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PREMIÈRE  PARTIE 


LES  PHÉNOMÈNES  ET  LEURS  LOIS 


De  toutes  les  forces  physiques,  la  chaleur  est  celle  dont  il 
nous  importe  le  plus  de  connaître  et  d'approfondir  les  lois.  Non 
seulement  elle  interesse  directement,  immédiatement,  notre 
propre  existence,  ainsi  que  celle  de  tous  les  êtres  dont  la  vie 
est  indispensable  à  la  nôtre,  mais  son  action  sur  tous  les  corps, 
à  des  degrés  d'ailleurs  bien  divers,  est  si  constante,  qu'on  ne 
conçoit  guère  ce  qu'ils  seraient  sans  elle.  «  Aucun  des  phéno- 
mènes actuels,  dit  M.  Dumas*,  ne  peut  nous  donner  une  idée 
de  ce  que  deviendrait  la  matière,  si  elle  cessait  d'être  soumise 
à  l'action  de  la  chaleur,  qui  en  agite  les  dernières  particules. 
Nous  apprécions  l'existence  de  la  chaleur  sans  matière,  dans 
le  vide  parfait.  La  matière  sans  chaleur  nous  est  inconnue.  » 

1 .  Éloge  historique  de  Faraday, 
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Si  cette  assertion  de  l'illustre  secrétaire  perpétuel  de  l'Aca- 
démie  des  sciences  est  vraie  pour  les  corps  inorganiques  quel- 
conques, combien  n'est-elle  pas  plus  évidente  pour  tout  être 
organisé  !  Privation  non  pas  môme  de  toute  chaleur,  mais  seu- 
lement d'un  certain  degré  de  chaleur,  est  pour  tout  corps 
vivant,  animal  ou  végétal,  synonyme  de  mort. 

Qu'on  songe,  en  effet,  kxc  que  deviendraient  nos  sociétés 
modernes,  même  les  moins  civilisées,  notre  industrie,  nos  arts, 
nos  relations  de  toute  nature  avec  la  population  entière  du 
globe,  si  les  mille  opérations  où  la  chaleur  est  employée  arti- 
ficiellement aujourd'hui  devenaient  impossibles,  venaient  à 
disparaître,  soit  par  le  manque  des  moyens  matériels,  soit 
par  la  perte  du  trésor  des  connaissances  accumulées  relatives 
à  leur  emploi.  Nous  ne  parlons  pas  ici,  bien  entendu,  de  l'usage 
du  feu  dans  les  opérations  domestiques  les  plus  simples  :  il 
faut  remonter  à  nos  sauvages  ancêtres  de  l'âge  de  la  pierre,  et 
même  au  delà,  pour  avoir  une  idée  de  la  vie  des  premiers 
hommes,  alors  qu'ils  n'avaient  point  appris  encore  à  se  pro- 
curer ou  du  moins  à  conserver  le  précieux  élément.  Qu'on 
se  figure  seulement  le  combustible  venant  à  manquer  dans  les 
manufactures,  dans  les  ateliers  de  toutes  sortes,  dans  les 
usines  métallurgiques,  les  hauts  fourneaux,  les  forges,  etc. ,  etc.  ; 
qu'on  imagine*  les  machines  à  vapeur  industrielles,  locomo- 
tives ou  marines,  chômant  tout  à  coup  :  quelle  effroyable  per- 
turbation dans  le  monde  entier  î  El  si  ce  chômage  forcé  venait 
à  durer  pendant  seulement  une  génération,  quelle  rétrograda- 
tion dans  le  monde  civilisé  !  quelle  décadence  ! 

Comment  et  dans  quelle  mesure  la  chaleur  intervient-elle 
dans  la  constitution  de  la  matière,  soit  dans  les  cor])S  inertes, 
soit  dans  les  corps  organisés,  quelles  lois  suivent  ses  varia- 
tions et  quelles  en  sont  les  conséquences,  voilà  donc  un  pro- 
blème dont  la  solution  s'impose  au  point  de  vue  purement 
scientifique. 

L'importance  de  la  science  de  la  Chaleur  n'est  pas  moindre 
au  point  de  vue  pratique.   Le  fonctionnement  de  l'immense 
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organisme  d'où  dépendent  aujourd'hui  en  grande  partie  et  la 
production  de  la  richesse  et  la  puissance  des  nations  modernes, 
repose  principalement  sur  l'emploi  de  la  chaleur  et  aussi  dès 
lors  sur  l'étude  raisonnée  des  phénomènes  dont  cet  agent  est 
la  source;  il  implique  donc  la  connaissance  approfondie  des 
lois  qui  les  régissent.  Cependant  il  y  a  deux  siècles  à  peine 
que  les  premières  observations  un  peu  précises,  que  les  pre- 
mières expériences  méthodiques  relatives  à  ces  phénomènes 
ont  été  instituées  ;  c'est  aussi  à  cette  date  si  récente  que 
remonte  l'invention  de  l'instrument  de  mesure,  dont  l'absence 
rendait  toute  étude  de  la  chaleur  infructueuse,  sinon  impos- 
sible, du  thermomètre  gradué.  Que  savait-on  auparavant  de  la 
chaleur,  des  effets  qu'elle  produit  dans  les  corps,  des  chan- 
gements de  volume  et  d'état  qui  résultent  de  ses  variations? 
Rien,  ou  presque  rien  :  on  n'avait  sur  tous  ces  points  d'une  si 
haute  importance  que  des  notions  vagues,  incohérentes,  quel- 
ques données  empiriques.  Heureusement,  comme  il  en  est  de 
fréquents  exemples  dans  l'histoire  des  sciences,  une  invention 
toute  pratique  à  l'origine,  la  découverte  de  la  puissance  de  la 
vapeur  et  de  son  application  comme  force  motrice,  vint  stimuler 
le  zèle  des  physiciens.  Il  leur  fallut  résoudre  maint  problème 
dont  la  solution  était  indispensable  au  perfectionnement  de  la 
machine  à  feu,  et  c'est  ainsi  que  la  conception  de  deux  ou 
trois  chercheurs  de  génie  fut  le  point  de  départ  de  toute  une 
série  de  recherches  purement  scientifiques,  dont  les  résultats 
formèrent  les  premiers  linéaments  d'une  théorie  physique  de 
la  chaleur.  Aux  Papin  et  aux  Newcomen  succédèrent  ainsi  les 
Walt,  les  Lavoisier  et  les  Laplace,  puis  toute  une  pléiade  d'il- 
lustres physiciens,  où  nous  voyons  briller  les  noms  de  Gay- 
Lussac,  de  Dulong,  de  Fourier,  puis  de  Melloni,  de  Prévost,  de 
Davy,  de  Regnault,  de  Magnus,  etc.  Grâce  aux  travaux  de  ces 
laborieux  explorateurs,  à  la  précision  croissante  de  leurs  expé- 
riences, à  leurs  savants  et  profonds  calculs,  les  lois  des  phé- 
nomènes furent  formulées,  et  une  multitude  de  précieuses 
données  expérimentales  s'accumulèrent,  au  grand  avantage  des 
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applications  pratiques,  et  aussi  au  bénéGce  non  moindre  de  la 
théorie.  Toutefois,  au  commencement  de  ce  siècle,  dans  la 
science  de  la  Chaleur,  comme  dans  la  science  de  la  Lumière, 
subsistait  une  grande  lacune. 

Une  question  fondamentale  restait  en  effet  à  résoudre  : 
quelle  était  la  nature  de  la  chaleur?  Sur  ce  point,  les  physi- 
ciens restaient  partagés  entre  deux  hypothèses  également 
admissibles,  semblait-il,  mais  entre  lesquelles  il  importail 
de  se  prononcer,  si  Ton  voulait  édifier  une  véritable  théorie. 
Fallait-il  voir  dans  cet  agent  une  substance  particulière,  une 
matière  subtile  sui  generis,  le  calorique,  sorte  de  fluide  qui 
pénètre  dans  les  interstices  des  molécules  des  corps,  s'y  accu- 
mule, puis  se  répand  au  dehors,  produisant  par  sa  présence 
en  quantité  plus  ou  moins  grande  les  élévations  ou  les  abaisse- 
ments de  température,  les  changements  d'états,  etc.?  Ou  bien, 
comme  la  lumière,  la  chaleur  est-elle  due  aux  mouvements 
invisibles  des  molécules  de  la  matière  pondérable,  mouvements 
se  transmettant  sous  forme  ondulatoire,  par  l'intermédiaire  du 
milieu  qui  propage  également  les  ondes  lumineuses?  C'est  cette 
seconde  hypothèse  qui  a  définitivement  triomphé  :  le  calorique 
n'est  plus,  dans  la  science,  qu'un  mot,  auquel  ne  correspond 
aucune  réalité  matérielle;  la  chaleur  n'est  pour  les  physiciens 
qu'un  mode  si)écial  de  mouvement.  Toute  une  théorie  nouvelle 
est  née  de  celte  conception  de  la  nature  de  la  chaleur.  Elle  est 
basée  sur  ce  principe,  que  si  la  chaleur  produit  du  mouvement, 
réciproquement  le  mouvement  engendre  de  la  chaleur;  qu'il  y 
a  toujours  équivalence  entre  le  travail  mécanique  et  la  chaleur 
dans  la  mesure  précise  où  les  deux  modes  de  mouvement  sont 
susceptibles  de  se  transformer  l'un  dans  l'autre.  Des  premières 
expériences  de  Rumford,  des  principes  entrevus  par  Sadi- 
Carnol,  peu  à  peu  la  théorie  nouvelle  a  surgi,  formulée  d'abord 
avec  netteté  par  Mayer,  puis  i)récisée  et  développée  par  les  expé- 
riences et  les  calculs  des  Joule,  des  Clausius,  des  Mackorne- 
Rankine,  des  llirn,  des  Thomson.  La  théorie  mécanique  de  la 
chaleur,  ou,  pour  lui  donner  sa  dénomination  scientifique 
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la  Thermodynamique j  est  aujourd'hui  consliluée  sur  la  double 
base  du  calcul  mathématique  et  des  vérifications  expérimen- 
tales. Cette  nouvelle  branche  ou  plutôt  celte  application  nou- 
velle de  la  mécanique  rationnelle  peut  être  considérée  comme 
Toeuvre  capitale  du  dix-neuvième  siècle  dans  le  domaine  des 
sciences  physico-mathématiques. 

Quel  que  soit  l'intérêt  qui  s'attache  aux  vues  théoriques, 
nous  n'oublierons  pas  cependant  que  leur  principal  mérite  est 
de  servir  de  lien  aux  faits.  C'est  donc  aux  faits,  tels  que  nous 
les  présentent  les  observations  patientes  des  savants,  leurs 
délicates  et  minutieuses  expériences,  que  nous  nous  attache- 
rons d'abord,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  dans  les  trois  premiers 
volumes  de  cet  ouvrage.  Ce  n'est  qu'après  avoir  donné,  dans 
cette  première  partie,  la  description  des  phénomènes  de  la  cha- 
leur et  l'exposé  élémentaire  des  lois  qui  les  régissent,  que  nous 
essayerons  de  présenter  au  lecteur  une  esquisse  des  principes 
sur  lesquels  repose  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  et  des 
expériences  qui  l'ont  confirmée.  D'ailleurs  on  n'attendra  pas 
de  nous  une  démonstration  rigoureuse  de  ces  principes,  puis- 
qu'elle exigerait  des  développements  mathématiques  qui  nous 
feraient  sortir  de  notre  cadre  et  de  notre  programme.  Mais  nous 
nous  attacherons  aux  faits  qui  justifient  cette  conception  gran- 
diose et  aux  importantes  conséquences  qui  en  découlent. 


CHAPITRE   PREMIER 


LA  CHALEUR  DANS  LA  NATURE 


§  1.    LA    CHALEUR   ET   LE   MOUVEMENT    A   LA    SURFACE   DU   GLOBE   TERRESTRE. 

Le  mouvement,  à  la  surface  de  la  Terre,  parait  inséparable 
de  la  chaleur.  On  pourrait  aisément,  croyons-nous,  généraliser 
cette  assertion  et  retendre  à  tous  les  corps  de  l'univers.  Mais 
nous  n'avons  en  vue  ici  que  les  phénomènes  de  mouvement  les 
plus  immédiatement  observables,  et  nous  laisserons  de  côté  la 
rotation  de  notre  [danète  et  son  mouvement  de  translation,  qui 
miïi  du  domaine  des  faits  cosmiques  et  ressortissent  à  l'astre- 
tumm. 

Oinnidérons  d'ahord  les  mouvements  qu'on  observe  dans  le 
monde  inorganique,  et  montrons  quelle  dépendance  étroite 
i'.XînUi  entre  eux  et  la  chalcMir.  Prenons  en  premier  lieu  ceux 
qui  afTi'.eU;nt  U'.h  maHH(;H  solides  dont  Técorce  terrestre  est 
iumnlîUU'À%  IhuiH  leur  «'Jinembh*.,  ces  masses,  disposées  généra- 
lement, comme  la  géologie  nous  l'eiiseigiie,  en  couches  super- 
\Hpn/u'M  et  mtmmU'U\U4'M,  parainniMit  en  équilibre.  Mais  ce  n'est 
\k  qu'une  uppareui^;  ;  <îu  léidité,  loin  d'ûtre  stable,  cet  équi- 
libre e^t  perpéluidhîUM^nl  oMîilhint,  par  suite  des  mouvements 
inU'JtiuM  qui,  deti  wîtr]ié*M  iuUtrwM  ou  <lu  noyau,  se  commu- 
quenl  aux  rourJieti  HU\it*ti'iru*\U*M  :  tn»inl)lemenls  de  terre, 
éruptiouH  voIrjiniqiM'H,  Miuh'V^'UM'UtH  ou  alTaissements,  les  uns 
mniiluitin,  \i*^  mitn^ti  d'iUM?  gniud^;  Ii'uUmu',  ébranlent  d'une  façon 
pouriiiuHi  tUn*  eoulinui'  k  m\  deiieouliucnlHcldes  Iles  comme 


LA  CHALEUR  ET  LE  MOUVEMENT.  .    9 

celui  sur  lequel  reposent  les  masses  liquides  des  océans  et  des 
mers.  Dans  son  récent  ouvrage  sur  Les  volcans  et  les  tremble^ 
ments  de  terre,  le  professeur  Fuchs,  traitant  de  la  question  de 
la  durée  et  de  la  fréquence  de  ces  derniers  phénomènes, 
constate  que  la  statistique  des  tremblements  de  terre  enregistrés 
par  les  savants  ne  se  rapporte  qu'à  une  faible  partie  de  la 
surface  terrestre.  Néanmoins  leur  nombre  et  celui  de  leurs 
secousses  sont  assez  grands*  pour  que  ce  savant  arrive  à  une 
conclusion  formulée  en  ces  termes  :  «  Il  n'y  a  donc  point  de 
jours  ni  même  d'heure  sans  tressaillements  terrestres.  On  peut 
même  soutenir  sans  exagération  que  la  Terre  est  dans  un  état 
perpétuel  d'ébranlement  et  de  mouvement,  soit  sur  un  point, 
soit  sur  un  autre  de  sa  surface.  »  Diverses  hypothèses  ont  été 
proposées  pour  expliquer  les  phénomènes  volcaniques  et  les 
mouvements  qui  affectent  la  partie  solide  de  l'écorce  terrestre 
et  ces  hypothèses  partagent  encore  les  opinions  des  savants. 
Suivant  les  uns,  le  noyau  de  notre  globe  conserve  encore  au- 
jourd'hui dans  la  plus  grande  partie  de  sa  masse  sa  fluidité 
originelle;  au-dessous  de  la  croûte  solidifiée,  relativement 
mince,  constituant  le  sol,  se  trouve  une  masse  que  sa  haute 
température  rend  incandescente  et  maintient  tout  entière  à 
l'état  de  fusion  ignée.  Les  fluctuations  accidentelles  ou  pério- 
diques subies  par  cette  masse  liquide,  les  dégagements  de 
gaz  ou  de  vapeurs  qui  résultent  de  l'infiltration  des  eaux  de  la 

i.  «  De  1865  jusqu'à  la  fin  de  1873,  dit  M.  Fuchs,  j'ai  eu  connaissance  de  1184  trem- 
blements de  terre,  qui  se  ûrent  en  517  endroits  différents.  L'Allemagne  (y  compris  FAu- 
triche  allemande),  qui  compte  parmi  les  pays  les  plus  pauvres  en  tremblements  de  terre, 
présente  pendant  cette  période  94  tremblements  de  terre  en  divers  endroits. 

»  De  ces  1184  tremblements  de  terre,  quelques-uns  ne  comprennent  qu'un  «cul  choc; 
beaucoup  durèrent  plusieurs  semaines  ou  plusieurs  mois,  et  certains  durèrent  même  plu- 
sieurs années  On  a  noté  pour  chaque  jour  particulier  de  cette  période  de  neuf  ans  un  ou 
plusieurs  ébranlements.  Du  1"  au  6  mai  1870,  la  seule  ville  de  Yokohama  éprouva 
123  chocs,  et  lorsque  la  ville  de  Batang,  en  Chine,  fut  détruite  le  10  avril  1871,  les  secousses 
qui  suivirent  cette  catastrophe  durèrent  presque  sans  interruption  pendant  dix  jours,  de 
façon  que  le  sol  était  agité  comme  un  vaisseau  sur  une  mer  houleuse.  Pendant  un  de  ces 
tremblements  de  terre  qui  dura  plusieurs  mois,  en  1868,  à  l'ile  Hawaï,  on  compta,  pendant 
le  mois  de  mars  seulement,  2000  secousses,  et  encore  avaitron  négligé  de  tenir  compte  des 
plus  faibles.  »  (Let  volcans  et  les  tremblemenit  de  terre,  1  vol.  de  la  Bibliothèque  scienti- 
fique internationale.) 

IT.  2 
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itutr  dans  ces  profondeurs,  sonl  les  causes  des  éruptions  vol- 
cani(|ucs  cl  des  Ircinblemcnls  de  lerre  qui  précèdent  ou  accom- 
pagn($nt  c(^s  éru|)tions.  D'autres  estiment  que  le  noyau  intérieur 
de  la  Terre  est  solidifié  depuis  longtemps,  sinon  entièrement, 
du  moins  sur  une  grande  épaisseur;  mais  ils  accordent,  pour 
expliipier  les  laves  vomies  par  les  bouches  des  cratères,  qu'il 
existe  encore  des  couches  incandescentes  et  fluides,  des  lacs 
ignés  au-dessous  de  toutes  les  régions  de  nature  volcanique. 
Qu'on  adopte  l'une  ou  l'autre  de  ces  hypothèses,  ou  même 
cpi'on  se  borne  à  invoquer  les  réactions  chimiques  subies  par 
les  matériaux  des  couches  intérieures  du  globe,  toujours  est-il 
que  c'est  la  chaleur  qui  est,  pour  les  uns  comme  pour  les 
autres,  la  cause  déterminante  des  mouvements  incessants  dont 
l'écorce  solide  de  notre  planète  est  le  siège. 

Quanl  aux  soulèvements  et  aux  aflaissements  lents  de  ce 
niùme  sol,  aux  mouvements  qui  en  certains  points  abaissent 
le  niveau  des  continents,  en  d'autres  points  le  font  s'exhausser 
progressiv(;njenl  au-dessus  de  l'océan,  cVst  à  des  contractions 
et  à  des  dilatations  intérieures  r|u'on  les  attribue,  et  par  consé- 
cpjent  c'est  enrore  ;i  des  variations  de  chaleur  qu'on  en  doit 
faire  remonler  la  cause. 

Si,  diî  récorrc  solide  du  globe,  nous  passons  à  la  partie  fluide, 
aux  océans  <*t  aux  mers,  puis  à  renvelo[)pe  alniospliérique, 
nous  iir  eonslalons  plus  seulement  des  mouvements  acciden- 
tels, drs  srcoussrs  ou  des  convulsions  se  succédant  à  des 
iuli*rvalK*s  pluK  ou  inoins  rappro(*liés,  dislincls  loulelbis,  mais 
une  inobililé  |M»rpéluelle.  Les  niasses  profondes  des  eaux  aussi 
bien  qih*  1rs  rouelles  de  l'air  sont  dans  un  état  continuel  d'agi- 
tation, s(!  divisant  en  eoiiraiilsplus  on  moins  réguliers  ou  perma- 
nents, plus  nu  moins  variables  dans  leur  intensité  ou  leur 
direelion  :  ee  sont  les  fluetuations  ineessanlrs  de  ces  courants 
qui  font  des  éludes  météorologiques  iiii(>  seienee  si  délicate  et 
si  difficile.  ITautre  piyl,  à  la  surface  niènuMles  terres,  sur  les 
e.onlineiils  et  les  îles,  les  vapeurs  suspeiidn(\s  dans  l'atmosphère 
nous  forme  de  nuages,  déversées  |tar  les  [)luies  ou  condenséea 
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en  neiges  sur  les  sommets,  sont  Torigine  de  ces  innombrables 
cours  d'eau,  ruisseaux,  rivières  et  fleuves,  qui  suivent  la  pente 
des  terrains,  les  inclinaisons  des  versante  en  obéissant  à  la 
pesanteur,  pour  rassembler  leurs  eaux  et  finalement^  les  repor- 
ter au  réservoir  commun  :  la  mer.  Or,  si  la  gravité  est  la  force 
qui  précipite  le^  eaux,  préside  à  leur  écoulement,  en  un  mot 
produit  le  mouvement  en  vertu  duquel  elles  se  rapprochent  de 
la  surface  du  sol,  si  c'est  à  la  même  force  que  sont  dus  les 
mouvements  d'ascension  ou  de  précipitation  des  fluides  aéri- 
formes,  c'est  une  autre  force,  la  chaleur,  qui  rompt  sans  cesse 
l'équilibre  tendant  à  s'établir,  c'est  elle  qui  est  l'origine  des 
courants  océaniques,  la  cause  de  la  circulation  perpétuelle 
dont  les  profondeurs  de  l'océan  comme  les  régions  élevées  de 
l'air  sont  le  théâtre. 

L'inégalité  de  température  des  contrées  voisines  de  l'équa- 
teur  et  des  régions  voisines  des  pôles,  sous  l'influence  de  la 
radiation  solaire,  produit  un  appel  constant  des  couches  d'air 
froides  des  pôles  vers  l'équateur,  par  le  fait  de  la  raréfaction 
et  de  l'ascension  des  masses  d'air  échauffées  des  zones  tropi- 
cales, déterminant  ainsi  un  courant  inverse  de  l'équateur  aux 
pôles  ;  ces  vents  généraux  et  dominants  éprouvent  des  pertur- 
bations locales,  dont  l'origine  est  due  pareillement  aux  inéga- 
lités de  la  température  provenant  de  circonstances  diverses. 
De  même  l'action  des  rayons  solaires  sur  les  eaux  des  mers 
provoque  la  formation  de  vapeurs  qui,  mêlées  à  l'air,  sont 
transportées  tantôt  à  l'état  de  vapeur  invisible,  tantôt  à  l'état 
de  nuages,  selon  le  degré  de  saturation  des  couches  aériennes. 
Que,  par  le  fait  d'un  refroidissement  local,  résultant  le  plus 
souvent  de  l'ascension  graduelle  des  masses  d'air  venues  de 
l'océan,  la  condensation  de  ces  vapeurs  dépasse  une  limite  qui 
dépend  elle-même  de  la  température,  et  la  précipitation  a  lieu 
sous  forme  de  pluie  ou  de  neige.  Ainsi  se  renouvelle  sans  cesse 
l'eau  des  sources,  des  rivières  et  des  fleuves,  qui,  selon  l'expres- 
sion de  Clausius,  «  forment  la  moitié  d'un  cours  circulaire 
dont  la  seconde  moitié  se  trouve  dans  les  nuages  ». 
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Nous  étudierons  plus  tard,  avec  les  développements  néces- 
saires, les  mouvements  de  l'atmosphère  et  des  mers,  que  nous 
ne  faisons  ici  que  constater,  n'ayant  en  ce  moment  d'autre 
intention  que  de  montrer  leur  relation  avec  la  chaleur. 

Mais  il  est  aisé  de  voir  que  celte  relation  est  plus  étroite 
encore  que  nous  ne  venons  de  le  dire.  En  éfîet,  la  mobilité 
que  nous  voyons  ôtre  une  propriété  particulière  des  corps 
lorsqu'ils  prennent  l'état  liquide  ou  l'état  gazeux,  disparaît  à 
peu  près  complètement  dès  que,  par  un  abaissement  suffi- 
sant de  température,  ils  affectent  l'élat  solide.  Un  certain  degré 
de  chaleur  est  nécessaire  pour  que  le  mouvement  des  molé- 
cules puisse  s'effectuer  librement,  comme  on  le  voit  dans  les 
liquides  ;  un  degré  encore  plus  élevé  transforme  ceux-ci  en 
gaz  ou  en  vapeurs,  dont  les  molécules  sont  d'elles-mêmes  en 
perpétuel  mouvement.  Qu'on  suppose  donc  que  la  Terre  entière, 
des  pôles  à  l'équateur,  soit  soumise  à  la  basse  température  qui 
règne  dans  les  régions  polaires  pendant  leurs  longues  nuits 
hivernales.  A  l'agitation  actuelle,  aux  courants  de  l'océan  et  de 
Tair  qui  existent  aujourd'hui,  va  succéder  une  immobilité  pres- 
que absolue.  Un  froid  encore  plus  intense,  celui  par  exemple  qui 
règne  au  delà  des  limites  de  l'atmosphère  ou  dans  les  espaces 
célestes*,  congèlerait  toute  la  masse  des  eaux  de  la  mer,  toutes 
les  vapeurs  de  l'atmosphère,  qui,  faisant  alors  partie  intégrante 
de  l'écorce  solide  du  globe,  participeraient  à  son  immobilité. 

Nous  avons  cité  dans  notre  premier  volume  un  passage 
d'un  intéressant  mémoire  de  Lavoisier*  où  cette  hypothèse  des 
variations  de  la  tem|)éralure  du  globe  terrestre  est  développée, 
et  nous  reproduisons  ici  ce  qui  a  trait  aux  conséquences  d'une 
extrême  diminution  de  chaleur  :  «  Si  la  Terre,  dit-il,  se  trou- 
vait tout  à  COU])  placée  dans  des  régions  très  froides,  par 
exemple  de  Jui)it(M'  et  d(»  Saturne,  l'eau  qui  forme  aujourd'hui 


1.  I)'îi|urs  1rs  nilnils  <l«»  Poiiillrl,  l:i  li'iiiii('raliiri>  i\i\  lVs|»acc  est  d'environ  1 12  degrés  au- 
dt'SsoUN  d«'  i'i'lh'  d<*  la  ^rlarc  ou  di'  /ri». 

^.  Vuci  ijrnt^rale»  Hur  la  fonualion  cl  la  vnntlilulion  de  Calmoêphère  delà  Terre,  tome II 
des  Œuvre»  rompUieti  de  l^avoiniiir. 
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nos  fleuves  et  nos  mers,  et  probablement  le  plus  grand  nombre 
des  liquides  que  nous  connaissons,  se  transformerait  en 
montagnes  solides,  en  rochers  très  durs,  d'abord  diaphanes, 
homogènes  et  blancs,  comme  le  cristal  de  roche,  mais  qui, 
a\ec  le  temps,  se  mêlant  avec  des  substances  de  différentes 
natures,  deviendraient  des  pierres  opaques  diversement  colo- 
rées. Dans  cette  supposition,  Tair  ou  au  moins  une  partie  des 
substances  aériformes  qui  le  composent,  cesserait  sans  doute 
d'exister  dans  l'état  de  fluide  invisible,  faute  d'un  degré  de 
chaleur  suffisant;  il  reviendrait  donc  à  l'état  de  liquidité,  et 
ce  changement  produirait  de  nouveaux  liquides  dont  nous 
n'avons  aucune  idée.  » 

Au  temps  où  Lavoisier  faisait  ces  conjectures,  tous  les  gaz 
n'avaient  pu  encore  être  liquéfiés.  Aujourd'hui  l'expérience  a 
justifié  ces  prévisions  hardies.  L'acide  carbonique,  l'oxygène, 
l'hydrogène,  à  des  températures  extrêmement  basses  et  sous 
des  pressions  considérables,  ont  été  liquéfiés  et  môme  en 
partie  solidifiés.  On  peut  donc  hardiment  supposer  un  abais- 
sement de  température  assez  grand  pour  que  la  Terre  entière 
ne  soit  plus  qu'un ^bloc  solide  sans  atmosphère  et  sans  mers, 
à  la  surface  duquel  tout  mouvement  visible  aurait  cessé.  De 
sorte  que,  si  la  chaleur  interne  du  noyau  venait  également  à 
disparaître,  notre  planète  ne  conserverait  plus,  de  tous  les 
mouvements  qui  en  agitent  les  diverses  parties,  que  sa  rota- 
tion et  sa  translation  circumsolaire  \  A  sa  surface,  comme  à 

1 .  Une  (clic  hyi)othèse  semble  réalisée  dans  un  corps  céleste  qui  tient  à  la  Terre  par  un 
lien  élmil.  Tout  fait  croire  que  la  Lune  est  h  la  fois  privée  d'atmosphère  et  d*eau.  S*il  reste 
encore  des  doutes  sur  la  parfaite  immobilité  qui  régnerait  à  sa  surface,  s'il  est  possible  que 
de  temps  a  autre  des  changements  s'effectuent  dans  son  sol,  comme  divers  observateurs  ont 
cru  le  i*cniarquer  il  y  a  quelques  années,  toujours  est-il  que  ces  changements  auraient  une 
cause  non  pas  extérieure,  mais  interne  :  les  réactions  du  noyau  sur  Técorce.  Mais  la  privation 
d'eau  et  d'air  ne  peut  être  ici  attribuée  à  l'absence  de  chaleur. 

Nous  n'avtms  rien  dit  du  mouvement  des  masses  océaniques  qui  constitue  les  marées  ter- 
restres, la  cause  en  étant  due  à  l'action  de  la  gravité  de  la  Lune  et  du  Soleil.  Mais  il  est  clair 
qu'avec  la  solidification  des  eaux,  qu'occasionnerait  le  froid  intense  dont  nous  avons  parlé, 
l'oscillation  semi-diurne  cesserait  d'exister,  de  sorte  que  ce  mouvement  est  aussi  sans  la 
dépendance  de  la  chaleur  et  cesserait  dès  que  le  froid  deviendrait  assez  intense  pour  con- 
geler les  eaux  de  l'Océan.  C'est  ce  que  reconnaît  Delaimay  dans  son  étude  sur  le  ralentisse- 
meot  du  mouvement  de  rotation  de  la  Terre. 
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son  intérieur,  régnerait  Timmobilité  absolue.  Les  flux  pério- 
diques ou  sporadiques  des  météores  d'origine  cosmique,  bolides, 
étoiles  filantes,  seraient  les  seuls  mouvements  visibles  à  la 
surface  de  notre  planète.  Encore  faut-il  ajouter  que  ce  bom- 
bardement n'offrirait  plus  alors  le  spectacle  varié  des  globes  de 
feu  ou  des  fusées  étincelantes  dont  le  ciel  de  nos  nuits  est  si 
fréquemment  parsemé,  puisque  la  lumière  des  météores  est 
due  uniquement  à  la  transformation  en  chaleur  de  la  force 
vive  dont  ils  sont  animés,  sous  l'influence  de  la  résistance 
opposée  par  l'air  à  leur  mouvement. 


§  2.  LA  CHALEUR  ET  LA  VIE  A  LA  SURFACE  DE  LA  TERRE. 

On  vient  de  voir  quel  rôle  la  chaleur  et  ses  variations  jouent 
dans  les  mouvements  des  corps  inorganiques;  son  influence 
n'est  pas  moindre  sur  le  monde  des  corps  organisés  ou  vivants. 
Tout  le  monde  sait  que  les  végétaux,  comme  le?  animaux, 
pour  vivre,  croître,  se  développer,  ont  besoin  d'une  certaine 
quantité  de  chaleur;  quand  la  température  du  milieu  où  ils 
sont  plongés  n'est  pas  comprise  entre  des  limites  déterminées, 
variables  selon  les  espèces,  les  fonctions  vitales  sont  impos- 
sibles, le  végétal  ou  l'animal  périt.  De  plus,  certaines  de  ces 
fonctions  sont  elles-mêmes  productrices  de  chaleur,  comme 
certaines  autres  en  consomment  ou  en  absorbent.  Les  conditions 
de  cette  action  réciproque  de  la  chaleur  et  de  la  vie  sont  plus 
ou  moins  complexes,  selon  le  degré  de  complexité  de  l'orga- 
nisme lui-même.  Pour  en  donner  dès  maintenant  un  aperçu, 
citons  quelques  passages  empruntés  à  l'ouvrage  remarquable 
qu'a  publié  sur  ce  sujet  le  savant  professeur  qui  occupe  la  chaire 
de  Physique  à  la  Faculté  de  médecine  de  Paris,  M.  Gavarret  : 

a  Depuis  l'animal  le  plus  haut  placé  dans  l'échelle  zoolo- 
gique jusqu'au  dernier  zoophyte,  depuis  la  plante  la  plus 
parfaite  jusqu'au  végétal  le  plus  simple,  l'être  vivant,  pris 
dans  les  conditions  physiologiques  normales  de  son  existence 
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et  de  son  développement,  et  protégé  contre  l'action  réfrigé- 
rante de  l'évaporation,  se  montre,  partout  et  toujours,  doué 
d'une  température  supérieure  à  celle  de  l'air  ou  de  l'eau  qui 
l'entoure.  La  production  de  chaleur  est  le  fait  le  plus  général 
et  le  plus  constant  de  la  vie.  Mais  la  vie  ne  se  maintient  qu'à 
la  condition  d'une  action  continuelle  et  réciproque  du  milieu 
ambiant  et  de  l'être  organisé  l'un  sur  l'autre.  C'est  dans  l'étude 
de  ces  rapports  nécessaires  et  incessants  de  l'être  vivant  avec 


Fifc  t  —  I  a  \égéUtE 


tout  ce  qui  l'entoure  que  nous  avons  dû  chercher,  et  que  nous 
avons  trouvé,  la  cause  réelle  de  celte  production  de  chaleur  si 
remarquable  el  si  bien  démontrée. 

a  L'animal  emprunte  de  l'oxygène  au  milieu  ambiant,  et 
brûle  les  matériaux  organiques  que  la  digestion  verse  dans 
son  sang.  Ces  combustions  lentes,  complètes  ou  incomplèles. 
dont  les  produits  sont  éliminés  par  les  voies  res|)iratoire$.  la 
peau  et  les  divers  émonctoires  de  l'économie,  lui  fournissent 
toute  la  chaleur  nécessaire  pour  maintenir  sa  température. 
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«  Les  graines  et  ies  fleurs  prennent  place  à  côté  des  ani- 
maux. Gomme  eux,  elles  absorbent  de  l'oxygène,  brûlent  des 
matières  organiques,  et  produisent  de  la  chaleur. 

«  Du  moment  où  commence,  et  tant  que  dure  le  mouvement 
de  végétation,  la  plante  puise,  dans  la  terre  par  ses  racines 
et  dans  l'air  par  ses  feuilles,  de  l'eau,  des  sels,  de  l'ammo- 
niaque et  de  l'acide  carbonique.  Avec  ces  éléments  minéraux 
elle  fabrique,  de  toutes  pièces,  les  matières  organiques  néces- 
saires à  son  développement,  et  destinées  à  former  ultérieu- 
rement la  base  de  l'alimentation  des  animaux.  Ce  travail 
d'association  d'éléments  minéraux,  empruntés  au  sol  et  k 
l'atmosphère,  a  pour  but  et  pour  résultat  la  production  de  la 
molécule  organique;  les  parties  vertes  des  végétaux  ne  pos- 
sèdent pas  d'autre  source  de  chaleur'.  » 

Il  ne  s'agit  là  que  de  la  chaleur  propre  aux  êtres  vivants, 
c'est-à-dire  de  la  chaleur  développée  ou  consommée  au  sein  de 
leur  organisme;  mais  une  relation  non  moins  étroite  Ire  leur 
existence  à  la  température  du  milieu  ambiant.  Chez  les  animaux 
supérieurs  ou  inférieurs,  comme  chez  les  plantes,  lit  tempéra- 
ture interne  est  toujours  en  excès  sur  celle  de  ce  milieu,  et  cel 
escès  varie  considérablement  d'une  espèce  à  l'autre  ;  mais  l'in- 
fluence exercée  par  la  chaleur  externe  sur  les  phénomènes  de 
la  vie  végétale  ou  animale  n'a  pas  moins  d'importance  que  la 
chaleur  propre  à  l'organisme,  car  c'est  d'elle  que  dépend,  en 
grande  partie  du  moins,  la  distribution  des  êtres  vivants  à  la 
surface  du  globe,  la  plus  ou  moins  grande  richesse  ou  la  plus 
ou  moins  grande  variété  des  flores  et  des  faunes.  Il  est  vi'ai  que 
la  chaleur  n'est  pas  alors  le  seul  agent  physique  qui  iiUervicnne 
dans  celte  distribution;  la  lumière  a  sa  part  d'influence,  ou,  ce 
qui  revient  au  même,  la  chaleur  agit  diversement  selon  qu'elle 
est  ou  non  accompagnée  de  lumière  ;  l'eau  exerce  une  action 
notable,  et  la  chaleur  humide  produit  des  effets  bien  différents, 
souvent  opposés,  à  ceux  de  la  chaleur  sèche.  Écoutons  ce  que 

i.  De  la  chaleur  pi-odttile  par  le*  être*  vivajût,  jiar  J.  Gaian-et.  Paris,  1855. 
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dit  sur  tous  ces  ï»oinfc,  en  ce  qui  concerne  les  plantes,  un 
physicien  naturalisle  que  nous  avons  eu  plusieurs  fois  déjà 

l'occasion  de  citer  : 

a  La  végéUUon  de  chaque  espèce,  dit  M.  Ch.  xMartins,  cor- 
resiK>nd  à  une  section  déterminée  de  TéchcIIe  Ihennomé- 
trique-  Au-dessous  d'un  certain  degré  de  froid,  la  plante 
périt  :  elle  meurt  également  si  le  tlicrmomùlre  dépassa  un 
certain  degré  de  chaleur  :  elle  ne  prospère  qu'entre  des  Iimile> 
de  température  fixes  et  invariables.  Celle  échelle  tliermonié- 
Irique  est  loin  d'être  la  même  pour  toutes  les  plantes  :  le  vriiiir 
végétal  présente  à  cet  égard  des  diversités  infinies.  I^  mélèze, 
le  liouleau  nain  supportent  des  froids  de  40  degrés  au-de><ou> 
de  zéro,  qui  congèlent  le  mercure,  tandis  qu'un  grand  nomhp 
de  fiahniers,  d'orchidées  tropicales  ou  de  fougères  arlK»re>- 
centes  succombent  lorsque  le  thermomètre  marque  encorv 
10  degrés  au-dessus  de  zéro.  II  est  des  plantes  qui  vivent  cou- 
chées sur  le  sable  des  déserts  d'Afrique,  rlmit  la  chakui 
atteint  souvent  de  60  à  80  degrés  centigrades,  tandis  iju.-  Im- 
plantes alpines  ou  boréales  se  flétrissent  si  le  thrrmornètrv  îm 
soutient  pendant  quelques  jours  à  10  degié-  auHl»>*u*  d. 
lénj.  II  est  cependant  encore  un  point  thermométi  iquc-  impor- 
tant à  considérer  :  c'est  celui  où  chaque  espèce  ^-^mmen^  ••  :f 
entrer  en  végétation.  Une  plante,  en  effet,  jjeul  supjp^iit.  r  un 
froid  «le  15  degrés  au-dessous  de  zéro  et  ne  donner  si^'n»-  d.- 
vie  .pie  lorsque  le  thermomètre  en  marque  rî  an-d^-^Hi--.  Il 
n'e^t  [.as  d'ami  des  montagnes  qui  n'ait  \u  :j\.r.:  r;«vi>>..iii.iit 
les  saxifrages  et  les  soldanelles  en  fl.:ur  l-ai^nér^  yui  T.  .m  nii^- 
îeiint  des  champs  de  neiges  élemeller.  .pjj  M:jnclii».  nt  It  > 
A!:rj  :  cette  eau  a  une  lemifirature  Hjj.éri* urr  fi  zép»  «1^ 
'r^.qm  dixièmes  seulement,  et  oelh:  ,]r  r.,i,  „p  .l/.j.assr  i'a> 
ô>i  6  degrés.  J'ai  même  vu  la  s^ldanelle  cm.  li»'»'  -"Us  ^l»  > 
^-i'wrîde  neige  fermées  de  toutes  parts.  I>.iii>  r.-  caNiu'^-  '•= 
:T-:^rature  de  l'air  el  celle  de  l'eau  ^ont  nérr>saiuiuc^'''  ^ 
:^':-:  cette  basse  température  e^l  cepen-huil  >ntti>anîc^  p]'^ 
-i:-  germer  et  fleurir  la  soldanelle.  D'un  autre  c.>tô.  1^  =^  ^^^"^*'' 
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tiers  et  les  végétaux  de  la  zone  torride  sont  insensibles  aux 
températures  qui  n'atteignent  pas  15  ou  20  degrés.  Tous  les 
printemps  nous  avons  la  preuve  de  ces  vérités  longtemps 
méconnues.  Nous  voyons  les  plantes  de  nos  jardins  entrer 
successivement  en  végétation  à  mesure  que  le  thermomètre 
s'élève  au  degré  ou  la  chaleur  agit  efficacement  sur  leur  vita- 
lité. Chaque  espèce  a  donc  son  thermomètre  particulier,  dont 
le  zéro  correspond  à  la  température  la  plus  basse  à  laquelle  sa 
végétation  est  encore  possible.  Ce  zéro  est  toujours  supérieur 
à  celui  de  nos  thermomètres,  qui  correspond  à  la  température 
de  la  glace  fondante  \  » 

La  chaleur  est  un  élément  si  essentiel  à  la  vie  des  végétaux 
comme  à  celle  des  animaux,  que  rien  n'est  plus  difficile  que  de 
naturaliser  dans  une  contrée  une  espèce  animale  ou  végétale 
provenant  d'une  autre  contrée  :  entre  autres  conditions  de 
réussite,  celle  de  l'identité  des  extrêmes  de  la  température  dans 
les  climats  des  deux  contrées  est  absolue.  Si  elle  n'est  point 
satisfaite,  la  naturalisation  est  toujours  précaire  et  subordonnée 
au  secours  et  aux  soins  de  l'homme.  Aussi,  comme  le  dit 
M.  Martins,  «  rien  de  plus  rare  que  les  naturalisations  com- 
plètes. »  Il  ajoute  avec  non  moins  de  raison  :  «  Non  content 
de  naturaliser  les  plantes  et  les  animaux  utiles,  l'homme  a 
prétendu  les  acclimater.  Il  s'est  flatte  de  l'espoir  qu'un  végétal 
provenant  d'un  pays  chaud  s'habituerait  peu  à  peu  à  un  climat 
plus  rigoureux  ;  il  a  cru  que  la  graine  récoltée  sur  l'individu 
cultivé  dans  sa  nouvelle  patrie  donnerait  des  sujets  plus  ro- 
bustes. Douce  chimère!  comme  l'a  dit  Dupelit-Thouars.  Le 
végétal  vit  tant  que  le  thermomètre  et  l'hygromètre  se  main- 
tiennent dans  les  limites  qu'il  peut  supporter;  cette  limite 
dépassée,  il  périt.  Chaque  hiver  rigoureux  est  pour  les  horti- 
culteurs passionnés  une  source  d'amères  déceptions.  L'arbre 
qu'on  croyait  acclimaté,  parce  qu'il  avait  traversé  plusieurs 
hivers  semblables  à  ceux  de  son  ])ays,  meurt  dès  que  le  tlier- 

i.  Du  Spitzberg  au  Sahara;  la  Géographie  botanique  et  ses  progrès  les  plus  récents. 
Paris,  1866. 
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momètre  s'abaisse  au-dessous  du  minimum  de  son  climat 
natal.  Les  grands  hivers  de  1709, 1789, 1820  et  1830  (on  peut 
ajouter  aujourd'hui  et  de  1879)  ont  tué  des  arbres  que  nous 
sommes  habitués  à  considérer  comme  indigènes,  tels  que  les 
noyers,  les  châtaigniers  et  les  mûriers.  Tous  les  vingt  ans  les 
oliviers  de  la  Provence  et  les  orangers  de  la  Ligurie  meurent 
de  froid  sur  un  point  ou  sur  un  autre.  Leur  mort  nous  rappelle 
que  dans  les  contrées  d'où  ils  proviennent,  le  mercure  ne  des- 
cend jamais  au-dessous  du  point  de  congélation.  Ce  que  j'ai 
dit  des  végétaux  est  également  vrai  des  animaux  :  leur  accli- 
matation est  une  chimère.  Chaque  espèce  vit  et  se  reproduit 
dans  certaines  conditions  de  température  et  d'alimentation  ;  en 
dehors  de  ces  conditions,  elle  meurt*.  » 

Si  un  certain  degré  de  chaleur  est  nécessaire  pour  que  la 
plante  entre  en  végétation,  il  faut  une  somme  déterminée  du 
même  agent  pour  produire  l'épanouissement  de  ses  fleurs  et 
la  maturation  de  ses  fruits.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  ici  que 
la  température  ne  suffit  pas;  l'élément  le  plus  actif  est  la 
lumière  ou,  pour  parler  plus  exactement,  la  chaleur  lumineuse. 

Si  l'on  veut  se  rendre  compte  de  l'influence  qiie  les  radia- 
tions lumineuses  et  calorifiques  exercent  sur  le  développement 
et  la  vie  des  végétaux,  sur  le  développement  et  la  vie  des 
animaux,  il  n'est  pas  besoin  de  suivre  dans  leurs  détails  les 
analyses  des  physiologistes  qui  ont  étudié  la  question.  Les 
conclusions  qui  en  résultent  ne  sonl-clles  pas  écrites  en  traits 
frappants,  visibles  et  palpables,  (hins  les  flores  et  les  faunes 
des  divers  climats?  Le  voyageur  -qui  parcourt,  dans  l'ancien 
comme  dans  le  nouveau  Monde,  les  zones  successives  com- 
prises entre  l'équate.ur  et  les  pôles,  ou  seulement  entre  les 
tropiques  et  les  cercles  polaires,  voit  se  dérouler  sous  ses  yeux 
des  paysages  si  caractéristiques,  qu'il  peut  se  rendre  compte, 
au  seul  aspect  de  la  végétation,  du  degré  de  latitude  ou  d'altitude 
auquel  il  se  trouve.  La  nature  vivante,  sous  sa  double  manifes- 

i.  Ch.  Martins,  loc,  cit. 
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talion  de  vie  végétale  et  de  vie  animale,  passe  par  des  nuances 
insensibles  qui  affectent  à  la  fois  les  espèces,  et  dans  chaque 
espèce  les  dimensions,  le  port,  etc.,  du  sol  glacé  des  région^ 
arctiques,  à  peine  recouvert  d'un  maigre  lichen,  aux  luxu- 
riantes forêts  vierges  des  tropiques  (voy.  fig.  1,  pi.  I  et  pi.  II). 

La  science  qui  a  reconstitué,  par  l'étude  approfondie  des 
terrains  de  sédiment,  les  flores  et  les  faunes  des  époques  géo- 
logiques, nous  apprend  que,  dans  le  passé  de  la  Terre,  pendant 
ces  périodes  que  des  millions  d'années  séparent  de  la  nôtre, 
la  chaleur  a  joué  un  rôle  plus  important  encore  qu'aujourd'hui 
sur  les  productions  des  deux  règnes.  Toutefois  il  importe  de 
remarquer,  comme  nous  l'avons  fait  déjà,  que  dans  des  phéno- 
mènes aussi  complexes  que  ceux  dont  les  êtres  organisés  nous 
offrent  le  tableau,  la  chaleur  n'est  pas  le  seul  agent  physique 
essentiel  à  leur  développement  normal.  xMais  à  coup  sûr,  par- 
tout où  il  y  a  vie,  ou  peut  être  assuré  qu'il  y  a,  à  la  fois,  pro- 
duction et  consommation  de  chaleur. 

L'astronomie,  la  physique  du  globe,  la  géologie  concourent 
à  démontrer  que,  pendant  cette  longue  histoire  du  développe- 
ment de  notre  planète,  les  climats  ont  subi  sur  toute  la  surface 
<hi  globe  des  changements- considérables.  Les  végétaux  qui 
caractérisent  les  premières  périodes,  les  pins  chaudes,  celles 
de  la  houille  et  de  la  craie,  appartiennent  à  des  familles  crypto- 
games; leurs  dimensions  gigantesques  indiquent  une  puissance 
de  végétation  dont  il  ne  reste  plus  de  trace  que  dans  quelques 
rares  points  de  notre  zone  tropicale.  Peu  à  peu,  à  mesure  que 
la  température  teriestre  se  refroidit,  le  caractère  de  la  végé- 
tation change  ;  des  arbres  semblables  à  ceux  de  l'époque 
actuelle  se  mêlent  aux  formes  primitives,  puis  vont  en  aug- 
mentant en  nonibie  à  mesure  qu'on  approche  des  deux  pre- 
mièies  périodes  tertiaires  correspondant  aux  terrains  des  envi- 
rons de  Paris.  c<  A  cette  époque,  dit  M.  Ch.  Marlins,  la 
végétation  est  complètement  changée;  les  végétaux  primitifs 
auxquels  nous  devons  la  houille  ont  disparu;  le  paysage  a 
l'aspect  de  celui  des  pays  chauds  et  des  zones  tempérées. 


LA  CHALEUR  ET  SES  APPLICATIONS.  »7 

Les  arbres  ressemblent  à  des  saules,  à  des  pins,  à  des  pal- 
miers. Enfin,  dans  la  période  tertiaire  la  plus  récente,  ce  sont 
des  arbres  voisins  de  nos  acacias,  de  nos  érables,  de  nos  peu- 
pliers, qui  ombragent  le  sol;  c'est  Taurorc  de  la  végétation 
actuelle,  de  celle  qui  doit  orner  la  terre  à  l'apparition  de 
l'homme.  Les  arbres  du  Japon,  les  forets  de  l'Amérique  sep- 
tentrionale, rappellent  le  mieux  cette  période  végétale,  et  sem- 
blent relier  ainsi  la  flore  actuelle  à  la  dernière  des  flores  dis- 
parues. »  Quelle  durée  représentent  tous  ces  changements  ! 
Combien  de  milliers,  de  millions  d'années  ont  été  nécessaires 
à  l'entier  accomplissement  de  ces  phénomènes  connexes,  du 
lent  refroidissement  de  la  température  de  la  Terre  et  des  trans- 
formations subies  par  les  espèces  animales  et  végétales  I  Quand 
on  songe  au  nombre  de  siècles  qui  s'écoulent  sans  amener 
chez  ces  espèces  de  modifications  sensibles ,  l'imagination 
s'étonne  en  face  de  l'antiquité  de  la  Terre,  devant  laquelle  l'an- 
tiquité historique  n'est  qu'un  point  imperceptible  de  la  durée  ! 


g  3.    LA   GILVLEUR   ET   SES    APPLICÂnO.NS   INDUSTRIELLES. 

A  Torigine,  il  est  bien  probable  que  l'homme,  comme  les 
autres  animaux,  se  bornait  à  profiter  de  la  chaleur  naturelle 
que  le  Soleil  rayonne  sur  la  Terre,  et  qui  produit  les  aliments 
indispensables  à  l'entretien  de  la  vie.  Peu  à  peu  l'expérience 
lui  apprit  à  se  prémunir  contre  le  froid  et  les  autres  intempé- 
ries en  se  couvrant  le  corps  de  la  peau  des  animaux  qu'il  avait 
tués.  I^s  cavernes  lui  servirent  dans  le  môme  but,  jusqu'à  ce 
(jue,  à  l'aide  des  outils  en  silex  qu'il  s'était  façonnés,  il  put, 
en  taillant  et  coupant  le  bois,  se  construire  avec  les  branches 
et  les  feuilles  des  arbres  des  abris  protecteurs.  Connut-il  dès 
l'origine  le  feu  et  ses  usages?  C'est  une  question  controversée. 
Darwin,  après  avoir  énuméré  les  progrès  réalisés  par  les  pre- 
miers ancêtres  de  l'homme,  dit  :  «  Il  a  découvert  l'art  de  faire 
le  feu,  à  l'aide  duquel  il  a  pu  rendre  digestibles  des  racines 


28  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

dures  et  filandreuses,  et  innocentes  par  la  cuisson^  des  plantes 
vénéneuses  à  l'étal  cru.  Cette  dernière  découverte,  la  plus 
grande,  sans  contredit,  après  celle  du  langage,  a  précédé  la 
première  aurore  de  l'histoire*.  »  D'après  sir  John  Lubbock, 
a  on  ne  peut  admettre  comme  suffisamment  prouvé  ni  qu'il 
existe  actuellement,  ni  qu'il  y  ait  eu,  à  une  époque  historique, 
une  race  d'hommes  ne  connaissant  pas  le  feu.  Ce  qui  est  cer- 
tain, c'est  qu'en  remontant  aux  plus  anciens  villages  lacustres 
de  la  Suisse,  et  aux  amas  de  coquillages  du  Danemark,  on 
trouve  que  l'usage  du  feu  était  bien  connu  en  Europe*.  »  Les 
Troglodytes  de  la  Lozère,  si  bien  décrits  par  notre  savant  et 
regretté  Broca,  connaissaient  également  l'usage  du  feu.  Mais  le 
degré  de  culture  de  ces  peuplades,  dont  les  unes  appartenaient 
à  l'ûge  de  la  pierre,  les  autres  à  celui  du  bronze,  était  déjà 
relativement  fort  avancé;  comme  le  dit  fort  bien  Darwin,  il 
s'agit  d'âges  qui  ont  précédé  «  la  première  aurore  de  l'his- 
toire ».  Quoi  qu'il  en  soit,  deux  sortes  de  phénomènes  ont  pu 
donner  à  l'homme  ce  précieux  agent  de  toute  civilisation,  le 
feu  :  la  foudre,  en  allumant  dans  les  forets  les  amas  de  bran- 
chages, de  feuilles  desséchées  par  l'ardeur  des  rayons  solaires  ; 
les  volcans,  en  vomissant  sur  leurs  flancs  des  torrents  de 
lave,  qui  non  seulement  déterminaient  des  incendies  au  mo- 
ment de  l'éruption,  mais  encore  conservaient  leur  haute  tem- 
pérature pendant  des  mois  et  même  des  années.  Quant  à  la 
production  artificielle  du  feu,  elle  ne  fut  découverte  probable- 
ment que  beaucoup  plus  lard.  Ce  qui  prouve  combien  cet  art, 
qui  nous  semble  si  simple,  fut  à  l'origine  chose  difficile,  c'est 
le  soin  que  les  plus  anciens  peuples  prenaient  à  le  conserver, 
a  Le  culte  du  feu,  dit  sir  John  Lubbock,  est  si  répandu,  qu'on 
peut  le  regarder  comme  universel.  Depuis  l'invention  des  allu- 
mettes, nous  pouvons  à  peine  nous  faire  une  idée  de  la  diffi- 
culté qu'éprouve  un  sauvage  à  se  procurer  du  feu,  surtout 
quand  le  temps  est  humide.  On  dit  cependant  que,  toutrécem- 

1.  La  descendance  de  V homme  et  la  sélection  naturelle,  trad.  E.  Barbier,  p.  48. 

2.  L homme  préhistorique,  Irad.  E.  Barbier,  p.  512. 
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ment  encore,  quelques  tribus  australiennes  ne  savaient  pas 
s'en  procurer,  el  que  si  leur  feu  s'éteignait»  ils  faisaient  des 
voyages  considérables  pour  aller  emprunter  un  tison  à  une 
autre  tribu.  Aussi  dans  le  monde  entier  Irouvons-nous  la  cou- 
tume établie  de  déléguer  une  ou  plusieurs  personnes  dont  le 
seul  devoir  consiste  à  entretenir  continuellement  le  feu.  De  là, 
sans  aucun  doute,  l'origine  des  Vestales;  de  là  aussi  provient 
ridée  toute  naturelle  de  la  sainteté  du  feu  *.  » 

Une  fois  en  possession  du  feu,  el  quand  une  longue  expé- 
rience, peut-ôlre  aussi  d'heureux  hasards  lui  eurent  appris  à 
extraire  les  métaux  du  sein  de  la  terre,  à  les  fondre,  à  les 
forger  et  façonner,  à  substituer  ainsi  le  bronze,  puis  le  fer  à  la 
pierre  qui  lui  servait  à  la  fois  d'arme  et  d'outil,  l'homme  sortit 
lentement  d'abord  des  périodes  de  barbarie  et  de  sauvagerie 
des  premiers  âges,  pour  entrer  dans  celle  de  la  civilisation. 
Mais  des  milliers  d'années,  de  siècles  peut-être,  furent  néces- 
saires à  ces  transformations  qui  l'ont  amené  au  seuil  des  temps 
historiques.  Depuis  lors  môme,  quels  progrès  réalisés  par  le 
seul  fait  du  développement  de  cette  industrie  primitive,  quel 
chemin  parcouru  depuis  l'antiquité  jusqu'à  nous  !  Quand  enfin 
on  récapitule  tous  les  services  que  rend  aujourd'hui  aux  so- 
ciétés modernes  la  production  artificielle  de  la  chaleur,  on  est 
tenté  d'en  comparer  l'importance  à  ceux  que  nous  recevons 
gratuitement  de  la  chaleur  du  Soleil,  dont  tous  nos  foyers 
cependant  ne  forment,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard, 
qu'une  fraction  bien  infime.  L'industrie  emploie  et  utilise  direc- 
tement la  chaleur  dans  les  hauts  fourneaux,  les  usines  métallur- 
giques, les  verreries,  les  fabriques  de  produits  chimiques,  etc., 
pour  toutes  les  opérations  en  un  mol  qui  exigent  nine  tempé- 
rature élevée.  Dans  un  nombre  toujours  croissant  d'ateliers, 
de  manufactures,  c'est  la  chaleur  employée  comme  source  de 
force  motrice  ou  de  travail  mécanique  qui  tend  à  remplacer 
les  forces  jusqu'alors  utilisées,  trop  peu  régulières  ou  trop 

l.  Les  origines  de  la  civilisaliotif  Irad.  E.  Barbier,  p.  509. 
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coûlcuscs,  augmentant  aussi  dans  une  proportion  considérable 
la  somme  de  travail  que  l'homme  pourrait  tirer  de  ses  bras 
seuls;  c'est  encore  la  chaleur  qui  a  permis  de  centupler  l'acli- 
vité  de  la  grande  industrie  des  transports  sur  terre  et  sur 
nier,  qui  anime  les  innombrables  foyers  des  locomotives  el 
{\cs  t)ateaux  à  vapeur  ;  c'est  grâce  à  elle  que  les  trains  roulent 
jour  et  nuit  sur  les  rails  des  voies  ferrées,  ou  que  les  steamers 
sillonnent  les  flots  de  l'Océan. 

Pour  alimenter  tous  ces  foyers  de  chaleur,  pour  satisfaire  à 
cette  dépense  prodigieuse  de  combustible,  les  végétaux  actuels 
n'auraient  pu  suffire,  et  tout  le  monde  sait  que  c'est  grâce  aux 
réserves  accumulées  des  végétations  des  âges  primitifs  qu'une 
telle  consommation  a  pu  s'accroître  et  augmente  encore  inces- 
samment. Peut-être  un  temps  viendra-t-il,  plus  prochain  qu'on 
ne  pense,  où,  les  houillères  épuisées,  l'homme  aura  dû  trouver 
une.  source  nouvelle  de  chaleur,  sous  peine  de  voir  la  produc- 
tion industrielle,  et  avec  elle  la  civilisation  dans  ses  conditions 
iir.tu(^lles  d'existence,  diminuer  progressivement  et  s'éteindre, 
(lelh^  perspective,  en  tout  cas,  suffit  à  témoigner  de  la  haute 
importance  qui  s'attache,  pour  notre  espèce,  à  la  connaissance 
rinoureuse,  approfondie,  des  lois  régissant  les  phénomènes  de 
la  rliiihMir,  connaissance  qui  nous  révélera  peut-être  un  jour 
de  nouveaux  moyens  de  production  du  précieux  agent. 


U  4.    LE    CHAUD    ET    LE    FROID.    —    LE    SEINS   DE    LA    TEMPÉRATURE. 

I /impression  que  la  chaleur  cause  sur  nos  orçanes  est, 
etiiiml*'  <■<'"**  *^^  '^  lumière,  un  phénomène  tout  subjectif,  qui 
110  nous  r4Mis(îigne  en  rien  sur  la  nature  de  l'agent  physique 
ru  iielivilé.  Le  jugement  que  nous  portons  lorsque  nous  disons 
luruii  eorps  est  chaud  ou  froid  est  tout  relatif  et  dépend, 
iMMunie  nous  W  montre  une  expérience  de  tous  les  jours, 
auliinl  *'<*  '^*  disposition  particulière  de  nos  organes  que  de 
TiMul  du  eorps  lui-même  ;  et  du  reste,  il  peut  arriver  qu'il  ne 
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nous  donne,  au  point  de  vue  de  la  chaleur,  aucune  sensation, 
en  un  mol  qu'il  ne  nous  semble  ni  froid  ni  chaud. 

Le  même  corps,  quand  nous  le  touchons  à  des  instants 
différents,  peut  aussi  produire  en  nous  des  sensations  diffé- 
rentes et  même  opposées,  soit  parce  qu'il  s'est  réellement 
dans  l'intervalle  échauffé  ou  refroidi,  soit  que  nos  organes 
aient  subi  eux-mêmes  des  modifications  analogues,  soil  enfin 
que  les  deux  causes  dont  il  s'agit  ici  aient  simultanément  con- 
tribué à  cette  différence  d'impressions.  Tout  le  monde  trouvera 
aisément  des  exemples  de  l'influence  de  ces  deux  causes  ;  tout 
le  monde  aussi  comprendra  combien  il  serait  difficile  d'appré- 
cier les  variations  de  la  chaleur  dans  les  corps,  si  l'on  n'avait 
pour  base  de  cette  appréciation  que  les  sensations  toutes  per- 
sonnelles produites  au  contact  ou  à  distance.  Supposons,  par 
exemple,  que  nous  maintenions  pendant  quelque  temps  notre 
main  droite  dans  un  vase  d'eau  froide,  et  notre  main  gaucho 
dans  de  l'eau  très  chaude,  puis  que  nous  les  plongions  ensuite 
toutes  deux  à  la  fois  dans  un  troisième  vase  plein  d'eau  tiède  : 
nous  éprouverons  simultanément  deux  sensations  opposées. 
Tune  de  chaleur,  l'autre  de  froid,  provenant  l'une  et  l'autre 
cependant  du  même  corps  au  même  état. 

Autre  exemple  de  la  difficulté  que  nous  signalons  :  l'air  exté- 
rieur nous  parait  froid  si  nous  sortons  d'une  chambre  chaude  ; 
au  contraire,  le  même  air  nous  semble  chaud  quand  nous 
venons  d'une  cave  fraîche.  Qui  de  nous,  entrant  par  un  temps 
de  gelée  dans  un  appartement  bien  chauffé,  ne  s'écrie  que 
la  chaleur  est  étouffante?  et  cependant  si,  dans  la  saison  des 
chaleurs,  l'air  vient  à  se  refroidir  subitement,  sans  descendre 
toutefois  au-dessous  du  degré  qui  nous  paraissait  insuppor- 
tal)Ie  six  mois  plus  tôt,  nous  grelottons  par  la  môme  tempéra- 
ture qui  alors  nous  semblait  excessive.  C'est  que  nos  organes, 
progressivement  habitués  au  froid  ou  à  la  chaleur,  se  font  au 
contraire  difficilement  aux  brusques  transitions  qui  déterminent 
en  eux  des  sensations  beaucoup  plus  vives. 

Enfin,  des  corps  de  nature  diverse,  placés  dans  une  même 
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enceinte  maintenue  aune  température  constante,  prennent  eux- 
mêmes,  nous  le  verrons,  après  un  certain  temps  la  même  tem- 
pérature :  physiquement,  ils  sont  également  chauds  ou  égale- 
ment froids,  comme  on  voudra.  Cependant,  si  les  uns  sont  du 
métal,  du  marbre,  du  verre,  les  autres  du  bois,  de  la  laine,  du 
papier,  nous  éprouverons  en  les  touchant  successivement  des 
impressions  bien  différentes  :  le  marbre  et  le  fer  nous  paraî- 
tront froids,  l'étoffe  de  laine  sera  chaude,  le  bois,  le  papier  ne 
sembleront  ni  froids  ni  chauds.  En  un  mot,  la  sensation  va- 
riera avec  la  nature  du  corps  et  l'état  de  sa  surface.  Ces  notions 
sur  la  relativité  des  sensations  de  chaud  et  de  froid,  qui  nous 
sont  aujourd'hui  familières,  ont  été  longtemps  méconnues. 
Sans  remonter  aux  Anciens,  qui,  opposant  la  chaleur  au  froid 
comme  des  éléments  contraires,  voyaient  dans  le  froid  «  une 
qualité  ou  accident,  qui  réunit  et  rassemble  indifféremment  les 
choses  homogènes  et  les  choses  hétérogènes,  tandis  que  le 
caractère  dislinclif  de  la  chaleur  est  de  rassembler  les  choses 
homogènes  et  de  désunir  les  hétérogènes  »,  nous  voyons  encore 
des  savants  du  dix-septième  siècle,  comme  Gassendi,  partager 
les  idées  d'Épicure,  de  Lucrèce,  distinguant  le  froid  du  chaud 
comme  des  propriétés  de  corpuscules  spéciaux.  Les  atomes 
frigorifiques  différaient  pour  eux  des  atomes  ignés  par  leur 
nature  et  leur  configuration.  Ce  n'est  guère  qu'au  dernier 
siècle*  qu'on  parvint  à  se  faire  sur  la  chaleur  et  sur  le  froid 

1.  «  Selon  la  plupart  des  physiciens  modernes,  le  froid  en  général  n*est  qu^une  moindre 
chaleur.  Ce  n*esl  dans  les  corps  qu'une  propriété  purement  relative  ;  un  corps  qui  possède 
un  certain  degré  de  chaleur  est  froid  par  rapport  à  tous  les  autres  corps  plus  chauds  que  lui  ; 
et  il  est  chaud,  si  on  le  compare  à  des  corj)S  dont  le  degré  de  chaleur  soit  inférieur  au  sien. 
Les  glaces  d'Italie  sont  froides  conijiarées  à  de  l'eau  dans  son  état  ordinaire  de  liquidité; 
mais  par  rapport  aux  glaces  du  Groenland  elles  sont  chaudes  ;  l'eau  bouillante  est  froide 
relativement  au  fer  fondu.  Suivant  cette  idée,  nul  corps,  s'il  n'est  privé  de  toute  chaleur,  ne 
saurait  être  absolument  froid.  «  Nous  appelons  froida,  dit  M.  'S  Gravesande,  les  corps  moins 
chauds  que  les  parties  de  noire  coips  auxquelles  ils  sont  appliqués,  et  qui  par  cela  même 
diminuent  la  chaleur  de  ces  parties,  comme  nous  nommons  chaudi  ceux  qui  augmentent 
cette  chaleur.  A  notre  égard,  le  froid  n'<'st  que  le  sentiment  qu'excite  en  nous  la  diminution 
de  chaleur  que  notre  corps  éprouve.  Il  y  a  de  la  chaleur  dans  un  corps  que  nous  nommons 
/rofrf,  mais  une  chaleur  toujours  moindre  que  celle  de  notre  corps,  puisqu'elle  diminue 
celleHîi.  ))  (Art.  Froid  de  V Encyclopédie  de  D'Alembert  et  de  Diderot,  par  de  Ratte,  secré- 
taire perpétuel  de  l'Académie  des  sciences  de  Montpellier.) 
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cette  idée  qui  nous  semble  aujourd'hui  si  simple,  à  savoir  que 
ce  sont  des  phénomènes  de  même  nature,  des  degrés  différents 
de  manifestation  d'un  même  agent  physique,  et  que  l'apparente 
opposition  entre  leur  mode  d'action  dépend  entièrement  de  la 
température  de  notre  corps  et  de  sa  sensibilité. 

Nous  insistons  sur  ces  considérations,  parce  qu'elles  per- 
mettent de  comprendre  comment  il  se  fait  que  l'on  soit  si 
longtemps  resté  dans  l'ignorance  sur  les  lois  de  phénomènes 
que  l'on  peut  observer  continuellement.  Tant  qu'on  s'en  est 
rapporté  aux  sens  pour  l'appréciation  des  degrés  de  chaleur, 
et  jusqu'à  ce  qu'on  ait  songé  à  imaginer  des  instruments  pro- 
pres à  les  comparer,  à  les  mesurer,  on  n'a  pu  avoir  que  de 
vagues  notions  sur  les  lois  qui  les  gouvernent.  11  en  est  ainsi 
d'ailleurs  pour  tous  les  faits  physiques  ou  naturels. 

Nous  n'avons  guère  que  le  toucher  comme  sens  de  la  tempé- 
rature ;  mais  s'il  permet  de  juger  avec  assez  de  précision  des 
différences,  il  paraît  qu'il  n'en  est  pas  de  même  des  degrés 
absolus  de  température.  En  outre,  d'une  personne  à  l'autre, 
cette  sorte  de  sensibilité  doit  être  excessivement  variable,  commt; 
nous  pouvons  chacun  nous  en  rendre  compte  en  observant  au- 
tour de  nous.  La  faculté  que  possède  la  peau  d'apprécier  les 
différences  de  température  a  été  de  la  part  de  Weber  l'objet 
d'expériences  intéressantes.  Ce  savant  a  trouvé  que  l'on  peut 
à  l'aide  du  doigt  distinguer  des  différences  de  1/4  de  degré 
centigrade,  tandis  que  l'appréciation  de  la  température  absolue, 
qui  exige  d'ailleurs  évidemment  une  étude  préalable,  n'est 
exacte  qu'à  2  ou  3  degrés  près.  Cette  sensibilité  reste  à  peu 
près  la  même  pour  toutes  les  températures  inférieures  à  37\ 
c'est-à-dire  à  celle  de  notre  sang,  mais  elle  est  loin  d'être  aussi 
grande  pour  toutes  les  régions  de  la  peau.  Elle  dépend  surtout 
de  l'épaisseur  de  la  peau  au  point  expérimenté,  et  cela  s'ex- 
plique aisément,  la  chaleur  pénétrant  avec  d'autant  plus  de 
rapidité  que  la  peau  est  plus  mince.  C'est  ainsi  que  le  dos  de 
la  main  est  plus  sensible  à  la  chaleur  que  la  paume  ;  les  pau- 
pières, les  lèvres,  la  langue  le  sont  davantage  encore.  On  signale 

IV.  ;i 
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aussi  le  coude  comme  possédant  à  cel  égard  une  sensibilité 
toute  spéciale,  due  sans  doute  aussi  bien  à  la  minceur  de  la 
peau  qu'à  l'absence  de  graisse  en  cette  région.  Les  mères 
connaissent  cette  particularité,  et  elles  savent  fort  bien  s*en 
servir  quand  elles  veulent  baigner  leurs  enfants  :  elles  plon- 
gent leur  coude  dans  l'eau  du  bain,  comme  elles  feraient  d'un 
thermomètre.  Bernstein,  en  rapportant,  d'après  Weber,  le  fait 
que  nous  venons  de  mentionner,  ajoute  : 

«  Nous  sommes  obligés  en  outre  d'admettre  dans  la  peau 
des  organes  particuliers  de  température,  organes  ayant  leurs 
nerfs  propres  et  qui  sont  plus  développés  dans  certaines  ré- 
gions que  dans  d'autres.  Il  a  été  prouvé,  en  effet,  que  les  troncs 
nerveux  ne  possèdent  point  la  faculté  de  produire  la  sensation 
de  chaleur,  lorsqu'on  les  échauffe  directement.  On  rencontre, 
par  exemple,  à  la  région  du  coude,  immédiatement  sous  la 
peau  et  sur  Pos,  un  nerf  de  la  sensibilité  qui  occasionne  de 
fortes  douleurs  lorsqu'il  a  reçu  un  choc.  Lorsque  l'on  plonge 
le  coude  dans  de  l'eau  chaude,  on  ne  sent  la  chaleur  que  dans 
la  partie  immergée  et  non  dans  tout  le  bras,  quoique  ce  nerf 
se  distribue  à  l'avant-bras  et  à  la  main.  Mais  lorsque  l'eau  est 
trop  chaude,  on  éprouve  une  douleur  obtuse  dans  toute  l'éten- 
due de  Tavant-bras.  Le  tronc  nerveux  est  donc  excité  par  la 
chaleur  de  l'eau;  toutefois  celle  excitation  ne  se  traduit  pas 
par  une  sensation  de  chaleur,  mais  par  de  la  douleur.  Lors- 
qu'on plonge  le  coude  dans  de  l'eau  glacée,  la  douleur  est 
absolument  la  même,  d'où  il  résulte  que  les  troncs  nerveux 
sont  incapables  de  ressentir  la  chaleur  ou  le  froid.  La  sensation 
de  douleur  qui  se  produit  dans  ce  cas  est  probablement  la 
cause  de  la  sensibilité  extraordinaire  du  coude  à  l'égard  d'une 
chaleur  trop  forte  et  par  conséquent  nuisible. 

«  On  peut  donc  admettre  que  les  nerfs  possèdent,  dans  la 
peau,  des  orçanes  spéciaux  de  température  capables  de  pro- 
duire, sous  l'influence  de  la  chaleur,  une  excitation  nerveuse. 
Mais  on  n'a  point  encore  découvert  jusqu'ici  d'organes  de  ce 
genre,  ou  plutôt  on  n'a  point  pu  attribuer  cette  fonction  à  des 
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organes  connus.  Les  corpuscules  tactiles  servent  peut-être  en 
même  temps  à  la  fonction  du  toucher  et  à  la  sensation  de  la 
chaleur,  mais  Ton  ne  peut  rien  dire  de  positif  à  cet  égard. 
Weber  a  découvert  un  fait  très  intéressant,  à  savoir,  que  les 
corps  chauds  paraissent  plus  légers  que  les  corps  froids.  Lors- 
qu'on pose  sur  le  front  d'une  personne  qui  a  les  yeux  fermés 
une  pièce  de  5  francs  froide,  puis  au  même  endroit  deux  pièces 
de  5  francs  chaudes,  les  deux  pièces  chaudes  paraîtront  avoir 
le  même  poids  que  Tunique  pièce  froide,  et  cependant  la  per- 
sonne pourra  fort  bien  distinguer  la  différence  entre  le  poids 
des  corps  froids.  Il  paraît  donc  qu'il  existe  une  relation  entre 
le  sens  de  la  température  et  le  sens  du  tact,  mais  jusqu'ici 
cette  relation  n'a  point  été  étudiée  scientifiquement  ^  » 
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Aux  indications  si  peu  précises  que  nos  sens  peuvent  nous 
fournir  sur  le  degré  de  chaleur  des  corps,  on  a  heureusement 
substitué  des  instruments  dont  la  construction  et  la  graduation 
sont  basées  sur  les  effets  produits  dans  ces  corps  par  les  varia- 
tions mêmes  de  la  chaleur.  Ces  effets,  étudiés  d'une  façon  tout 
objective,  indépendante  de  toute  appréciation  personnelle,  sont 
d'une  part  les  changements  de  volume,  d'autre  part  les  chan- 
gements d'état. 

La  dilatation  des  solides,  des  liquides  et  des  gaz  sous  l'in- 
fluence d'une  augmentation  de  chaleur,  le  phénomène  inverse 
de  la  contraction  qui  caractérise  une  diminution  de  chaleur 
et  ramène  le  corps  au  volume  qu'il  avait  dans  les  conditions 
identiques,  sont  un  phénomène  général  et  constant  qui  fera 
l'objet  des  premiers  chapitres  consacrés  aux  phénomènes  calo- 
rifiques. Nous  avons  déjà  dit  dans  notre  premier  volume,  en 
résumant  les  propriétés  générales  des  corps,  que  la  loi  de  con- 
tinuité qui  lie  l'accroissement  du  volume  à  celui  de  la  tempéra- 

1 .  Les  SenSf  par  i.  Bernstein,  1  vol.  de  la  Bibliothèque  scientifique  internationale. 
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lure  est  assujettie,  pour  chaque  nature  de  corps,  ù  deux  inter- 
ruptions brusques  correspondant  aux  deux  passages  de  Tétat 
solide  à  l'état  liquide,  et  de  ce  dernier  à  l'état  de  vapeur  ou 
de  gaz.  Les  points  critiques  dont  nous  parlons  subissent,  outre 
l'influence  de  la  chaleur,  Tinfluence  de  la  pression;  mais,  dans 
des  conditions  semblables  de  pression  et  de  température,  les 
changenwiUs  d'état^  dans  un  sens  ou  en  sens  inverse,  offrent 
pareillement  au  physicien  un  terme  fixe  de  comparaison,  un 
point  de  repère  précieui,  qu'il  utilise  notamment  pour  la  gra- 
duation de  ses  appareils  de  mesure. 

Après  les  changements  de  volume,  ce  seront  donc  les  chan- 
gements d'état  que  nous  décrirons  dans  cette  première  partie. 

Les  corps  ne  s'échauffent  et  ne  se  refroidissent  qu'en  se  com- 
muniquant mutuellement  la  chaleur  dont  ils  sont  doués,  tantôt 
par  le  contact  de  leurs  molécules,  tantôt  à  distance,  c'est-à-dire 
en  émettant  leur  chaleur  au  dehors  de  la  même  façon  que  les 
sources  lumineuses  rayonnent  de  tous  côtés  leur  lumière.  Ce 
double  mode  de  propagation  de  la  chaleur  donne  lieu  à  deux 
séries  de  phénomènes  dont  nous  étudierons  séparément  les 
lois  dans  les  chapitres  consacrés  à  la  chaletir  rayonnante  cl 
à  la  conductibilité. 

Viendra  ensuite  la  partie  de  la  science  de  la  Chaleur  qu'on 
pourrait  considérer  comme  la  plus  importante,  s'il  était  permis 
d'établir  des  degrés  sous  ce  rapport,  et  si  toutes  les  lois  phy- 
siques relatives  à  un  môme  ordre  de  phénomènes  ne  concou- 
raient également  au  résultat  suprême,  qui  est  l'édification 
d'une  théorie  générale.  Nous  voulons  parler  des  moyens  à 
l'aide  desquels  on  mesure,  non  seulement  le  degré,  mais  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  obtenir  un  effet  déterminé 
dans  un  corps  de  poids  et  de  température  donnés.  Celte  partie 
est  la  calorimétne. 

C'est  après  avoir  perfectionné  les  méthodes  calorimétriques, 
et  accumulé  les  données  précises  que  ces  méthodes  permettent 
de  calculer,  qu'on  a  pu  aborder  enfin  d'une  manière  fructueuse 
le  grand  problème  de  la  nature  de  la  chaleur,  et  démontrer 
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qu*elle  n'est  point  une  substance  propre,  mais  un  mode  de 
mouvement,  une  vibration  des  molécules  des  corps,  qui  se 
communique  à  Téther  et  se  propage  avec  la  même  vitesse  que 
la  lumière.  Rayons  de  chaleur  ou  rayons  de  lumière,  ou,  pour 
parler  un  langage  plus  rigoureux,  ondulations  lumineuses  et 
ondulations  calorifiques,  sont  des  mouvements  identiques,  ne 
différant  que  par  leur  mode  d'action  sur  nos  organes,  produi- 
sant ici  une  sensation  de  lumière,  là  une  sensation  de  cha- 
leur. C'est  par  l'exposé  de  cette  théorie  de  la  chaleur,  par  les 
notions  les  plus  élémentaires  de  tlterniodynamiqtie,  que  nous 
terminerons  cette  première  partie,  renvoyant  à  la  seconde  partie 
tout  ce  qui  concerne  l'application  des  phénomènes  et  des  lois 
aux  sciences  ou  arts  industriels. 

En  résumé,  notre  étude  des  phénomènes  et  des  lois  de  la 
Chaleur  comprendra  cinq  divisions  principales  :  les  change^ 
ments  de  volume,  les  changements  d'état,  la  propagatioîi  de 
lu  chaleur  par  rayonnement  ou  par  conductibilité,  la  calori- 
métrie  et  la  thermodynamique.  Ce  sont  aussi  les  grandes  divi- 
sions de  la  science,  et  tous  les  faits  que  l'observation  et  l'ex- 
périence ont  jusqu'ici  permis  de  constater,  rentrent  dans  l'une 
ou  l'autre  de  ces  catégories. 

Cela  posé,  entrons  en  matière. 


CHAPITRE  II 

DILATATION  ET  THERMOMÉTRIE 

g   I.    PHËNOMÈNES    GÉKËBAUX   DE   DiLATATIOK. 

Tous  les  corps,  que)  que  soit  leur  état  physique,  et  à  quel- 
ques exceptions  près  dont  il  sera  question  plus  loin,  augmen- 
tent de  volume  en  s'échauffant,  ou  se  dilatent.  En  se  refroi- 
dissant, au  contraire,  ils  se  contractent.  Décrivons  quelques 


Fig.  3.  —  Anneau  ilc  'S  GraTe&ande.  UilïtalioD  des  solides  par  la  chsleur. 

expériences  à  l'aide  desquelles  on  met  aisément  en  évidence 
cette  propriété,  qui  appartient  aux  solides,  comme  aux  liquides 
et  aux  gaz. 

Une  sphère  métallique  et  un  anneau  de  même  substance  ont 
des  dimensions  telles,  que,  quand  ils  sont  soumis  à  des  condi- 
tions thermiques  semblables,  la  sphère  puisse  passer  à  frotte- 
ment doux  par  Touverlure  de  l'anneau.  Si  l'on  chauffe  la  boule 


PHÉNOMÈNES  GÉNÉRAUX  DE  DILATATION.  39 

isolément  et  qu'on  la  pose  sur  Tanneau,  elle  ne  peut  plus  le 
traverser,  ce  qui  prouve  qu'elle  s'est  dilatée  par  réchauffement  ; 
mais  si  on  la  laisse  refroidir  et  revenir  à  son  état  primitif, 
elle  passe  de  nouveau.  Si,  au  contraire,  on  échauffe  Tanneau, 
la  sphère  métallique  passe  avec  facilité  au  travers  de  Touver- 
lure,  d'oii  Ton  conclut  que  celle-ci  s'est  agrandie  ou  que  l'an- 
neau s'est  dilaté.  Enfin,  si  l'anneau  et  la  sphère  sont  chauffés 
en  même  temps,  tous  deux  augmentent  de  volume  à  la  fois,  et 
ils  conservent  les  mêmes  rapports  de  position  qu'à  l'origine. 
Ce  petit  appareil  est  connu  sous  le  nom  (ïanneau  de  'S  Grave- 
sande,  du  nom  du  physicien  hollandais  qui  l'a  imaginé.  Les 
académiciens  de  Florence  avaient  démontré,  par  une  expérience 
analogue,  la  dilatation  qu'un  accroissement  de  chaleur  fail 
subir  aux  solides.  Au  lieu  d'une  sphère,  ils  em- 
ployaient un  cône  métallique,  que  l'anneau  em- 
brassait à  des  hauteurs  différentes,  suivant  que 
c'était  l'anneau  ou  le  cône  qu'ils  avaient  chauffé 
séparément.  Si  l'accroissement  de  chaleur  était  le  Fig^sT^Diia- 
même  pour  l'anneau  et  pour  le  cône,  c'est-à-dire  J??"*^"  ^^^  ^^' 
si  tous  deux  avaient  été  chauffés  à  la  fois  de  la 
même  manière,  quoique  isolément,  l'anneau  descendait  sur  le 
cône  à  une  hauteur  invariable.  Ce  dernier  fait  nous  fournit 
une  première  indication  importante  sur  la  manière  dont  se 
dilatent  les  vases  de  forme  quelconque,  cylindrique,  coni- 
que, etc.  Leur  changement  de  volume  s'effectue  comme  si  le 
vase  était  rempli  de  la  substance  même  qui  forme  son  enve- 
loppe :  sa  capacité  intérieure  varie,  comme  le  volume  du  noyau 
solide  dont  nous  parlons  varierait  lui-même  dans  les  mêmes 
conditions  thermiques.  Nous  reviendrons  sur  ce  point. 

La  dilatation  des  corps  solides  par  la  chaleur  se  fait  dans 
tous  les  sens,  de  sorte  qu'une  barre  métallique  ayant  la  forme 
d'un  parallélépipède  s'allonge  selon  ses  trois  dimensions,  lar- 
geur, longueur  et  épaisseur.  De  là  trois  sortes  de  dilatations  : 
la  dilatation  cubique,  la  dilatation  superficielle  et  la  dilatation 
linéaire.  C'est  celle  dernière  que  l'on  constate  au  moyen  de 
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l'appareil  représenté  dans  ta  figure  4.  Une  barre  métallique 
esl  fixée  invariablement  à  l'une  de  ses  extrémités.  Chauffée 
dans  toute  sa  longueur,  elle  se  dilate  librement  par  rexlrémité 
qui  vient  s'appuyer  contre  la  petite  branche  d'un  levier  coudé, 
de  sorte  que  l'aiguille  formant  la  grande  branche  du  même 
levier  parcourt,  sur  un  cadran  divisé,  un  arc  d'autant  plus 
grand  que  le  rapport  des  longueurs  des  deux  branches  sera 
lui-même  plus  considérable.  De  très  petits  allongements  de  la 
barre,  qu'on  aurait  peine  à  constater  par  une  mesure  directe, 
sont  ainsi  rendus  sensibles.  Par  exemple,  il  suffira  de  trans- 


Fi;.  1.  —  Dilatation  linéaire  d'une  barre  solide. 

porter  un  appareil  semblable  d'une  chambre  froide  dans  une 
chambre  chauffée  pour  que  l'aiguille  se  mette  en  mouvement. 

La  variation  de  la  chaleur  produit  dans  les  liquides  des 
variations  de  volume  beaucoup  plus  prononcées  que  dans  la 
plupart  des  corps  solides.  Voici  un  des  moyens  qu'on  emploie 
pour  mettre  en  évidence  la  dilatation  des  liquides  : 

On  prend  un  ballon  de  verre  auquel  est  soudé  un  tube  ou- 
vert, de  faible  diamètre  ;  on  le  remplit  du  liquide  qu'on  veut 
expérimenter,  et  l'on  marque  d'un  trait  a  le  point  où  il  monte 
dans  le  tube  (fig.  5).  Plongeant  alors  le  ballon  dans  de  l'eau 
plus  chaude  que  le  liquide,  on  peut  suivre  aisément  le  mouve- 
ment de  ce  dernier  dans  le  tube.  D'abord  on  voit  le  niveau 
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descendre  de  a  en  b.  Cela  vient  de  ce  que  c'esl  l'enveloppe  en 
verre  qui  reçoit  la  première  l'aclion  de  la  chaleur.  Sa  capacité 
s'accroît  avant  que  le  volume  du  liquide  intérieur  ait  pu  com- 
penser cette  augmentation  par  sa 
dilatation  propre.  Mais,  au  bout 
de  peu  de  temps,  la  contraction 
apparente  cesse,  et  le  liquide 
monte  peu  à  peu  jusqu'à  un 
point  a',  où  il  demeure  quand 
l'équilibre  est  établi.  Si  l'appa- 
reil se  rerroidit,  on  verra  le 
niveau  descendre  peu  à  peu,  et 
reprendre  à  la  fin  sa  hauteur 
primitive'. 

Des  liquides  différents  ne  se 
dilatent  pas  également  dans  les 
mêmes  circonstances,  c'est-à-dire 
pour  un  même  accroissement  de 
chaleur.  Mais,  à  une  exception 
près,  sur  laquelle  nous  revien- 
drons bientôt  (celle  de  l'eau), 
tous  augmentent  ou  diminuent 
de  volume,  selon  qu'ils  s'échauf- 
fent ou  se  refroidissent. 

Enfin ,    les  gaz  sont   encore 
plus  dilatables  que  les  liquides.  Aussi  sufiGt-il  d'approcher  du 
feu  une  vessie  hermétiquement  fermée  et  à  demi  pleine  d'air, 


Fig.  5.  . 


1>  C'est  i  Van  Helmont  qu'on  fait  remonter  li  première  idée  de  celle  eipérience.  t  Un 
certain  Ueer,  dit  M.  H<efer  dans  son  Hiitoire  de  ta  Physique,  ayant  reproché  k  Van  HelmoDl 
de  poursuivre  la  chimère  du  mouvement  perpétuel,  le  célèbre  satanl  repondit  qu'il  avuit 
imaginé  de  construire  un  inslrumenl,  non  pas  précisémenl  pour  démontrer  le  mouTemcnt 
perpétuel,  mais  pour  coastaler  que  l  l'eau,  renfecmée  daoa  uae  boule  lermioée  par  une 
r  lige  creuse  en  verre,  monte  ou  descend,  suiianl  la  température  du  milieu  ambiant  [juxlà 
>  tanperametiium  ambUnlii)  t.  Celle  idée  de  Van  Helmoiit,  dont  l'origine  remonte  au  cnm- 
menceroenl  du  dii-seplième  siècle,  fui  reprise  par  Drebbel  el  pur  Santtorius,  auxquels  on 
allribue  généralement  l'inTcnlion  du  thermomètre,  t  Elle  lu  fui  également  vers  IGlïD  par 
Us  académiciens  de  Florence. 
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pour  la  voir  peu  à  peu  se  gonfler.  L'air  qu'elle  contient  aug- 
mente donc  de  volume  par  la  chaleur.  On  constate  encore  d'une 
autre  façon  la  dilatabilité  de  l'air  ou  de  tout  autre  gaz  sous 
l'influence  d'une  augmentation  de  chaleur.  On  prend  un  ballon 
de  verre  terminé  par  un  long  tube  capillaire,  ouvert  à  son 
extrémité  {fig.  6).  Dans  le  ballon  se  trouve  le  gaz  dont  on  veut 


Fig.  6.  —  Dtlabtion  des  gii 
par  la  chaleur. 


Fig.  7.  —  Dilalalion  des  gai. 


constater  la  dilatation,  et  qui  est  séparé  de  l'air  extérieur  par 
un  index  de  mercure.  Dès  qu'on  chauffe,  même  légèrement,  le 
ballon,  par  le  contact  des  mains  par  exemple,  le  gaz  intérieur 
s'échauffe  aussi,  se  dilate  et  chasse  l'index  loin  du  réservoir. 
Quand  le  gaz  se  refroidit,  soit  volume  diminue,  et  l'index  re- 
prend lui-même  sa  position  primitive.  En  employant  un  tube 
doublement  recourbé  (fig.  7),  contenant  du  liquide  au  coude  infé- 
rieur, on  voit  la  dilatation  se  manifester  par  l'ascension,  de  a 
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en  b,  du  liquide  dans  Tune  des  branches,  celle  qui  esl  la  plus 
éloignée  du  ballon,  tandis  que  le  niveau  descend  dans  Taulre. 

M.  Desains,  dans  ses  Leçons  de  Physique,  en]  constatant  que 
les  premières  expériences  sur  la  dilatation  de  l'air  par  la  cha- 
leur sont  dues  au  Hollandais  Drebbel,  au  commencement  du 
dix-septième  siècle,  cite  un  curieux  passage  de  Héron  d'Alexan- 
drie, qui  prouve  que  les  anciens  connaissaient  le  phénomène 
et  même  l'avaient  utilisé  pour  produire  des  effets  assez  curieux. 
Voici  ce  passage,  qui  mérite  d'être  reproduit  : 

«  n  s'agissait  de  faire  en  sorte  que  «  les  portes  d'un  temple 
«  s'ouvrissent  d'elles-mêmes  au  moment  où  l'on  allumait  le  feu 
«  sacré  sur  un  autel  élevé  sous  le  vestibule  ».  L'autel  était 
d'airain,  creux  intérieurement,  et  communiquait  par  un  con- 
duit avec  une  outre  placée  dans  un  caveau  au-dessous  des 
portes.  L'outre  était  distendue  et  allongée  par  un  poids.  Quand 
le  feu  sacré  était  allumé,  l'air  de  l'autel,  dilaté  par  la  chaleur, 
passait  dans  l'outre,  qui  se  gonflait  en  se  raccourcissant  :  le 
poids  était  donc  soulevé,  et  ce  mouvement,  à  l'aide  de  cordons 
de  renvoi,  se  transmettait  à  un  axe  vertical  au  prolongement 
duquel  la  porte  était  attachée  :  la  rotation  de  l'axe  forçait  celle- 
ci  à  s'ouvrir.  Quand  le  feu  était  éteint,  le  refroidissement  de 
l'àir  permettait  au  poids  moteur  de  redescendre  à  sa  première 
position,  et  la  porte  se  fermait.  »  (Héron,  Spir.  lib.) 

Les  variations  de  volume  sous  l'influence  des  variations  de 
chaleur,  voilà  donc  un  phénomène  général,  qui  se  constate 
aussi  bien  dans  les  liquides  et  les  gaz  que  dans  les  solides.  Les 
exceptions  à  cette  loi,  ou  bien  ne  sont  qu'apparentes,  ou  bien 
se  trouvent  restreintes  à  des  cas  tout  particuliers,  et  nous  ver- 
rons plus  loin  quelle  interprétalion  peut  êlre  donnée  de  ceux-ci. 
Le  bois  et  la  plupart  des  végétaux  se  contractent  quand  on  les 
chauffe;  cela  provient  de  l'eau  qu'ils  perdent  par  évaporation; 
mais  quand  ils  sont  complètement  desséchés,  ils  se  dilatent 
comme  les  autres  solides.  L'argile,  bien  desséchée,  se  con- 
tracte d'autant  plus  qu'on  la  soumet  à  une  chaleur  plus 
intense  ;  mais  il  y  a  là  une  modification  dans  l'état  chimique 
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de  la  substance,  un  commencement  de  vitrification;  quand  le 
morceau  d'argile  est  refroidi,  il  ne  revient  plus  à  son  volume 
primitif-  Enfin  l'eau,  au  voisinage  de  son  point  de  congéla- 
tion, se  dilate  en  se  refroidissant,  et  cette  anomalie  tient  sans 
doute  aussi  à  une  modification  dans  la  forme  et  dans  la  dispo- 
sition des  molécules  \ 

Puisque  le  volume  d'un  corps  quelconque  varie  avec  sa  tem- 
pérature, sans  que  d'ailleurs  son  poids  change,  il  est  évident 
que  son  poids  spécifique  change  aussi  :  il  diminue  quand  le 
corps  s'échauffe,  augmente  quand  il  se  refroidit,  de  sorte  que 
la  détermination  de  cet  élément  exige,  comme  nous  l'avons  vu 
du  reste  dans  notre  premier  volume,  ou  bien  qu'on  opère  à  la 
température  fixe  de  zéro,  ou  bien,  si  cela  n'est  pas  possible, 
que  l'on  connaisse  la  quantité  dont  le  volume  s'accroît  pour 
chaque  augmentation  d'un  degré  de  chaleur.  En  pareil  cas,  la 
mesure  de  la  température  est  également  nécessaire.  A  l'aide 
de  ces  données,  on  obtient,  par  une  correction  convenable,  le 
poids  spécifique  ou  la  densité  du  corps  à  zéro. 

Dans  tout  ce  qui  précède,  comme  dans  toutes  nos  descrij;- 
tions  antérieures  des  phénomènes  physiques,  lumineux,  élec- 
triques, sonores,  nous  avons  supposé  que  l'on  connaissait 
l'usage  du  thermomètre  et  la  définition  de  sa  graduation.  Nous 
avons  fait  ainsi  un  cercle  vicieux,  ce  qui  est  inévitable  dans  les 
sciences  physiques,  où  les  phénomènes  de  divers  ordres  sont 
le  plus  souvent  dans  la  dépendance  les  uns  des  autres.  Mais 
le  moment  est  \ena  de  nous  arrêter  à  ce  point  important  et  de 
décrire,  avec  quelques  détails,  l'instrument  précieux  que  nous 
venons  de  nommer  :  sa  construction  est  en  effet  basée  précisé- 
ment sur  les  phénomènes  de  dilatation.  Dès  que  cette  descrip- 
tion sera  terminée,  nous  compléterons  ce  que  nous  avons  à  dire 
de  ces  derniers. 

i.  Toutefois  nous  verrons  plus  loin  que  M.  Fizeau  a  conslaté  une  exception  k  la  loi  géné- 
rale de  la  dilatation  des  solides  par  la  chaleur  :  Tiodure  d^argent  se  contracte  et  reprend 
son  volume,  quand  on  le  ramène  à  sa  première  température.  Cette  exception  singulière  ne 
parait  pas  susceptible  des  explications  que  nous  venons  de  donner  pour  le  bois,  Targilc  et 
l'eau. 
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g  2.    DÉFIMTIOr^    DE   LA    TEMPÉRATURE.    —    SA    MESURE    PAR    LE    THERMOÎIÈTRE . 

Si  Ton  s'en  rapportait  à  rélymologie  lillérale,  les  mois  ther- 
mométrie,  thermomètre  signifieraient  mesure  de  la  chaleur, 
instrument  ayant  pour  objet  la  mesure  de  la  chaleur.  Or  tel 
n'est  point  le  sens  exact  de  ces  expressions,  et  il  importe  dès 
le  début  de  dissiper  à  cet  égard  toute  idée  erronée. 

Le  thermomètre  ne  mesure  point  les  quantités  de  chaleur, 
mais  seulement  les  variations  de  la  température,  de  Tétat  ther- 
mique des  corps.  Qu'est-ce  donc  que  la  température,  quelle 
idée  précise  devons-nous  nous  faire  de  cette  expression,  qui 
revient  si  souvent  dans  le  langage  scientifique? 

Quand  deux  ou  plusieurs  corps  sont  en  présence  dans  une 
enceinte  limitée,  il  arrive  en  général  que  les  uns  perdent  de 
la  chaleur  ou  se  refroidissent,  tandis  que  les  autres  s'échauf- 
fent ou  gagnent  de  la  chaleur.  A  ces  augmentations  et  diminu- 
tions de  chaleur  correspondent,  ainsi  que  nous  venons  de  le 
voir,  des  dilatations  et  des  contractions,  des  changements  de 
volume  des  corps  en  présence.  Nous  verrons  plus  tard  par 
quels  modes  se  produit  cet  échange,  qui,  au  bout  d'un  certain 
temps,  si  aucune  source  extérieure  de  chaleur  n'intervient, 
aboutit  à  un  état  stationnaire,  à  un  état  d'équilibre  entre  tous 
les  corps  en  question.  C'est  cet  état  d'équilibre  thermique  que 
l'on  nomme  température,  et  tous  les  corps  entre  lesquels  existe, 
à  un  moment  donné,  cet  état  auquel  correspond  pour  chacun 
d'eux  un  volume  déterminé,  sont  dits  avoir  la  même  tempéra- 
ture.  Que  l'un  d'eux,  pour  une  raison  quelconque,  vienne  à 
s'échauffer,  et  par  suite  à  augmenter  de  volume,  on  dit  alors 
que  sa  température  s'élève;  elle  s'abaisse  si  le  corps  se  refroidit 
et  que  son  volume  diminue.  Mais  toutes  les  fois  que,  après  des 
variations  quelconques  de  température,  des  échauffements  ou 
des  refroidissements,  le  corps  reprend  son  volume  primitif,  sa 
température  aussi  redevient  la  même  ;  mis  en  présence  des  sys- 
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lèmes  avec  lesquels  il  était  primitivement  en  équilibre  et  qui, 
par  hypothèse,  n'ont  pas  changé,  il  se  retrouvera  en  équilibre 
avec  eux.  L'expérience  prouve  en  définitive  qu'à  une  quantité 
de  matière  donnée  et  invariable  d'une  certaine  substance  cor- 
respond, pour  un  état  thermique  particulier,  un  volume  déter- 
miné du  corps.  Il  résulte  de  là  que  les  variations  de  la  tempé- 
rature peuvent  être  mesurées  par  les  variations  de  volume  ou 
les  dilatations.  En  effet,  supposons  qu'on  prenne  un  corps 
solide,  liquide  ou  gazeux,  et  qu'on  fasse  en  sorte  que  la  quan- 
tité de  matière  dont  il  est  composé  reste  invariable,  ou,  si  Ton 
veut,  que  son  poids  reste  toujours  le  même.  On  conçoit  la  pos- 
sibilité de  mesurer,  quand  il  s'échauffe  ou  se  refroidit,  soit  son 
volume  même,  soit  les  variations  de  ce  volume.  Or  ce  sont  pré- 
cisément ces  variations  ou  degrés  qui  serviront  de  mesure  à 
réchauffement  ou  au  refroidissement  du  corps,  de  sorte  que, 
toutes  les  fois  qu'il  aura  le  même  volume  déterminé,  on  pourra 
être  assuré  qu'il  est  dans  le  même  état  thermique,  qu'il  est  à 
la  même  température. 

Mais  si  ces  variations  de  volume  peuvent  servir  à  indiquer 
les  changements  qui  surviennent  dans  la  température  des 
corps,  il  faut  se  garder  de  croire  qu'elles  mesureraient  de 
même  les  quantités  de  chaleur  qui  ont  servi  à  produire  ces 
changements.  Nous  verrons  plus  loin  en  effet  que,  pour  élever 
d'un  même  nombre  de  degrés  la  température  de  corps  diffé- 
rents, par  exemple  d'un  kilogramme  d'eau  et  d'un  kilogramme 
de  mercure,  d'or  ou  de  fer,  il  s'en  faut  que  la  quantité  totale 
de  chaleur  à  employer  soit  la  même. 

D'après  les  considérations  qui  précèdent,  on  voit  qu'un  ther- 
momètre n'est  autre  chose  qu'un  corps  dont  on  sait  mesurer 
les  variations  de  volume  déterminées  par  les  variations  de  sa 
propre  température.  En  le  mettant  en  présence  ou  mieux  au 
contact  d'un  autre  corps  quelconque,  il  se  mettra  en  équilibre 
thermique  avec  lui,  et  par  cela  même  indiquera  la  température 
de  ce  corps,  non,  il  est  vrai,  la  température  antérieure  au 
contact,  mais  la  température  d'équilibre.  Il  importera  donc  de 
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rendre  aussi  faible  que  possible  la  différence  entre  ces  deux 
températures,  et  pour  cela,  il  faudra  que  la  masse  et  la  nature 
de  la  substance  formant  Tinstrument  soient  telles,  que  le  con- 
tact ne  modifie  pas  sensiblement  la  température  du  corps  en 
expérience.  De  là  des  conditions  particulières  à  remplir  en  ce 
qui  concerne  le  choix  de  la  substance  à  employer  pour  la  con- 
struction du  thermomètre. 

Les  solides,  les  liquides,  les  corps  gazeux  se  dilatant  tous, 
on  pourrait  prendre  indifféremment  les  uns  ou  les  autres  pour 
corps  thermométriques,  et  en  réalité  on  les  emploie  également 
à  cet  usage.  Mais  pour  les  températures  usuelles  et  les  observa- 
tions courantes  on  rejette  les  solides  et  les  gaz.  Les  solides 
sont  fort  peu  dilatables,  quand  les  variations  de  température  ne 
sont  pas  considérables  ;  de  plus,  Faction  de  la  chaleur  modifie 
leur  structure  moléculaire,  de  sorte  qu'ils  ne  reprennent  pas 
rigoureusement,  en  se  refroidissant,  leur  volume  primitif.  Aussi 
ne  les  emploie-t-on  que  pour  la  mesure  des  températures  très 
élevées;  pour  les  distinguer  des  thermomètres  ordinaires,  on 
donne  aux  appareils  de  ce  genre  le  nom  de  pyromètres.  Nous 
décrirons  toutefois  des  appareils  très  sensibles,  dont  les  indi- 
cations sont  basées  sur  les  inégalités  de  dilatation  des  métaux 
et  qui  sont  très  propres  à  accuser  de  faibles  et  rapides  varia- 
lions  de  température. 

Si  les  solides  se  dilatent  trop  peu,  il  n'en  est  pas  de  même 
des  gaz,  que  leurs  grandes  variations  de  volume  rendent  émi- 
nemment propres  à  indiquer  de  faibles  différences  de  tempé- 
rature. Malheureusement,  à  côté  de  cet  avantage,  les  gaz  ont 
un  grave  inconvénient  :  leurs  changements  de  volume  ne  dé- 
pendent pas  de  leur  seule  température  ;  ils  subissent  Taction 
des  variations  de  pression,  de  sorte  que  tout  emploi  du  ther- 
momètre à  gaz,  qui  constitue  en  outre  un  appareil  encom- 
brant, non  portatif,  se  complique  de  Tobservalion  du  baromètre 
et  des  calculs  nécessaires  pour  les  réductions  à  une  pression 
constante. 

C'est  donc  aux  liquides  qu'on  a  donné  la  préférence,  et, 
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parmi  les  liquides,  c'est  le  mercure  et  Falcool  qu'on  emploie 
le  plus  habituellement.  Le  premier  s'obtient  aisément  pur;  il 
reste  liquide  à  une  température  très  élevée  et  ne  se  solidifie 
qu'à  des  températures  assez  basses  ;  sa  dilatation  est  régulière, 
et  sa  conductibilité,  c'est-à-dire  la  rapidité  avec  laquelle  il  se 
refroidit  ou  s'échauffe,  est  plus  grande  que  celle  de  tous  les 
autres  liquides.  Quant  à  l'alcool,  s'il  se  réduit  en  vapeur  à  une 
température  peu  élevée,  en  revanche  il  n'a  pu  être  congelé  à 
quelque  degré  de  froid  qu'on  l'ait  exposé,  ce  qui  le  rend  iémi- 
nemment  propre  à  la  mesure  des  basses  températures.  Avec  un 
thermomètre  à  mercure  et  un  thermomètre  à  alcool,  on  peut 
donc  mesurer  toutes  les  températures  comprises  entre  les  plus 
basses  températures  connues  et  celle  de  l'ébullition  du  mer- 
cure. Mais  c'est  le  premier  de  ces  appareils  qui  sert  à  graduer 
le  second,  et  sa  description  doit  naturellement  précéder  l'autre. 
Disons  donc  par  quelles  opérations  il  faut  passer  pour  con- 
struire un  thermomètre  à  mercure. 


g  3.    LE   THERMOMÈTRE    A    MERGORE.    —   CONSTRUCTION    ET   GRADUATION. 

Le  thermomètre  à  mercure  est  formé  d'un  tube  de  verre  à 
diamètre  intérieur  très  petit  ou  capillaire,  fermé  par  un  bout, 
et  terminé  à  l'autre  bout  par  un  réservoir  sphérique  ou  cylin- 
drique (fig.  8).  Le  réservoir  et  une  partie  du  tube  renferment 
du  mercure  parfaitement  pur,  et  le  reste  du  tube  est  entière- 
ment purgé  d'air  et  de  tout  autre  gaz.  Gomme  la  capacité  inté- 
rieure du  tube  n'est  qu'une  très  petite  fraction  de  la  capacité 
du  réservoir,  la  moindre  variation  de  volume  de  ce  dernier  se 
manifestera  par  un  changement  notable  du  niveau  du  mercure 
dans  le  tube.  Pour  mesurer  ces  variations,  on  convient  de  mar- 
quer sur  le  tube  du  thermomètre  deux  points  qui  correspondent 
à  deux  températures  inégales,  mais  l'une  et  l'autre  fixes  et 
invariables,  et  de  diviser  en  un  certain  nombre  de  capacités 
égales  l'accroissement  total  de  volume  que  subit  l'instrument 
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en  passant  de  la  plus  basse  de  ces  températures  à  la  plus 
élevée.  L'expérience  ayant  montré  que  la  glace  fond  toujours 
a  la  même  température,  et  que  la  température  de  la  vapeur 
d'eau  bouillante  est  pareillement  constante  quand  la  pression 
barométrique  est  de  760  millimètres,  ce  sont  ces  deux  tempé- 
ratures fixes  qu'on  est  convenu  de  prendre  comme  points  de 
repère  pour  la  graduation  du  thermomètre  à  mercure.  Avant 
de  dire  comment  on  procède  pour  celte  gra- 
duation, revenons  sur  quelques  points  impor- 
tants de  la  manipulation  qui  a  pour  objet  le 
choix  du  tube,  son  remplissage  de  mercure 
bien  purifié  et  purgé  d'air. 

La  pureté  du  mercure  est  une  des  premières 
conditions  à  remplir  pour  avoir  un  bon  thermo- 
mètre. Voici  ce  qu'en  dit  Buignet  dans  ses  excel- 
lentes Manipulations  de  physique  : 

c<  Le  mercure  que  l'on  trouve  dans  le  com- 
merce et  qui  a  séjourné  dans  les  cuves  de  nos 
laboratoires  contient  toujours  de  l'oxyde  de 
mercure,  et  souvent  aussi  des  métaux  élran- 
gers,  tels  que  le  zinc,  le  cuivre,  le  plomb.  La 
présence  de  ces  métaux  modifie  profondément 
ses  propriétés  physiques,  et  lui  donne,  entre 
autres  caractères,  celui  d'adhérer  au  verre, 
d'y  laisser  une  trace  de  son  passage  et  de  devenir,  par  cela 
même,  impropre  aux  usages  thermométriques. 

«  La  distillation  est  un  moyen  de  purification  très  imparfait. 
Au  terme  où  le  mercure  entre  en  ébullilion,  les  métaux  qui 
l'accompagnent  émettent  des  vapeurs  dont  la  tension  est  très 
sensible,  et  qui  d'ailleurs  sont  facilement  entraînées  par  la 
vapeur  mercurielle.  Il  faut  donc  recourir  à  un  aulre  procédé, 
et  celui  que  l'on  considère  aujourd'hui  comme  fournissant  les 
meilleurs  résultats  est  le  traitement  par  l'acide  nitrique. 

a  Ce  procédé  consiste  à  introduire  dans  un  flacon  de  verre  le 
mercure  que  l'on  veut  purifier,  et  à  y  ajouter  0,01  en  poids 
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Fig.  8.  —  Réservoir 
et  tube  du  thermo- 
mètre à  mercure. 
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d'acide  nitrique  à  1,42  préalablement  étendu  de  deux  fois  son 
volume  d'eau.  Le  vase  est  placé  dans  un  bain-marie  à  50*  ou 
60\  et  on  l'y  maintient  pendant  vingt-quatre  heures,  en  agitant 
fréquemment  le  mélange.  Au  bout  de  ce  temps,  on  enlève  par 
décantation  la  solution  surnageante,  qui  emporte  avec  elle  les 
métaux  étrangers  ;  on  lave  à  grande  eau  le  mercure  ainsi  pu- 
rifié, et  on  le  sèche  avec  le  plus  grand  soin. 

«  Le  mercure,  exposé  à  Tair,  en  absorbe  l'oxygène,  surtout 
pendant  les  chaleurs  de  l'été,  et  forme  de  l'oxyde  de  mercure, 
qui  a  les  mêmes  inconvénients,  au  point  de  vue  qui  nous 
occupe,  que  les  métaux  étrangers  dont  il  vient  d'être  question. 
Lorsqu'on  agite  le  mercure  ainsi  altéré,  l'oxyde  qu'il  contient 
se  dissémine  dans  la  masse  ;  mais,  par  le  repos,  il  remonte  h 
la  surface  et  y  forme  une  pellicule  grise.  On  a  coutume,  dans 
les  laboratoires  de  physique,  lorsque  le  mercure  a  été  purifié  et 
séché  comme  il  vient  d'être  dit,  de  l'introduire  dans  un  enton- 
noir de  verre  muni  d'un  robinet.  Au  moment  d'en  faire  usage, 
on  ouvre  doucement  le  robinet,  et  Ton  fait  couler  le  liquide 
dans  un  verre  à  pied  bien  propre  et  bien  sec.  On  a  ainsi  du 
mercure  exempt  d'oxyde,  parfaitement  miroitant,  n'adhérant 
ni  au  verre  ni  à  la  porcelaine,  et  roulant  sur  l'une  ou  Tautre  de 
ces  deux  substances  sans  y  laisser  la  moindre  trace.  » 

Quand  on  a  observé  les  minutieuses  précautions  nécessaires 
à  l'obtention  d'un  mercure  d'une  pureté  parfaite,  on  comprend 
qu'il  n'est  pas  moins  important  de  l'introduire  dans  un  tube 
qui  soit  lui-même  parfaitement  sec  et  exempt  de  poussière. 
C'est  l'affaire  du  constructeur  qui  fournit  le  tube  muni  de  son 
réservoir  et  de  l'ampoule  terminée  en  pointe  effilée,  par  où 
doit  se  faire  l'introduction  du  mercure.  Voici  maintenant  com- 
ment se  fait  ce  remplissage. 

On  brise  la  pointe  de  l'ampoule  et  Ton  chaufle  légèrement 
celle-ci  au-dessus  d'une  lampe  à  alcool  ;  l'air  intérieur  se 
dilate  ;  on  plonge  aussitôt  la  pointe  ouverte  dans  le  mercure 
comme  le  montre  la  figure  9.  Le  refroidissement  diminue  la 
pression   intérieure  et  le  mercure   monte  peu  à   peu   dans 
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Tampoule,  qu'il  remplit  partiellement.  Si  l'on  redressait  le  tube, 
le  mercure  resterait  dans  l'ampoule  sans  pouvoir  pénétrer  dans 
le  réservoir,  à  cause  de  l'étroilesse  du  diamètre  du  tube.  Mais  si 


Fig.  9.  —  Itptnpliss.ijie  du  tube  tlicriDomèliique  k 

l'on  a  soin  de  chauffer  à  la  fois  le  tube,  le  réservoir  et  l'ampoule 
eu  les  disposant  sur  une  grille  à  charbons  inclinée  {fig.  10). 
l'air  intérieur,  en  se  dilatant,  s'échappe  par  bulles.  Si  alors  on 


Fig.  10.  —  InlroduclioR  du  mercure  dans  le  réservoir. 

retourne  le  tube  verticalement,  et  qu'on  le  laisse  refroidir,  l'air 
intérieur  se  contracte  et  la  pression  fait  entrer  une  partie  du 
mercure  dans  le  réservoir.  On  répèle  plusieurs  fois  cette  opéra- 
lion,  et  enfin  l'on  porle  le  mercure  à  l'ébullition  :  le  réservoir 
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et  le  tube  se  remplissent  entièrement,  ne  conservant  plus  ni 
trace  d^humidilé,  ni  aucune  bulle  d'air. 

Si  la  capacité  du  réservoir  et  celle  du  tube  ont  été  préala- 
blement calculées*  pour  que  les  indications  du  thermomètre 
se  meuvent  dans  une  limite  d'un  nombre  de  degrés  déterminé, 
de  120  degrés  par  exemple,  entre  105^  et  — 15\  on  s'arrange 
de  façon  que  le  niveau  du  mercure  occupe  le  sommet  de  la 
lige  quand  le  tube  est  soumis  à  une  température  de  ^05^  On 
fait  écouler  le  mercure  de  l'ampoule,  le  niveau  s'abaisse  un 
peu  par  le  refroidissement.  Chauffant  l'extrémité  du  tube  à  la 
lampe  d'émailleur,  on  l'étiré  en  pointe  effilée,  on  détache  l'am- 
poule par  un  trait  de  lime  ;  on  chaufTe  à  nouveau  à  105\  Le 
mercure  sort  en  fines  gouttelettes,  et  l'on  ferme  la  pointe  du  tube 
au  chalumeau  dès  que  l'écoulement  a  cessé.  Dans  ces  conditions, 
le  tube  se  trouve  absolument  privé  d'air  et,  lorsque  le  mercure 
baisse  sous  l'influence  du  refroidissement,  l'espace  qu'il  laisse 
au-dessus  de  son  niveau  est  pareil  au  vide  du  baromètre. 

Les  détails  un  peu  minutieux  dans  lesquels  nous  venons 
d'entrer  n'ont  pas  seulement  ])our  objet  de  donner  les  indica- 
tions convenables  à  ceux  de  nos  lecteurs  qui  voudraient  con- 
struire eux-mêmes  un  thermomètre  un  peu  précis.  Notre  but, 
en  les  rapportant,  a  été  surtout  de  faire  bien  comprendre  la 
nécessité  où  les  progrès  de  la  science  ont  conduit  l'expérimen- 
tateur, de  ne  négliger  aucune  des  conditions  de  l'exactitude  la 
plus  rigoureuse  dans  les  manipulations  de  physique.  A  l'origine, 
on  a  dû  se  contenter  d'approximations  souvent  grossières  ;  cela 
suffisait  pour  l'étude  des  phénomènes  les  plus  généraux  et  pour 
la  détermination  de  leurs  lois.  De  môme  qu'en  astronomie  la 
connaissance  des  plus  petites  perturbations  des  mouvements  des 
corps  célestes  aurait  risqué  de  masquer  les  lois  qui  régissent  ces 

1.  La  dilatation  apparente   du   mercure   dans  le   ?crre  est  de  pour  1   degré 

centigrade.  Pour  120  degrés,  la  capacité  intérieure  du  tube  devra  donc  être  au  moins 

120        i  1 

gTjjj  =  ;rT  de  celle  du  réservoir.  On  prend  un  nombre  un  peu  plus  fort,  —  par  exemple, 

comprenant  129^,6. 
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mouvements  pris  dans  leur  ensemble,  de  même  en  physique 
il  eût  été  superflu,  nuisible  peut-êlrc,  de  s'atlacher  au  début  à 
des  mesures  d'une  exactitude  que  ne  comportait  point  l'état  de 
la  science.  Aujourd'hui,  au  contraire,  c'est  cette  exactitude  qui 
est  de  règle,  parce  qu'elle  est  la  condition  et  le  gage  des  décou- 
vertes futures.  Le  thermomètre  étant  un  des  plus  précieux 
appareils  des  laboratoires  de  physique  ou  des  observatoires  des 
phénomènes  naturels,  nous  avons  saisi  l'occasion  de  sa  descrip- 
tion pour  donner  une  idée  de  la  précision  actuelle  qui  préside 
à  sa  construction. 

Revenons  maintenant  à  la  dernière  opération  qu'il  nous  reste 
à  décrire,  celle  de  la  graduation  de 
l'instrument. 

Cette  graduation,  nous  l'avons  dit, 
est  tout  entière  basée  sur  la  constance 
de  deux  phénomènes  :  l'un,  la  fusion 
de  la  glace,  qui  va  nous  donner  le 
zéro  ou  le  point  de  départ  de  l'échelle 
thermométrique;  l'autre,  l'ébullilion 
de  l'eau  pure  à  l'air  libre,  ou  mieux 
la  vapeur  qui  s'en  échappe,  sous  la 
pression  extérieure  ou  barométrique 
de  760  millimètres ,  qui  donne  une 
seconde  température  fixe,  qu'on  est 
convenu  de  désigner  en  degrés  par  le 
nombre  100.  Voyons  comment  on  obtient  pratiquement  ces  deux 
points  fixes  sur  le  tube  de  noire  thermomètre  dûment  rempli. 

Ou  commence  par  déterminer  le  zéro.  Pour  cela,  on  plonge 
le  réservoir  et  une  partie  du  tube  dans  un  vase  rempli  de  mor- 
ceaux de  glace  pilée,  et  percé  de  Irous  à  sa  jiartic  inférieure, 
afin  que  l'eau  de  fusion,  qui  pourrait  prendreune  température 
plus  élevée  que  celle  de  la  glace  fondante,  puisse  s'écouler 
librement  (fig.  {{).  Le  niveau  du  mercure  dans  le  tube  étant 
devenu  stalionnairc,  on  marque  à  la  même  hauteur  un  Irait 
sur  la  lige:  ce  point  est  le  zévo  de  la  graduation. 


Fip.  1 1 .  —  Dûlcrminalion  du  léro 
du  IhcrmuDii'lrc  à  incruure  '. 
tem lierait) m  di'  la  fusioti  ilc  Ui 
gU™. 
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On  place  ensuite  le  thermomètre  dans  la  position  qu'indique 
la  figure  12,  c'est-à-dire  dans  une  étuve  où  il  se  trouve  com- 
plètement plonge  dans  la  vapeur  d'eau  bouillante;  l'étuve  se  com- 
pose d'une  double  enveloppe  en  tôle,  où  circule  la  vapeur  avant 


Fig. 


i.  —  Délcnoinalion  du  point  100,  (empcralurc  de  l'ùbullili 
sous  la  preBsion  de  760  miUimèlres. 


de  s'dcbapper  dans  l'air,  de  sorte  que  la  température  de  la  capa- 
cité interne  n'est  pas  modifiée  par  le  refroidissement  extérieur. 
Là  encore,  on  attend  que  le  niveau  du  mercure,  observé  au 
dehors  de  l'étuve,  soit  devenu  slalionnaire,  et  l'on  marque  un 
second  trait  sur  la  tige.  En  ce  point,  on  inscrit  le  nombre  100, 
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si,  comme  nous  l'avons  dit,  la  pression  barométrique  est,  à  ce 
moment,  de  760  millimètres  '.  Le  manomètre  à  branciies  recour- 
bées, qu'on  voit  sortir  à  gauche  de  l'appareil,  indique  par 
l'égalité  de  niveau  du  liquide  si  la  pression  dans  l'étuvc  est 
la  même  qu'au  dehors;  quant  à  celte  pression  extérieure,  on 
l'observe  à  l'aide  du  baromètre,  et  si  elle  est  plus  petite  ou 
plus  grande  que  760  millimètres,  on  fait  la  correc- 
tion dont  nous  parlons  dans  la  note  ci-dessous. 
Dans  le  cas  où  l'intérieur  du  tube  est  par- 
faitement cylindrique,  ce  dont  on  a  pu  s'assurer 
avant  d'y  souder  le  réservoir  du  Ihermomclrc,  il 
est  évident  que,  si  l'on  parlagc  en  100  parties 
d'égale  longueur  l'intervalle  qui  sépare  le  zéro 
de  ta  glace  fondante  du  point  100  correspondant 
à  la  température  de  l'ébullition  de  l'eau,  chacune 
de  ces  parties  indiquera  des  capacités  égales,  et 
quand  le  niveau  du  mercure  les  parcourra  suc- 
cessivement, des  dilatations  égales  du  liquide. 
Ces  divisions,  qu'on  nomme  des  degrés,  forment 
l'échelle  des  températures,  échelle  qu'on  prolonge 
du  reste  au-dessus  de  100'  et  au-dessous  de  0', 
pour  la  mesure  des  températures  plus  basses 
que  celle  de  la  glace  fondante,  ou  plus  élevées 
que  celle  de  l'eau  bouillante.  Les  divisions  sont 
tantôt  gravées  sur  le  tube,  lanlôt  sur  un  tube  latéral  soudé  au 
premier,  lanlôt  enfin  mai^quées  sur  la  planchette  à  laquelle  on 
fixe  rinslrument  (fig.  i.l). 


li  la  pression  baromélrique  n'est  |>as,  au  inaiopiit  <tu  l'cx^i'iencc,  de  700*",  le  niveiiu 
n'indiquera  plus  le  jKiinl  li\e  oii  l'on  doil  marquer  100".  On  a  i-ccoiiiiii  que  lii 
différence  ëlail  de  t  degré  centigrade  (c'est  lu  lUO'  jiai'tic  de  la  dilulatiun  lotab  entre  le 
point  de  fusion  de  la  glace  cl  celui  de  ri'liiilliliuii  t\<-  l'i'aii)  pour  une  pression  qui  diiïèrc  de 
S7**  en  plus  ou  en  moins  de  760*',  de  surle  qu'il  faudra  iikirquer  101°  si  la  pression  esl 
7S7",  et  99"  si  au  contraire  elle  est  seulement  de  73ô".  Eiilre  ces  limilcs,  ou  fait  une 
correelion  proportionnelle  Si  l'cicés  ou  au  défaut  de  pression.  l'ar  ciimple,  i,i  la  pression 

est  768",  la  température  eoirespondanle  derra  être  100"— ss  =  99\7J.  Si  elle  est  768"", 
on  devra  marquer  une  température  du  100'  +  ^  ^  lOO^iôO. 


Fig.  13.  —  Ther- 
momëlres  centi- 
grades a  lec  leurs 

éclielles    gra- 
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La  division  de  l'intervalle  de  0'  à  iOO'  en  100  parties  équi- 
distantes  se  fait  à  l'aide  de  la  machine  à  diviser.  Entrons  à  ce 
sujet  dans  quelques  détails. 

La  ligure  14  représente  une  de  ces  machines  d'après  te  mo- 
dèle établi  par  notre  savant  et  habile  constructeur,  H.  Duboscq. 
Sa  partie  essentielle  est  une  vis  micrométrique  en  acier,  dont 
le  pas  ou  la  distance  entre  deux  filets  consécutifs  est  partout 
égale  à  1  millimètre.  Celle  vis,  encastrée  à  ses  deux  extrémités 
entre  deux  colliers  fixes,  peut  tourner  sur  elle-même  autour  de 
son  axe,  mais  elle  n'avance  ni  ne  recule  jamais  elle-même. 


FJg.  14.  —  Machine  i  diviiûi-  de  H.  Duboscq. 

Le  mouvement  de  rotation  de  la  vis  communique  à  un  écrou 
qui  Tembrassc,  et  qui  porte  une  plaque  métallique  ou  chariot, 
un  mouvement  de  progression  qui  fait  avancer  ou  reculer  le 
chariot  sur  un  banc  de  fonte  muni  de  rails,  selon  que  la  vis 
tourne  dans  un  sens  ou  dans  le  sens  opposé.  Ce  mouvement  de 
progression  comprend  autant  de  millimètres  et  de  fractions  de 
millimètre  que  l'on  fera  faire  de  tours  ou  de  fractions  de  tour 
à  la  vis;  une  manivelle  sert  à  cet  effet,  et  un  index  permet 
de  compter  ces  fractions  de  tour  sur  un  cercle  divisé  centré 
sur  l'axe  de  la  vis  et  formant  la  lèle  de  celte  vis.  Les  divi- 
sions du  cercle  étant  au  nombre  de  400,  chacune  d'elles  cor- 
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respond  à  un  recul  ou  à  une  avance  de  la  400*  partie  d'un  mil- 
limètre. 

On  place  le  tube  à  diviser  sur  le  chariot,  où  on  le  fixe.  Tin 
burin,  consistant  soit  en  un  tracelet  en  acier,  soit  en  une  pointe 
de  diamant,  selon  que  les  divisions  doivent  être  marquées  sur 
un  vernis  ou  gravées  sur  le  tube  de  verre,  est  porté  par  une 
pièce  fixe,  de  sorte  que  la  pointe  du  burin  a  une  position  inva- 
riable par  rapport  à  la  longueur  de  la  vis.  Mais  le  burin  est 
mobile  dans  le  plan  vertical  correspondant  à  cette  position,  ce 
qui  permet  de  le  relever  ou  de  l'abaisser  à  volonté. 

On  commence  par  amener  le  chariot  dans  deux  positions 
successives  telles,  que  la  pointe  du  burin  coïncide  exactement 
d'abord  avec  le  point  zéro  du  tube,  puis  avec  le  point  100.  Cette 
manœuvre  donne  exactement  la  longueur  de  l'intervalle  com- 
pris entre  les  deux  points,  si  l'on  a  compté  le  nombre  de  tours 
et  la  fraction  de  tour  accomplis  par  la  vis.  Supposons  qu'on  ail 
trouvé  172  tours  complets,  plus  100  divisions;  la  distance 
totale  des  points  fixes  est  alors  égale  à  172°"", 25,  correspondant 
à  68900  divisions  micrométriques.  Chaque  degré  devra  me- 
surer l'"",7225  correspondant  à  689  divisions,  c'est-à-dire  à 
un  tour  complet  plus  289  divisions.  La  manœuvre  du  chariot 
devra  donc  se  faire  de  façon  à  l'avancer  successivement  de  la 
longueur  d'un  degré,  en  tournant  la  manivelle  d'un  tour  com- 
plet et  289  divisions.  A  chaque  fois,  la  pointe  abaissée  mar- 
quera ou  gravera  une  division  sur  le  tube. 

Dans  le  cas  où  le  tube  du  thermomètre  n'aurait  pas  un  ca- 
libre parfaitement  régulier,  il  faudrait,  avant  de  le  remplir 
comme  nous  l'avons  dit,  le  diviser  préalablement  en  parties 
d'égale  capacité.  On  y  parvient  en  introduisant  une  petite 
quantité  de  mercure  à  laquelle  on  fait  occuper  successivement, 
à  la  suite  les  unes  des  autres,  des  parties  du  tube  dont  on 
marque  les  extrémités.  les  longueurs  de  ces  parties  sont  iné- 
gales, mais  leurs  volumes  sont  égaux.  Le  tube  rempli  et  les 
points  fixes  déterminés,  on  calculera  aisément  la  valeur  en 
d^és  de  l'une  de  ces  parties  et  par  suite  la  longueur  du  degré 

IV,  8 
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dans  chacune  d'elles.  Ces  calculs  faits,  la  machine  à  diviser 
servira  à  compléter  la  graduation  comme  on  vient  de  le  dire 
plus  haut. 

Il  est  bien  évident  que  tout  ce  qui  précède  s'applique  à  la 
prolongation  des  divisions  du  tube  thermométrique  au-dessous 
du  zéro  et  au  delà  du  point  fixe  100\  Enfin  les  mêmes  opéra- 
tions se  feraient  pour  la  division  du  thermomètre  à  alcool,  avec 
la  seule  différence  que  le  nombre  des  divisions  au-dessus  de  0^ 
dans  ce  cas,  ne  s'élève  pas  ordinairement  au-dessus  de  75, 
puisque  l'alcool  bout  à  la  température  de  78  degrés  centigrades  \ 

La  construction  et  la  graduation  de  ce  dernier  thermomètre 
exigent  quelques  précautions  spéciales,  dont  nous  allons  dire 
un  mot.  Le  choix  du  tube  se  fait  de  la  même  manière  que  pour 
le  thermomètre  à  mercure;  seulement,  comme  l'alcool,  entre 
0^  et  100%  se  dilate  environ  sept  fois  autant  que  le  mercure,  le 
tube,  à  égalité  de  volume  du  réservoir,  doit  avoir  un  diamètre 
beaucoup  plus  grand  que  celui  du  tube  destiné  au  thermomètre 
à  mercure.  La  précaution  à  prendre  pour  le  choix  du  liquide  a 
trait  surtout  à  la  pureté  et  à  l'homogénéité  de  l'alcool,  qui  doit 
être  absolument  anhydre.  On  a  l'habitude,  pour  rendre  plus 
visibles  les  indications  de  niveau,  de  colorer  l'alcool  au  moyen 
de  l'orcanette,  de  l'orseille.  Mais,  comme  le  remarque  M.  Bui- 
gnel,  «  c'est  là  une  addition  qui  ne  doit  se  faire  qu'avec  beau- 
coup de  ménagement,  et  qui  doit  même  être  exclue  dans  les 
thermomètres  de  précision.  La  matière  colorante,  ainsi  intro- 
duite dans  l'alcool,  subit  toujours  au  bout  d'un  temps  plus  ou 
moins  long  une  décomposition  particulière  dont  FefFet  est  de 
déposer  un  produit  insoluble  sur  le  verre,  et  de  nuire  au  mou- 
vement régulier  de  la  liqueur*.  »  On  fait  pénétrer  l'alcool  dans 
le  tube  à  peu  près  comme  on  le  fait  pour  le  mercure. 

1.  C'est  la  tenipcrature  do  Fébullition  ù  Tuir  libre.  A  rintéricur  du  tube  thermométrique, 
Talcool  peut  dépasser  78^  sans  bouillir  :  Talmosphère  de  Tapeur  qui  se  dégage  du  liquide 
s'opposerait  h  Tébullition.  Cela  explique  comment  Deluc,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  le  §  5, 
a  pu  graduer  un  tbermomètre  à  alcool  en  prenant  pour  second  point  fixe  l'eau  bouillante 
ou  80®  Réaumur. 

2.  Manipulations  de  physique,  p.  153. 
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Cela  fait,  on  détermine  le  zéro  par  l'immersion  du  réservoir 
dans  un  vase  rempli  de  glace  fondante.  On  prend  pour  second 
point  fixe  50*,  par  exemple,  et  Ton  obtient  la  position  de  ce 
point  sur  le  tube  par  comparaison  avec  un  thermomètre  à  mer- 
cure, en  plongeant  les  deux  tubes  dans  un  même  bain  qu'on 
chaufiTe  à  celte  température  de  50*  au  moyen  d'un  bec  de  gaz 
convenablement  réglé.  Il  ne  reste  plus  alors  qu'à  diviser  le 
tube. 

Le  thermomètre  à  mercure  et  le  thermomètre  à  alcool,  con- 
struits avec  les  précautions  que  nous  venons  de  décrire  en 
détail,  ne  sont  réellement  comparables  et  ne  s'accordent  rigou- 
reusement que  pour  les  points  fixes  de  la  glace  fondante  et 
pour  le  50*  degré.  Pour  les  températures  intermédiaires  comme 
pour  celles  qui  les  dépassent  en  dessus  et  en  dessous,  l'accord 
n'existe  plus,  ce  qui  tient  à  l'irrégularité  de  la  dilatation  de 
l'alcool.  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  ce  point  important. 


§   4.    ÉCHELLES   THERMOMÉTRIQUES   DIVERSES. 

L'échelle  centésimale  n'est  pas  la  seule  qui  ait  été  employée 
pour  graduer  les  thermomètres  ;  mais  c'est  la  plus  généralement 
adoptée,  et  la  seule  dont  on  se  serve  aujourd'hui  en  France  et 
dans  un  grand  nombre  d'autres  pays.  Elle  est  due  au  savant 
Suédois  Celsius,  qui  en  proposa  l'adoption  en  1741.  L'échelle 
de  Réaumur,  aujourd'hui  abandonnée,  divisait  en  80  degrés 
l'intervalle  des  deux  mêmes  points  fixes,  de  la  température 
de  la  glace  fondante  à  celle  de  l'eau  bouillante.  Un  calcul 
1res  facile  permet  de  transformer  en  degrés  centigrades  une 
température  exprimée  en  degrés  Réaumur;  il  suffit  d'ajouter 
au  nombre  donné  son  quart  :  ainsi  28^  R  valent  28  4- 7^ 
ou  35*  C.  D'une  température  centigrade,  retranchez  le  cin- 
quième, vous  aurez  la  même  température  exprimée  en  degrés 
Réaumur  :  ainsi  35'  C  valent  35'  —  7'  ou  28'  R  ;  32'  C  valent 
25',6  R. 
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Dans  l'échelle  Fahrenheit,  usitée  en  Allemagne,  en  Angle- 
terre et  aux  États-Unis,  Tun  des  points  fixes  est  celui  de  l'ébul- 
lition  de  l'eau,  comme  dans  les  échelles  précédentes;  mais 
l'autre  correspond  à  une  température  plus  basse  que  celle  de 
la  glace  fondante,  qu'on  obtient  par  un  mélange  de  glace  et  de 
sel  ammoniac*.  Le  zéro  est  donc  plus  bas;  au  point  d'ébulli- 
iion  de  l'eau,  Fahrenheit  a  marqué  212\  Comme  on  a  reconnu 
que  la  température  de  la  glace  fondante  correspondait  au 
32*  degré  de  cette  échelle,  il  en  résulte  que  les  100  degrés  de 
l'échelle  centigrade  équivalent  à  180  degrés  Fahrenheit  :  de  là 
une  transformation  facile  d'un  nombre  quelconque  de  degrés 
d'une  de  ces  échelles  dans  l'autre.  Veut-on  savoir,  par  exemple, 
quel  est  en  degrés  centigrades  l'équivalent  de  120  degrés  F? 
On  commence  par  retrancher  32,  ce  qui  donne  88,  dont  on 
prend  les  |  ;  et  l'on  a  pour  résultat  46\66  C.  Au  contraire,  étant 
donnée  la  température  45°  C,  pour  la  transformer  en  divisions 
de  l'échelle  Fahrenheit,  on  en  prend  les|,  ce  qui  donne  81^  F 
au-dessus  de  la  glace  fondante,  laquelle  est  marquée  32\  comme 
on  l'a  vu  plus  haut;  81' +  32'  ou  113'  F  est  donc  le  résultai 
de  la  transformation. 

On  emploie  encore,  notamment  en  Russie,  l'échelle  de  De- 
lisle,  qui  marque  0'  au  point  d'ébullilion,  et  150'  à  la  glace 
fondante.  Rien  de  plus  simple  que  de  transformer  une  tempé- 
rature notée  sur  cette  éclielle  en  une  quelconque  des  trois 
autres.  Par  exemple,  45  degrés  sur  l'échelle  de  Delisle  ont  la 
môme  valeur  que  30  degrés  centigrades,  mais  il  faut  les  retran- 
cher de  100,  puisque  la  lecture  se  fail  en  sens  inverse.  On 
aura  donc  :  45'  D  =  70'C  =  56' R=  158' F.  Il  serait  évidem- 
ment  à  désirer,  pour  éviter  ces  transformations,  très  faciles, 
mais  très  fastidieuses  lorsqu'elles  se  multiplient,  que  les  phy- 
siciens et  les  météorologistes  de  tous  les  pays  convinssent 
d'adopter  une  échelle  thermomélriquc  unique. 

1 .  Fahrenheit  avait  pris  pour  zéro  de  son  échelle,  ou  pour  point  de  départ  de  sa  gradua- 
tion, cette  température  qui  ne  correspond  point  à  un  phénomène  physique  fixe,  parce  qu*elle 
était  celle  du  froid  le  plus  vif  qui  eût  été  obsené  à  Dantzig  avant  1714. 


ri 


ÉCHELLES  THERMOMÉTRIQUES. 
Il  faut  avoir  soin,  quand  on 
énonce  une  température ,  sui- 
vant l'une  ou  l'autre  de  ces  gra- 
duations, d'indiquer  si  elle  est  plus 
élevée  ou  plus  basse  que  celle  mar- 
quée par  le  zéro.  C'est  ce  que  font 
les  physiciens  eu  considérant  les 
températures  plus  élevées  que  0" 
comme  positives,  et  eu  les  faisant 
précéder  du  signe  -h.  Les  tempé- 
ratures inférieures  à  0'  sont  alors 
négatives ,  et  on  les  affecte  du 
signe  — .  Ces  conventions  une  fois 
adoptées,  il  en  résulte,  pour  les 
opérations  à  effectuer  sur  tes  nom- 
bres exprimant  les  températures, 
quand  on  les  combine  par  voie 
d'addition  ou  de  soustraction,  des 
règles  pareilles  à  celles  des  quan- 
tités algébriques  positives  et  néga- 
tives. Mais  il  importe  de  donner  à 
tous  ces  nombres  leur  signification 
véritable,  et  de  se  garder  de  leur 
attribuer  une  valeur  absolue  qu'ils 
n'ont  pas.  Ainsi,  on  ne  peut  dire 
qu'une  température  est  double  ou 
triple  d'une  autre,  ou  du  moins,  si 
l'on  emploie  ces  expressions,  il 
n'en  faut  rien  conclure  sur  les 
quantités  de  clialeur  qui  leur  cor- 
respondent. Cela  signifie  tout  sim- 
plement que  la  dilatation  du  mer- 
cure, au-dessus  du  point  fixe  pris 
pour  point  de  départ  ou  zéro,  est 


Fig.  15.  —  Échelles  Ihennométriqiics. 

dans  ce  cas  double  ou  triple  de  la  dilatation  totale  correspou- 


62 


LE  MONDE  PHYSIQUE. 


dant  à  la  seconde  élévation  de  température.  En  un  mot,  il  faut 
se  rappeler  que  l'unité  de  température,  le  degré  centigrade 
dans  l'échelle  centésimale,  par  exemple,  représente  une  dila- 
tation du  mercure  contenu  dans  le  réservoir  d'un  thermo- 
mètre égale  à  la  centième  partie  de  la  dilatation  totale  que 
subirait  le  même  liquide  en  passant  de  la  température  de  la 
glace  fondante  à  celle  de  l'ébullition  de  l'eau.  Rien  de  plus. 


§  5.    THERMOMÈTRES   DIVERS.    COMPARAISON    AVEC   LES  THERMOMÈTRES 

A   MERGUUE   ET   A   AIR. 


Le  mercure  et  l'alcool  ne  sont  pas  les  seuls  liquides  avec 
lesquels  les  physiciens  aient  cherché  à  construire  des  thermo- 
mètres. Un  physicien  de  la  fin  du  siècle  dernier,  Deluc,  com- 
para les  indications  fournies  par  des  thermomètres  construits 
et  gradués  séparément,  et  remplis  des  quatre  liquides  suivants  : 
mercure,  alcool,  huile  d'olive  et  eau.  Ces  deux  derniers  ne 
pouvaient  donner  que  des  températures  supérieures  à  celle  de 
la  fusion  de  la  glace.  Voici,  en  degrés  Réaumur,  les  résultats 
obtenus  par  ce  savant  : 


Thermomètre  à  mercuic. 

—  I0« 

—  b"      0 

20» 

■iO» 

CO» 

80» 

—          à  huile  .   . 

)) 

»        0 

i9,5 

39,2 

59,3 

80 

—          a  alcool.    . 

7,7 

—  3,9    0 

16,:) 

55,1 

56,2 

80 

—          à  eau.    .   . 

H 

»        0 

4,1 

20,5 

45,8 

80 

Les  points  fixes  0^  et  80"^  sont  identiques  :  cela  devait  être, 
puisqu'ils  avaient  élé  les  points  de  départ  pour  la  graduation. 
Mais  les  différences  sont  très  sensibles  pour  les  températures 
intermédiaires,  et  l'on  voit  notamment  qu'elles  sont  considé- 
rables pour  l'eau.  Des  recherches  faites,  ^e  184f6  à  1852,  par 
M.  Is.  Pierre,  sur  la  dilatation  d'un  grand  nombre  de  liquides, 
il  résulte  que  les  thermomètres  qui  se  rapprocheraient  le  plus 
du  thermomètre  à  mercure  seraient  ceux  qu'on  remplirait  de 
sulfure  de  carbone,  d'alcool,  d'éther  ordinaire,  de  chlorure 
d'éthyle  et  de  bromure  d'éthyle.  Comme  la  température  d'ébul- 
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lilion  de  ces  liquides  est  respectivement  de  48%  de  78\  de  35\5, 
de  il"  et  de  40%7,  les  thermomètres  ainsi  construits  ne  pour- 
raient servir  qu'à  l'indication  des  basses  températures.  C'est 
l'eau  qui  fournit  le  plus  grand  désaccord  avec  les  indications 
du  thermomètre  à  mercure. 

On  voit  donc  de  combien  il  s'en  faut  que  des  appareils  ther- 
mométriques basés  sur  la  dilalation  de  liquides  différents,  bien 
que  gradués  en  partant  des  mêmes  points  fixes,  soient  compa- 
rables entre  eux.  Placés  dans  des  conditions  thermiques  iden- 
tiques, dans  des  milieux  ayant,  d'après  notre  définition,  la 
même  température,  les  nombres  de  degrés  qu'ils  indiqueraient 
seraient  inégaux;  par  contre,  ils  pourraient  marquer  les  mêmes 
degrés  sans  que  les  températures  fussent  égales.  Devant  ces  dif- 
ficultés, on  s'est  demandé  s'il  est  une  substance,  liquide  ou 
gazeuse,  qui  puisse  fournir,  quand  on  prend  ses  variations  de 
volume  pour  mesure  des  variations  de  température,  des  indi- 
cations comparables  entre  elles.  En  d'autres  termes,  on  s'est 
posé  cette  question  :  Existe-t-il  un  corps  dont  les  dilatations 
soient  proportionnelles  aux  quantités  de  chaleur  qui  les  pro- 
duisent, et  s'il  n'y  en  a  pas  qui  jouisse  absolument  de  cette 
propriété,  quel  est  celui  qui  s'en  écarte  le  moins? 

Dès  1723,  Taylor  étudia  la  question  en  ce  qui  regarde  les 
liquides.  Prenant  deux  masses  égales  d'eau  à  des  températures 
différentes,  températures  marquées  par  le  thermomètre  à  expé- 
rimenter, il  les  mélangeait  en  prenant  les  précautions  conve- 
nables pour  éviter  les  pertes  de  chaleur.  Le  mélange  devait, 
comme  nous  le  verrons  d'ailleurs  plus  loin,  être  à  une  tempé- 
rature moyenne  entre  les  extrêmes,  à  15"  par  exemple  si  les 
masses  mélangées  étaient  à  20"  et  à  10".  Les  expériences  de 
Taylor,  depuis  répétées  par  divers  savants,  ont  prouvé  que  le 
thermomètre  à  mercure  remplit  celte  condition  jusqu'à  200". 
Au  delà,  les  indications  sont  trop  élevées,  d'où  l'on  conclut 
qu'une  moindre  quantité  de  chaleur  est  nécessaire  alors  pour 
déterminer  la  même  dilalation. 

Plus  tard,  Dulong  et  Petit,  se  fondant  sur  ces  différences 
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entre  les  dilatations  et  les  chaleurs  absorbées,  môme  quand  on 
emploie  le  mercure,  et  sur  cette  idée  que,  tous  les  gaz  se  dila- 
tant également  entre  des  températures  données,  leur  dilatation 
est  indépendante  de  la  nature  de  leurs  molécules  et  de  leur 
action  réciproque,  et  dépend  exclusivement  de  la  quantité  de 
chaleur  absorbée,  considérèrent  le  thermomètre  à  air  comme 
préférable  à  tous  les  autres,  et  comme  devant  être  employé 
exclusivement  dans  les  déterminations  scientifiques  des  tempé- 
ratures. Quand  nous  parlerons  de  la  ràesuie  de  la  dilatation 
des  gaz,  nous  dirons  un  mot  de  la  construction  du  thermomètri^ 
à  air  et  de  son  emploi,  et  nous  verrons  que  ses  avantages  théo- 
riques sur  le  thermomètre  à  mercure  ne  sont  pas  aussi  grands 
que  le  crurent  alors  Dulong  et  Petit. 

Pour  le  moment,  bornons-nous  à  dire  que  les  thermomètres 
à  mercure  s'accordent  très  sensiblement  avec  le  thermomètre 
à  air  au-dessous  de  100\  Au-dessus,  ils  marquent  constam- 
ment une  température  plus  élevée  ;  vers  200\  l'avance  est  com- 
prise entre  0%5  et  2  degrés;  elle  varie  de  ^  à  K^  au  voisinage 
de  l'ébullition  du  mercure,  c'est-à-dire  vers  360\  Comme 
l'usage  du  thermomètre  à  mercure  est  infiniment  plus  com- 
mode que  celui  du  thermomètre  à  air,  on  peut  se  servir  du  pre- 
mier pour  les  recherches  les  plus  exactes  jusqu'à  100^  et  môme 
au  delà,  si  l'on  a  comparé  préalablement  avec  le  thermomètre  à 
air  les  indications  du  thermomètre  qu'on  emploie. 

Les  thermomètres  à  mercure,  construits  comme  nous  l'avons 
vu,  sont-ils  tous  comparables  entre  eux?  Placés  dans  des 
conditions  physiques  identiques,  marqueront-ils  tous  exacte- 
ment la  môme  température?  Poser  cette  question,  c'est  de- 
mander si  le  verre  dont  est  formé  le  tube  a  une  influence  sur 
les  indications  thermométriques.  On  sait,  en  effet,  que  c'est  la 
dilatation  apparente  du  mercure,  la  différence  entre  la  dilata- 
tion absolue  de  ce  liquide  et  celle  de  son  enveloppe,  qui  sert  à 
définir  l'unité  thermométrique,  le  degré.  Le  mercure  étant 
parfaitement  pur,  sa  dilatation  ne  change  point,  mais  celle  du 
verre  diffère  d'un  thermomètre  à  l'autre,  selon  la  compositioji 
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et  rétat  moléculaire  de  cette  substance.  Les  différentes  espèces 
de  verre  ne  se  dilatent  point  également,  et  la  loi  de  cette  dilata- 
tion avec  la  température  varie  de  l'une  à  l'autre.  Enfin,  le 
même  verre,  quand  il  a  été  soumis  à  certaines  températures, 
subit  dans  sa  structure  moléculaire  une  modification  qui 
change  la  capacité  du  réservoir  et  détermine  un  déplacement 
des  points  fixes. 

Les  recherches  de  V.  RegnauU  ont  prouvé  que  la  nature  chi- 
mique du  verre  a  une  notable  influence  sur  les  températures 
qui  dépassent  100\  Il  n'y  a  même  pas  rigoureusement  accord 
de  0*  à  100%  selon  M.  Is.  Pierre,  entre  les  indications  de  deux 
thermomètres  à  mercure,  construits  l'un  avec  du  verre  ordi- 
naire, l'autre  avec  du  cristal  à  base  de  plomb.  Voici  quelques 
chiflfres  empruntés  à  Regnault  : 


TEMPÉRATURE 

BU 
THEMOMÈTIIB  A  AIR 

• 

THERMOMÈTR] 

EtC  VEBRK 

B  A  MERCURE 

EN  CRISTAL 

EX    VERRB    VERT 

KX  VERRE  DE  SUÈDE 

• 

iOO» 

lOOo 

100» 

lOOo 

100» 

120 

120  12 

119  25 

120  08 

120  04 

140 

140  29 

139  84 

140  21 

140  11 

160 

160  52 

159  74 

160  40 

160  20 

180 

180  80 

179  63 

180  60 

180  55 

200 

201  25 

199  70 

200  80 

200  50 

220 

221  82 

219  80 

221  20 

220  75 

240 

242  55 

239  98 

241  60 

241  16 

La  comparaison  de  ces  nombres  montre  que  ce  sont  les 
thermomètres  en  verre  ordinaire  qui  accusent  les  moindres 
écarts  avec  les  indications  du  thermomètre  à  air;  ceux  en 
cristal  sont  les  moins  bons,  surtout  pour  les  températures 
élevées  ;  au  delà  de  240^  le  désaccord  va  en  croissant,  et  à  350% 
tandis  qu'un  thermomètre  en  verre  marque  354\  un  thermo- 
mètre en  cristal  donne  360\50,  soit  10  degrés  et  demi  de  plus 
que  la  véritable  température.  Pour  remédier  à  ces  inconvénients, 
il  faut,  si  l'on  veut  avoir  des  résultats  comparables,  construire 
les  thermomètres  avec  la  même  espèce  de  verre   Dans  les  re- 
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cherches  de  précision,  on  se  sert  du  thermomètre  à  air,  ou,  si 
Ton  préfère  l'emploi  du  thermomètre  à  mercure  pour  sa  com- 
modité, on  le  compare  préalablement  avec  le  thermomètre  à  air 
et  Ton  établit  une  table  (ou  bien  l'on  construit  une  courbe)  qui 
permet  de  rectifier  ses  indications. 

Un  autre  phénomène,  qu'on  observe  à  la  longue,  est  de  na- 
ture à  altérer  les  indications  du  thermomètre  :  c'est  le  dépla- 
cement du  zéro,  qui  monte  graduellement  au-dessus  du  point 
marqué  sur  l'échelle  au  moment  de  sa  construction.  Cette  élé- 
vation, qui  est  commune  à  l'autre  point  fixe  et  par  suite  à  tous 
les  degrés  de  l'échelle,  a  été  constatée  dès  1823  par  Flaugergues 
en  France  et  Bellani  en  Italie.  D'après  Despretz,  elle  peut  se 
continuer  pendant  quatre  ou  cinq  années.  Du  reste,  la  variation 
des  points  fixes  d'un  thermomètre  à  mercure  peut  résulter  des 
variations  de  température  qu'il  subit,  lorsqu'elles  s'écartenl 
beaucoup  au-dessus  ou  au-dessous  de  la  moyenne.  Une  tempé- 
rature très  basse  fait  monter  le  zéro  ;  on  observe  une  dépres- 
sion si  la  température  s'élève  à  100^;  et  enfin,  quand  la  tempé- 
rature est  très  élevée,  c'est  une  élévation  des  points  fixes  qui 
en  est  la  conséquence.  Si  le  thermomètre  a  été  porté  à  100%  la 
dépression  temporaire  du  zéro  n'est  que  de  quelques  dixièmes 
de  degré.  Si  au  contraire  il  a  subi  pendant  un  temps  assez  long 
une  haute  température,  on  constate  une  élévation  considérable. 
Citons  quelques  faits  :  Person  ayant  chauffé  longtemps  à  440^ 
trois  thermomètres,  leur  point  zéro  s'est  élevé  à  12°,  ^o\  17% 
MM.  Deville  et  Mascart  ayant  chauffé  trois  thermomètres  pen- 
dant trois  heures  consécutives,  à  166%  à  206°  et  à  266%  ont 
trouvé  pour  l'élévation  de  leurs  zéros  ir,4,  12%5  et  13%5. 

Des  études'  récentes  faites  sur  ce  sujet  par  M.  Crafls  ont 
prouvé  à  ce  physicien  que  la  nature  du  verre  influe  sur  la  rapi- 
dité et  sur  l'étendue  du  déplacement  ;  que  le  point  zéro,  dé- 
placé par  l'action  prolongée  d'une  hautej^température,  tend  î\ 
se  fixer  à  sa  nouvelle  hauteur,  et  que  le  thermomètre  devient 
plus  stable  sous  l'influence  de  la  chaleur  à  toute  température 
inférieure. 
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Quelle  est  la  cause  de  ces  variations?  On  crut  d'abord  pou- 
voir les  attribuer  à  Taclion  de  la  pression  extérieure  qui,  agis- 
sant à  la  longue  sur  le  réservoir,  le  comprimait  et  diminuait  sa 
capacité;  mais  des  expériences  faites  avec  des  thermomètres 
dont  la  tige  restait  ouverte  ont  donné  les  mêmes  résultats,  ce 
qui  prouve  que  la  pression  n'est  pas  la  cause  du  phénomène. 
D'ailleurs,  elle  ne  peut  rendre  compte  à  la  fois  de  la  dépression 
temporaire  du  zéro  et  de  son  élévation.  Tout  s'explique  au  con- 
traire si  l'on  admet  avec  Despretz  qu'un  corps  solide  dont  les 
molécules  ont  subi  un  déplacement  par  une  cause  mécanique  ou 
physique,  dont  le  volume,  par  exemple,  a  été  diminué  ou  aug- 
menté d'une  manière  plus  ou  moins  considérable  par  une  force 
quelconque,  conserve  plus  ou  moins  longtemps  le  volume  nou- 
veau après  que  cette  force  a  cessé  d'agir.  Par  le  soufflage,  les 
molécules  du  réservoir  thermométrique  ont  été  écartées;  l'ébul- 
lilion  du  mercure  après  le  remplissage  du  thermomètre  déter- 
mine un  phénomène  semblable.  Ramené  à  des  températures 
inférieures,  le  verre  du  réservoir  ne  reprend  que  lentement  son 
état  moléculaire  primitif;  il  se  contracte  cependant  à  la  longue 
comme  par  une  sorte  de  trempe  due  au  refroidissement,  la 
capacité  du  réservoir  diminue,  ce  qui  explique  l'élévation  gra- 
duelle des  points  fixes.  En  l'exposant  ensuite  à  des  tempé- 
ratures élevées,  l'action  de  la  chaleur  favorise  à  nouveau  le 
retour  des  molécules  à  leur  position  normale,  et  une  nouvelle 
élévation  des  points  fixes  est  constatée;  mais  à  mesure  qu'on 
obtient  ces  effets,  si  le  refroidissement  se  fait  très  lentement, 
l'équilibre  se  rétablit,  et  les  points  fixes,  comme  M.  Crafts  Ta 
constaté,  deviennent  plus  stables.  La  faible  dépression  tempo- 
raire observée  quand  on  chauffe  le  thermomètre  à  100*,  vient 
de  ce  que  la  capacité  du  réservoir  qui  a  ainsi  augmenté  ne 
revient  que  peu  à  peu  à  son  volume  normal.  Enfin,  la  même 
cause  montre  pourquoi  il  y  a  aussi  élévation  des  points  fixes 
quand  le  thermomètre  a  été  soumis  à  un  froid  prolongé  :  le 
réservoir  contracté  ne  reprend  pas  tout  de  suite  son  volume 
primitif. 
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La  sensibilité  d*un  thennomèlre  peut  s'entendre,  soit  de  la 
rapidité  avec  laquelle  il  prend  la  température  des  milieux  oii  il 
est  plongé,  soit  de  la  précision  avec  laquelle  il  donne  les  plus 
petites  fractions  de  degré,  c'est-à-dire  indique  de  très  faibles 
variations  de  température.  Pour  obtenir  la  première  de  ces 
deux  qualités  essentielles,  il  importe  que  la  masse  de  mer- 
cure du  réservoir  soit  aussi  faible  que  possible,  ou  du  moins 
que  sa  suiface  soit  aussi  grande  que  possible  relativement  à 
son  volume.  De  là  un  double  avantage  :  le  thermomètre  prend 
rapidement  la  température  du  corps  avec  lequel  il  est  mis  en 
contact;  d'autre  part,  il  ne  modifie  que  d'une  manière  insen- 
sible cette  même  température.  On  arrive  à  ce  résultat  en  don- 
nant au  réservoir  une  forme  cylindrique  allongée  (la  forme 
sphérique  est  la  moins  favorable);  quelquefois  on  contourne 
en  spirale  le  réservoir,  de  façon  qu'avec  une  grande  surface  il 
n'occupe  qu'une  faible  longueur. 

Plus  le  réservoir  est  petit,  plus  il  importe  que  le  diamètre 
intérieur  de  la  tige  soit  faible,  afin  que  la  seconde  espèce  de 
sensibilité  soit  plus  grande.  Dans  ce  cas,  il  arrive  que  la  finesse 
de  la  colonne  de  mercure  est  telle,  qu'on  a  besoin  de  se  servir 
de  la  loupe  pour  en  observer  le  niveau.  On  la  rend  plus  appa- 
rente, en  construisant  des  tubes  dont  la  section  soit  une  ellipse 
allongée  au  lieu  d'un  cercle,  sans  augmenter  sa  surface  :  vue 
ainsi  dans  sa  plus  grande  largeur,  la  colonne  mercurielle  se 
distingue  plus  aisément.  On  obtient  aussi  le  même  résultat  en 
appliquant  sur  le  tube  une  bande  d'émail  qui  forme  un  fond 
blanc,  opaque,  sur  lequel  se  projette  et  se  voit  nettement  le 
sommet  de  la  colonne  liquide. 

Les  thermomètres  assez  sensibles  pour  que  la  longueur  d'un 
do  leurs  degrés  comporte  une  division  en  dixièmes,  auraient 
do$  dimensions  démesurées  et  seraient  d'un  emploi  fort  in- 
wauuuule,  s'ils  embrassaient  toute  l'étendue  de  l'échelle  ther- 
l^K^uôlrique.  On  obvie  à  ce  défaut  en  construisant  des  séries 
^  iWruiouu^tres  dont  chacun  a  été  gradué,  par  comparaison 
;j(\^'  uu  Ihoruuunètrc  étalon,  pour  un  petit  nombre  de  degrés 
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de  l'échelle  :  ce  sont  les  thermomètres  à  échelles  fractionnées. 
Avec  dix  thermomètres  de  ce  genre,  dont  chacun  comprendra 
20  degrés,  de  0"  à  20*,  de  10'  à  30',  de  20'  à  40',  etc.,  on 
pourra  mesurer  toute  température  comprise  entre  0'  et  110". 
Dans  chaque  cas  particulier,  on  emploiera  celui  qui  comprend 
les  limites  probables  de  la  température  à  observer.  On  en 
fabrique  dont  l'échelle  est  encore  moins  étendue  ;  pour  la 
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pratique  médicale,  par 
exemple ,  un  thermo- 
mètre qui  donne  la 
température  entre  54* 
et  40*  est  très  suffisant. 
On  nomme  thermo- 
mètre métastatùpie  ' 
un  thermomètre  con- 
struit de  telle  façon  que 
ses  indications,  tout  en 
comportant  l'observa- 
tion de  petites  fractions 
de  degré,  de  dixièmes, 
de  centièmes,  par  exem- 
ple, réunissent  les  avan- 
tages de  la  série  de 
Uiermomèlresàéc  belles 
fractionnées ,  dont  il 
vient   d'être  question. 

L'échelle  d'un  thermomètre  mélastatique  ne  comprend  qu'un 
fort  petit  nombre  de  degrés;  mais  la  valeur  absolue  de  ses  indi- 
cations peut  changer  au  gré  de  l'observateur,  comme  si  les 
points  fixes  pouvaient  être  transportés  en  un  point  quelconque 
du  tube.  Son  réservoir  est  très  petit,  et  la  tige  a  un  calibre 
intérieur  assez  fin  pour  que,  la  température  variant  de  quel- 
ques degrés  seulement,  la  colonne  mercurielle  en  parcoure 

].  Des  deux  mois  grecs  {utî  et  ttci'ti;,  dual  le  premier  indique  le  changement  et  le  se- 
cond signifie potifion;  c'esl  ici  en  elTet  le  changemcnl  de  posilioa  des  jioiats  fixes. 


Fig.16.  — Thermo- 
mèlre  ï  échelle 
rr.iclionnéc. 


Fig.  17,  —  Thermomètres 
mélaslatiqucs. 
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toute  Ja  longueur.  La  quantité  de  mercure  renfermée  dans 
l'instnimenl  est  assez  grande  pour  que,  même  à  la  plus  basse 
température  qu'on  veuille  lui  faire  mesurer,  le  liquide  rem- 
plisse à  la  fois  le  réservoir,  la  tige  tout  entière  et  une  partie 
d'une  ampoule  soudée  à  l'extrémité  supérieure  et  communi- 
quant avec  la  tige  par  un  orifice  rélréci.  La  tige  est  d'ailleurs 
divisée  en  parties  égales,  de  longueur  arbitraire,  par  exemple 
en  200  parties. 

A  chaque  fois  qu'on  a  besoin  de  se  servir  du  thermomètre,  il 
faut  en  régler  la  course,  de  manière  que  le  niveau  reste  toujours 
compris  dans  la  limite  des  températures  qu'il  s'agit  de  déter- 
miner, entre  15*  et  25*  par  exemple.  On  le  plonge  alors  dans 
un  bain  d'une  température  constante  un  peu  supérieure  à  25V 
Dès  que  Féquilibre  est  obtenu,  on  le  retire,  et  quand  il  com- 
mence à  se  refroidir,  on  imprime  au  tube  une  secousse 
brusque  qui  sépare  la  colonne  mercurielle  du  mercure  de 
l'ampoule  au  point  où  elles  communiquent.  A  partir  de  ce 
moment,  le  mercure  de  l'ampoule  y  demeure  tout  en  se  con- 
tractant, et  le  thermomètre  est  prêt  pour  les  obser^alions  à 
faire  dans  les  limites  demandées.  Seulement  il  faudra  encore 
connaître  :  l""  quelle  est  la  valeur  d'une  des  divisions  de  l'é- 
chelle en  degré  ou  fraction  de  degré  ;  2^  à  quel  degré  du  ther- 
momètre étalon  correspond  l'une  d'elles.  On  y  parvient  en 
plaçant  le  thermomètre  métastatique  dans  le  même  bain  que 
le  thermomètre  étalon  et  en  notant  le  degré  marqué  par  le  pre- 
mier avec  la  division  correspondante.  Puis,  laissant  le  bain  se' 
refroidir  d'un  degré,  une  seconde  lecture  donnera  tous  les  élé- 
ments de  la  question. 

Ces  opérations  sont,  comme  on  voit,  assez  longues  et  assez 
délicates,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'elles  sont  nécessaires 
lorsquMl  s'agit  de  recherches  précises,  de  déterminations  rigou- 
reuses qui  exigent  une  approximation  de  la  température  en 
dixièmes  et  même  en  centièmes  de  degré  centigrade.  Dans  les 
observations  courantes,  on  se  sert  des  thermomètres  oïdinaires, 
à  mercure  ou  à  alcool. 
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On  emploie  quelquefois,  dans  les  recherches  de  physique, 
un  appareil  thermométrique  qui  diffère  du  thermomètre  à  mer- 
cure en  ce  qu'il  n'a  pas  de  tige  et  ne  nécessite  pas  de  gradua- 
lion  :  c'est  le  thermomètre  à  poids.  Il  est  formé  d'un  gros 
réservoir  cylindrique  soudé  à  un  tube  court,  recourbé  deux 
fois  à  angle  droit  (fig.  18),  l'extrémité  du  tube  effilée  en  pointe 
offrant  une  ouverture  capillaire.  On  pèse  le  tube  vide;  puis  on 
le  remplit  de  mercure  qu'on  purge  par  l'ébullition, 
après  quoi  on  le  plonge  dans  la  glace  en  fusion  en 
maintenant  l'orifice  dans  du  mercure  bien  purifié. 
L'instrument  se  remplit  ainsi  de  mercure  à  G*;  on 
le  pèse  en  cet  état,  et  la  différence  avec  le  poids 
du  tube  vide  donne  le  poids  du  mercure  seul  à  0\ 
Cela  fait,  on  porte  l'appareil  dans  un  bain  à  tem- 
pérature connue  et  constante,  en  ayant  soin  de       Fig.  18. 
recueillir  le  mercure  que  la  dilatation  lait  sortir       h  poids. 
de  l'orifice.   On  pèse   enfin  le  mercure   sorti;   il 
est  clair  que  ce  dernier  poids  rapporté  au  poids  du  mercuro 

restant,  c'est-à-dire  p-^ — ,  représente  la  dilatation  totale  appa- 
rente du  mercure  pour  le  nombre  de  degrés  qui  exprime  la 
température  du  bain,  t\  En  divisant  par  t,  on  trouvera  la  dila- 
tation pour  un  degré,  ou  la  dilatation  apparente  du  mercure 
dans  le  verre  du  tube  pour  l'unité  de  volume  et  pour  un  degré. 
Cet  élément  une  fois  connu,  on  pourra,  en  recommençant 
l'opération  que  nous  venons  de  décrire,  trouver  au  contraire  la 
température  inconnue  du  bain  où  l'on  plongera  l'appareil. 

L'avantage  principal  du  thermomètre  à  poids  vient  de  la 
feible  longueur  de  sa  tige,  qui  permet  de  le  plonger  entière- 

i.  Pour  plus  de  clarté,  supposons  qu'on  ramène  Tapparcil  tout  entier  à  0®.  Le  mercure, 
en  se  contractant,  laissera  un  Tide  dont  le  volume  sera  soit  la  contraction  apparente  du  . 
mercure  restant  de  i^  à  0^,  soit  sa  dilatation  de  (h^  h  (^.  Or  les  volumes  du  mercure  à  0® 
peuvent  être  remplacés  par  Icun  poids  :  ainsi  p  représentera  la  dilatation  du  volume  P  —  /> 

pour  I  degrés;  rr^ —  sera  Li  dilatation  de  l'unité  de  volume  et  777-^ — r:  sera  celle  de  cette 
unîfë  pour  i®.  Cest  un  nombre  qui,  pour  le  verre,  est  à  peu  près  égal  k  ta  fraction rrrrrr 
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ment  dans  les  milieux  dont  on  veut  avoir  la  température.  On 
évite  en  outre  ainsi  les  erreurs  de  graduation  ;  mais  les  opéra- 
tions sont  plus  longues  et  exigent  des  balances  très  précises. 


§  6.    THERMOMÈTRES  DIFFÉBEKTIELSy    MÉTALUQUES,    A   MAXIMA    ET   A    HCHMA. 


Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  sont  seuls  usités, 
avec  le  thermomètre  à  air  dont  il  sera  question  plus  tard,  pour 
les  recherches  précises  dans  les  laboratoires  de  physique  el 
lorsqu'on  veut  déterminer  des  températures  absolues.  Quand  il 
s'agit  de  constater  de  rapides  variations  de  température,  ou 
d'évaluer  de  simples  différences,  ou  encore  de  savoir  à  quelles 

températures  extrêmes  a  été  soumis  un 
milieu  pendant  un  temps  donné,  on  em- 
ploie divers  instruments  que  nous  allons 
passer  en  revue  rapidement. 

On  attribue  à  Galilée  et  à  Cornélius 
Drebbel  l'invention  des  premiers  thermo- 
mètres à  air,  qui  n'étaient  à  vrai  dire 
que  de  simples  thermoscopes .  L'un  d'eux 
(fig.  19)  consiste  en  un  tube  à  réservoir 
renfermant  une  petite  colonne  liquide  A 
qui  sépare  l'air  du  réservoir  de  l'air 
extérieur.  Quand  la  température  aug- 
mente, l'air  contenu  dans  la  boule  du 
thermomètre  s'échauffe,  se  dilate  et 
chasse  l'index  vers  l'extrémité  ouverte  du  tube.  L'autre  appa- 
reil est  aussi  formé  d'un  tube  à  réservoir  d'air  semblable  au 
premier,  mais  son  extrémité  ouverte  plonge  dans  un  liquide 
contenu  dans  un  vase  ouvert;  par  le  refroidissement,  l'air 
diminue  de  volume,  et  par  suite  son  élasticité  devient  moindre, 
de  sorte  que  le  liquide,  qui  subit  toujours  la  pression  atmo- 
sphérique extérieure,  s'élève  plus  ou  moins  haut  dans  le  tube. 
Ce  second  appareil  était  très  répandu  au  siècle  dernier.  Ces 


Fig.  i9.  —  Thermomèlres 
à  air  de  Cornélius  Drebbel 
et  de  Galilée. 
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deux  thermomètres  se  graduent  maintenant  par  comparaison 
avec  un  thermomètre  à  mercure  :  on  marque  les  points  où 
s'arrête  le  liquide  à  deux  températures  différentes,  et  on  partage 
l'intervalle  en  autant  de  parties  égales  qu'il  comprend  de 
degrés.  Mais  l'un  et  l'autre  sont  affectés  aussi  par  les  change- 
ments de  la  pression  atmosphérique,  et  dès  lors  ne  sont  pas 
susceptibles  d'une  grande  précision.  Leur  qualité  consiste  sur- 
tout dans  la  rapidité  de  leurs  indications. 


Leslic  et  Rumford  ont,  chacun  de  leur  côlé,  imaginé  des 
thermomètres  fondes  sur  la  dilatation  de  l'air,  mais  n'olTraot 
pas  les  inconvénients  des  précédents,  c'est-à-dire  n'étant  pas 
influencés  par  la  pression  atmosphérique.  Tous  deux  sont  formés 
d'un  tube  doublement  recourbé,  terminé  à  chaque  extrémité 
par  une  boule  ou  réservoir.  Dans  le  thermomètre  de  Lcslie 
(fig.  20)  le  tube  renferme  une  colonne  liquide  d'acide  sulfurique 
coloré  en  rouge,  dont  les  niveaux  sont  tes  mêmes  en  chaque 
branche,  quand  la  température  des  deux  boules  est  égale'. 


1.  Cela  suppose  que  les  masses  d'air  renfermées  dans  lu  dcui  boules  «ont  partulemenl 
égales.  On  arrÎTe  par  tàtoDaeiaenti  ï  c«  résultat  quand  on  construit  rinstrumenl. 
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On  marque  0  à  ce  niveau  commun.  Si  Ton  chaufic  alors  un 
seul  des  deux  réservoirs,  la  dilatation  de  l'air  qu'il  contient 
refoule  le  liquide;  le  niveau  de  la  branche  correspondante 
s'abaisse  en  b,  tandis  qu'il  s'élève  dans  l'autre  brancbe  en  a  ; 
et  la  hauteur  au-dessus  du  zéro  marque  ta  dilTérence  de  tempé- 
rature des  réservoirs,  si  l'instrument  a  été  gradué  par  compa- 
raison avec  un  thermomètre  à  mercure.  Le  choix  du  liquide 
formant  la  colonne-index  n'était  pas  indifTérent.  Lestie  a  pris 
l'acide  sulfurique,  parce  qu'il 
ne  donne  point  de  vapeurs  aux 
températures  ordinaires. 

Mathiessen  a  disposé  autre- 
ment les  branches  du  thermo- 
mètre différentiel,  ainsi  que  le 
montre  la  figure  22.  Cette  dis- 
position permet  de  plonger  l'une 
ou  l'autre  des  boules  ou  toutes 
les  deux  dans  un  vase  el  d'appli- 
quer l'instrument  aux  liquides. 
Le  thermomètre  à  air  de  Rum- 
ford  diffère  du  précédent  en  ce 
que  la  colonne  liquide  est  remplacée  par  un  index  qui  occupe 
le  milieu  de  la  branche  horizontale  du  tube  quand  il  y  a  égalité 
de  lerapéralure  entre  les  deux  réservoirs,  les  masses  d'air  con- 
tenues dans  chaque  moitié  de  l'appareil  étant  égales  de  part 
et  d'autre.  Si  l'un  des  résenoirs  s'échauffe  plus  que  l'autre, 
la  dilatation  de  l'air  fera  marcher  l'index  dans  la  partie  hori- 
zontale du  tube,  du  côté  de  la  boule  la  plus  froide,  el  l'on 
mesui'era  la  différence  des  températures  par  le  nombre  des 
divisions  que  cel  index  aura  parcourues  à  partir  du  zéro.  Rum- 
ford  employait  un  index  d'alcool  ;  mais  comme  ce  liquide  est 
I  ti'ès  volatil,  les  indications  de  l'appareil  étaient  peu  sûres,  et 
ne  pouvaient  accuser  que  l'égalité  des  températures.  Il  lui 
donnait  le  nom  de  tiiermoscope. 
Ces  deux  instruments  mai-quent  ainsi  des  différences  de 


Fig.  23.  —  Thcnnmni-li-c  [liiïùn-iiliï 
de  LmIîc  inoililii!  ]sir  Malhicsscn. 
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température  :  c'est  pourquoi  on  les  appelle  iliermomètres  dif- 
férentiels. Mais  ils  peuvent  donner  aussi  les  températures 
absolues;  dans  ce  cas,  on  enveloppe  l'une  des  boules  de  glace 
en  fusion,  ce  qui  maintient  sa  température  à  zéro. 

La  dilatation  des  corps  solides  peut  aussi  servir  à  mesurer 
la  température.  Les  appareils  que  nous  avons  décrits  plus  haut 
sont  fondés  sur  Tinégalité  de  dilatation  des  liquides  ou  des  gaz 
et  des  enveloppes  qui  les  renferment  :  cette  inégalité,  déjà 
sensible  pour  les  liquides,  devient  considérable  dans  les  gaz. 
C'est  aussi  sur  l'inégalité  de  dilatation  des  différents  corps 
solides  qu'est  basée  la  construction  des  thermomètres  métal- 
liques représentés  dans 
les  figures  24,  25  et  26. 
Deux  lames  métalliques, 
l'une  de  cuivre,  l'autre 
de  zinc  par  exemple,  sou- 
dées Tune  à  l'autre  dans 
toute  leur  longueur  de 
manière  à  former   une 

barre   droite,  s'allongent  P'?-  23.  —  inégale  dilatilion  de  deu»  mëUux 

...  •■.11  dinëreaU  pour  une  miaus  tempénilure. 

megalemenl  si  on  élève 

leur  température  :  la  barre  se  courbe  alors  comme  le  montre 
la  figure  23,  le  zinc,  le  plus  dilatable  des  deux  métaux,  formant 
le  côté  convexe,  et  le  cuivre  le  côté  concave.  En  revenant  à  sa 
température  primitive,  elle  reprend  sa  forme  recliligne,  pour 
se  courber  en  sens  inverse,  si  ou  la  soumet  ensuite  à  un  refroi- 
dissement. 

Le  thermomètre  métallique  à  cadran  se  compose  d'une  lame 
courbe  de  cuivre  et  d'acier  soudés.  L'une  des  extrémités  est 
fixe,  et  l'autre  porte  un  style  dont  la  pointe  peut  parcourir  les 
divisions  d'un  cadran.  Tel  est  le  thermomètre  métallique  de 
Régnier  (lig.  24).  Ou  bien  encore,  l'extrémité  mobile  de  la 
double  lame  s'appuie  sur  le  petit  bras  d'un  levier,  dont  le  grand 
bras,  en  forme  de  secteur  denté,  s'engrène  au  pignon  de  l'ai- 
guille (fig.  25).  Les  variations  de  la  température  augmentent 
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OU  diminuent  la  courbure  de  la  lame,  et  dès  tors  font  mou- 
voir, tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  l'autre,  le  levier  et  par 
suite  l'aiguille.  Le  cadran  a  été  divisé  en 
degrés  par  comparaison  avec  un  thermo- 
mètre à  mercure. 

Dans  le  thermomètre  métallique  de  Brc- 
guet  (lig.  26),  la  lame  est  formée  de  trois 
rubans  d'ai^ent,  d'or  et  de  platine,  dont 
le  système  est  contourné  en  hélice,  l'ar- 
gent, le  plus  dilatable  des  trois  métaux, 
formant  la  surface  intérieure  des  spires*. 
L'hélice  est  suspendue  verticalement,  et  son  extrémité  infé- 
rieure supporte  une  aiguille  horizontale  qui  parcourt  les  divi- 
sions d'un  cadran.  La  température  s*élève-t-elle,  la  courbure 
des  spires  diminue  sous  l'influence  de  la  plus  grande  dilatation 


Fig.  Si.  —  Thermomètre 
métallique  de  Regaier. 


-  Tbermamâlrc  métallique 
de  Bréguel. 


de  l'argent,  et  l'aiguille  marche  dans  un  sens;  le  contraire 
arrive,  si  ta  température  s'abaisse.  Comme  la  masse  de  l'hélice 
est  extrêmement  faible,  elle  se  met  très  rapidement  en  équi- 
libre de  température  avec  l'air  qui  l'environne  :  le  thermomètre 


1.  L'interposilioD  de  l'or  entre  les  deux  méUut  dont  \a  dilabbJlilé  est  la  plus  inégale,  a 
pour  objet  d'éviter  la  rupture  ou  tout  au  moins  la  sépiratiou  des  parties  soudées,  accideul 
qui  pourrait  résulter  de  l'eioploi  exclusif  du  plaliae  et  de  l'argcnL 
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de  Bréguet  est  donc  très  sensible,  et  très  propre  à  accuser  les 
légères  et  brusques  variations  de  la  température. 

Les  thermomètres  à  maxima  et  à  minima  sont  des  instru- 
ments ayant  pour  objet,  comme  l'indiquent  leurs  noms,  de 
faire  connaître  soit  la  température  la  plus  élevée,  soit  la  tem- 
pérature la  plus  basse  qu'ait  subie,  dans  un  intervalle  de  temps 
donné,  le  milieu  au  sein  duquel  ils  se  trouvent.  Ils  sont  usités 
principalement  dans  les  observatoires  météorologiques,  oii  ils 
dispensent  le  physicien  d'une  observation  continue  ou  du 
moins  fréquemment  répétée. 

La  figure  27  représente  les  thermomètres  à  maxima  et  à 
minima  imaginés  par  Rutherford.  Les  deux  instruments,  dont 
le  premier  A  est  un  thermomètre  à  mercure  et  le  second  B  un 
thermomètre  à  alcool,  sont 
disposés  horizontalement 
sur  une  même  planchette. 
A  l'intérieur  du  thermo- 
mètre à  maxima,  repose, 
sur  la  surface  du  mercure, 

un  petit  cylindre  d'acier  ''''  ^''  "  '''Tetuîh^^^^^^^  ''  '  """ 
ou  d'émail,  que  le  liquide 

pousse  devant  lui  tant  que  la  température  s'élève,  mais  qu'il 
laisse  en  place  au  point  le  plus  éloigné  de  sa  course  quand 
la  température  vient  à  baisser.  La  base  la  plus  voisine  du 
mercure  indique  évidemment  la  température  maximum.  Le 
mouvement  de  l'index  tant  que  la  colonne  mercurielle  monte, 
ainsi  que  son  arrêt  quand  elle  vient  à  rétrograder,  sont  égale- 
ment basés,  comme  on  voit,  sur  la  propriété  du  mercure  de  ne 
pas  mouiller  le  cylindre  d'acier,  de  ne  point  adhérer  à  sa  sur- 
face. C'est  une  propriété  opposée  qui  a  fourni  à  Rutherford  le 
moyen  de  construire  son  thermomètre  à  minima.  Ce  dernier 
est  en  effet  un  thermomètre  à  alcool,  dans  le  tube  duquel 
se  trouve  un  cylindre  en  émail  que  l'alcool  mouille  et  laisse 
en  place  quand  la  température  s'élève,  et  qu'il  entraîne  au 
contraire  avec  lui  quand  elle  s'abaisse.  Le  minimum  est  donc 
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donné  par  la  base  du  cylindre  opposée  au  réservoir.  Quand  on 
veut  installer  Tinstrument  pour  une  observation,  il  faut  avoir 
soin  de  ramener  les  deux  index  aux  extrémités  de  chaque 
colonne  liquide  :  l'un  repose  alors  sur  le  mercure,  et  Tautre, 
noyé  dans  Talcool,  affleure  la  surface  du  liquide  par  sa  base  la 
plus  éloignée  du  réservoir. 

La  figure  28  montre  comment  on  construit  aujourd'hui  le 
lliermomètre  à  mini  ma  de  Rutherford. 


Fîg.  28.  —  Thermomètre  à  minima  de  Rutherford. 

On  se  sert  aussi  comme  thermomètre  à  maxima  de  Tinstru- 
ment  représenté  dans  la  figure  29.  C'est  un  thermomètre  à 
mercure  ordinaire  dont  la  tige  est  contournée  un  peu  au-dessus 
du  réservoir,  et  rétrécie  en  A  au  point  que,  lorsque  le  mer- 
cure se  contracte  sous  Tinfluence  du  refroidissement,  la  colonne 
située  dans  la  tige  ne  peut  plus  rentrer  dans  le  réservoir.  Son 
extrémité  reste  donc  au  point  le  plus  élevé  de  son  ascension. 
Tant  que  le  mercure  se  dilate,  au  contraire,  sa  force  d'expan- 


Fig.  SO.  —  Thermomètre  h  maxima  do  Negretti  et  Zambra. 

sion  est  sufOsante  pour  que  le  liquide  du  réservoir  passe  dans 
la  lige,  malgré  Textrôme  finesse  du  diamètre  de  la  partie  ré- 
trécie. (]el  instrument  a  été  imaginé  par  Negretti  et  Zambra. 

Le  thermomètre  de  Six,  modifié  par  Bellani,  réunit  en  un 
seul  appareil  les  thermomètres  à  maxima  et  à  minima  de  Ru- 
therford. Il  consiste  en  un  thermomètre  à  alcool  à  grand  réser- 
voir, à  lige  doublement  recourbée  et  qui  contient  une  colonne 
do  mercure  dans  les  deux  bmnches  verticales  du  coude  infé- 
rieur. L'alcool  est  séparé  ainsi  en  deux  parties  par  le  mercure; 
deux  flotteurs  en  fer  reposent  sur  les  deux  niveaux  de  ce  der- 
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nier,  et  par  leurs  ïnouvemenls,  par  les  points  extrêmes  où  ils 
parviennent,  indiquent,  l'un  la  température  la  plus  basse, 
Tautre  la  température  la  plus  élevée  de  la  période  de  temps 
pendant  laquelle  Tinstrument  aura  été  mis  en  observation. 

Pour  observer  les  températures  maximum  et  minimum  à 
certaines  profondeurs,  dans  Teau  de  la  mer  ou  des  lacs,  dans 
les  puits  artésiens,  on  emploie  les  thermomètres  à  déversement, 
parmi  lesquels  nous  décrirons  ceux  de  Wal- 
ferdiu,  les  plus  appréciés  par  les  physiciens. 

Le  thermomètre  à  maxima  est  construit 
comme  un  thermomètre  à  mercure  ordinaire  ; 
mais  l'extrémité  du  tube  est  eftilée  en  pointe 
et  enveloppée  d'une  panse  latérale  qui  con- 
tient une  certaine  quantité  de  mercure.  Quand 
on  veut  observer,  on  chauffe  le  réservoir  jus- 
qu'à ce  que  le  mercure  remplisse  entièrement 
le  tube;  puis  on  renverse  l'instrument,  le 
réservoir  en  haut;  le  mercure  de  la  panse 
affleure  la  pointe,  et  en  laissant  refroidir  à 
une  température  plus  basse  que  celle  des 
maxima  qu'on  peut  avoir  à  déterminer,  le 
tube  reste  toujours  rempli  entièrement  de 
mercure,  grâce  à  l'affleurement  de  la  pointe 
avec  le  mercure  de  la  panse.  On  porte  alors 
l'instrument,  ainsi  amorcé,  dans  le  milieu  à 
observer.  Tant  que  la  température  s'élève,  le  mercure  se  dé- 
verse par  la  pointe,  et  au  moment  du  maximum  le  tube  sera 
encore  rempli.  L'instrument  retiré  du  milieu,  on  trouvera  la 
température  du  maximum  en  échauffant  le  thermomètre  dans 
l'eau,  jusqu'à  ce  que  la  colonne  de  mercure  affleure  de  nou- 
veau au  sommet  de  la  pointe. 

Dans  le  thermomètre  à  minima,  la  pointe  est  en  bas,  piès 
du  réservoir,  qui  renferme  du  mercure  et  une  certaine  quantité 
d'alcool.  Quand  on  veut  observer,  on  refroidit  l'instrument  à 
une  température  inférieure  à  celle  du  minimum  supposé  ;  puis 


Fig.  50.  —  Thermo- 
mètres à  maxima  el 
à  miiiima  de  Wul- 
fcrdin. 
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on  le  renverse  et  une  certaine  quantité  de  mercure  entre  dans 
le  tube  par  la  pointe.  Le  thermomètre  étant  plongé  dans  le 
milieu  à  observer,  tant  que  la  température  s'abaisse,  l'index  de 
mercure  du  tube  descend,  et  une  partie  du  mercure  tombe  dans 
le  réservoir.  Puis  il  remonte,  si  la  température  s'élève.  L'in- 
strument retiré,  on  le  plonge  dans  un  bain  qu'on  refroidit  jus- 
qu'à ce  que  le  mercure  de  l'index  affleure  de  nouveau  à  l'extré- 
mité de  la  pointe. 

Lorsque  nous  parlerons  des  températures  de  la  mer,  nous 
dirons  quelles  précautions  exige  l'emploi  des  thermomètres  à 
déversement. 


§  7.    MESURE  DES   HAUTES  TEMPÉRATURES.    —   PTROBIÉTRIE. 

Les  limites  extrêmes  des  températures  que  le  thermomètre 
à  mercure  permet  de  mesurer  sont,  au-dessous  de  zéro  — 40\ 
au-dessus  de  zéro  4-360\  puisque  la  première  est  celle  de  la 
congélation  du  mercure,  et  la  seconde  celle  de  son  point 
d'ébullition.  En  réalité,  les  limites  véritables  sont  — 56"  et 
4-350\  A  36*,  le  mercure  éprouve  déjà  des  contractions 
irrégulières  et  ses  indications  deviennent  incertaines.  On 
évite  d'aller  jusque  360%  où  l'ébullition  pourrait  briser  le 
tube.  Le  thermomètre  à  alcool  permet  d'apprécier  les  tempé- 
ratures inférieures  à  — 36°.  Il  reste  donc  à  trouver  le  moyen 
de  mesurer  les  températures  qui  surpassent  celle  de  l'ébjLilli- 
tion  du  mercure.  Les  instruments  servant  à  cet  objet  ont  reçu 
le  nom  commun  de  pyromètres.  Nous  décrirons  plus  tard  ceux 
de  ces  appareils,  très  différents  des  thermomètres  ordinaires, 
qu'emploient  les  physiciens  pour  leurs  recherches  :  ce  sont  les 
pyromètres  à  air  ou  à  vapeur  d'iode.  Nous  ne  parlerons  dans 
ce  paragraphe  que  des  pyromèlres  usités  dans  l'industrie,  et 
qui  servent  pour  connaître  la  température  des  fours  à  porce- 
laine, des  fourneaux  métalliques,  etc. 

Un  des  plus  anciens  et  des  plus  répandus  "est  le  pyromètre 
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de  Wedgwood,  qui  porte  le  nom  d'un  célèbre  potier  anglais, 
son  inventeur.  Il  est  basé  sur  une  propriété  de  l'aigle  de  se 
contracter  d'autant  plus,  que  la  température  k  laquelle  elle  est 
soumise  est  plus  élevée. 

Voici  quelle  est  la  disposition  de  ce  pyromèti'e.  On  fixe  sur 
une  plaque  métalli(|ue  deux  règles  d'acier  faisant  entre  elles 
un  très  petit  angle'  et  laissant  de  la  sorte  dans  leur  intervalle 
une  rainure  de  laideur  décroissante.  L'une  des  règles  est  di- 
visée en  parties  égales,  et  c'est  cette  graduation  qui  sert  de  me- 
sure au  retrait  de  l'ai^ile,  en  indiquant  à  quel  point  de  l'échelle 
ou  de  la  rainure  peut  pénétrer  un  cylindre  d'ai^ile,  lorsqu'il  a 


Fig  51    —  l'jromèlrB  de  Weclgwood 

pris  la  température  du  foyer  où  il  a  été  plongé.  Le  zéro  de  la 
division  se  trouve  à  la  base  la  plus  lai^e  de  la  rainure,  qui 
comprend  dans  toute  sa  longueur  240  divisions  égales.  Pour 
donner  moins  de  longueur  à  l'appareil,  on  emploie  ordinaire- 
ment trois  règles,  ainsi  que  le  montre  la  figure  31.  L'espace 
angulaire  compris  entre  les  deux  premières  n'est  autre  chose 
que  le  prolongement  de  celui  qui  existe  entre  la  seconde  et  la 
troisième  règle. 
Pour  opérer,  on  se  sert  de  petits  cylindres  d'argile,  pétris 

1.  L'angle  en  question  était  de  moias  d'un  demi-degré  d»as  le  pyromËtre  employé  ptr 
Wedgwood.  La  longueur  loUle  des  règles  diiisées  mcsurail  305  millimttlres  ;  l»  largeur  de  la 
rainare  i  U  base  était  de  1S",T  ol  celle  de  la  rainure  au  sommet  de  8", 5.  Ces  dimensions 
douMDt  iâfW  pour  l'angle  des  deux  règles. 
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avec  de  la  pâle  bien  homogène,  puis  desséchés  par  l'exposition 
à  la  température  du  rouge  sombre.  On  les  use  à  la  lime,  jusqu'à 
ce  qu'ils  aient  un  diamètre  tel,  que,  placés  en  long  entre  les 
règles,  ils  pénètrent  jusqu'au  zéro  de  la  division.  Pour  obtenir 
la  température  d'un  foyer,  d'un  four  à  porcelaine  par  exemple, 
on  y  plonge  un  de  ces  cylindres  ;  dès  qu'il  y  a  séjourné  un 
temps  assez  long  pour  en  prendre  la  température,  on  le  retire, 
on  le  laisse  refroidir,  et  alors  on  le  fait  glisser  entre  les  règles 
du  pyromètre.  Admettons  qu'il  parvienne  jusqu'à  la  48*  divi- 
sion :  on  dira  alors  que  la  température  du  four  est  de  48*  au 
pyromètre . 

Il  reste  à  savoir  dans  quelles  conditions  les  indications  du 
pyromètre  sont  comparables  entre  elles,  et  à  quels  degrés  du 
thermomètre  à  mercure  ou  du  thermomètre  à  air  elles  corres- 
pondent. Il  paraît  évident  que  la  première  question  dépend 
uniquement  de  la  composition  de  l'argile  employée  :  il  faut 
que  pour  tous  les  cylindres  cette  composition  soit  la  même. 
Voici  celle  qu'employait  Wedgwood  :  sur  100  parties,  l'argile 
renfermait  44,29  d'alumine,  47,35  de  silice  et  8,36  d'eau*.  La 
seconde  question  est  plus  délicate.  Pour  la  résoudre,  Wedgwood 
mesura  la  dilatation  d'un  cylindre  d'argent,  au  moyen  d'une 
jauge  en  terre  de  pipe  qui  était  la  reproduction  d'une  partie  du 
pyromètre,  en  portant  sa  température  de  100*  à  360*.  Il  trouva 
ainsi  que  le  cylindre  d'argent  rétrogradait  de  23,4  divisions  du 
pyromètre  pour  un  accroissement  de  température  de  260*  : 
c'était  environ  11*,  11  par  division.  Cela  posé,  en  portant  suc- 
cessivement le  cylindre  d'argent  et  un  cylindre  d'argile  dans 
un  foyer,  il  trouva  que  le  cylindre  d'argile  avançait  de  2,25  di- 
visions, tandis  que  celui  d'argent  reculait  de  66.  En  admet- 
tant une  dilatation  constante  de  l'argent,  la  température  du 
foyer  était  de  66xll\ll  centigrades,  H- 10*  que  possédait 
le  cylindre  d'argent  au  moment  de  l'immersion,  soit  743*. 

1 .  c  Wedgwood  composait  ses  billes  pyrométriques  a?ec  un  mélange  à  parties  égales  d'ar- 
gile de  Gomouailles  et  d'alumine  calcinée  provenant  de  la  décomposition  de  Talun  par  Tam- 
moniaque,  et  lavant  à  Teau  bouillante.  »  (Dictionn,  des  arts  et  manufactures  de  Laboulaje.) 
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Due  seconde  opération  donna  1052*  pour  6,25  divisions  du 
pyromètre.  D'oîi  Wedgwood  concluait  que  la  différence,  soit 
4  divisions,  équivalait  à  la  différence  des  températures  calcu- 
lées ou  bien  à  289°.  Cela  fait  une  division  du  pyromètre  pour 
72  d^rés  centigrades. 

Hallieureusement,  cette  détermination  repose  sur  une  hypo- 
thèse inexacte,  celle  de  l'invariabilité  de  la  dilatation  de  l'aident 
quelle  que  soit  la  température.  Dès  lors  les  indications  du 
pyromètre  que  nous  venons  de  décrire  ne  peuvent  se  comparer 
à  celles  des  thermomètres  ordinaires.  Son  usage,  très  précieux 
dans  la  pratique,  oii  ce  sont  les  effets  que  l'on  constate,  n'a 
donc  pas  de  valeur 
scientifique.  Ce  n'est 
en  réalité  qu'un  py- 
roscape. 

II  en  est  de  même     |^ — [ggr 
de  l'appareil  imaginé  pig.  52.  _  pj^n^^  de  Brongnian. 

par    Brongniart    et 

dont  ce  savant  se  servait,  à  la  manufacture  de  Sèvres,  pour 
connaître  la  température  des  fours  à  porcelaine.  Une  barre 
métallique  eu  fer,  aident  ou  platine  est  logée  dans  une  rainure 
pratiquée  dans  une  pièce  en  porcelaine  AB,  fixée  dans  le  four. 
En  se  dilatant  sous  l'inOuence  de  ta  chaleur,  celte  barre  pousse 
une  tige  ab,  en  porcelaine,  dont  une  extrémité  est  extérieure 
au  four,  et  vient  buter  contre  la  petite  branche  d'un  levier 
coudé.  Le  mouvement  se  transmet,  en  s'amplifiant,  à  l'autre 
branche  en  forme  d'aiguille,  qui  parcourt  les  degrés  d'un  arc 
de  cercle.  On  sait  par  expérience  à  quelles  divisions  de  cette 
échelle  arbitraire  correspondent  les  températures  propres  à 
toutes  les  opérations  de  cuisson  du  four,  et  cela  suffit.  Mais 
des  appareils  de  ce  genre  ne  permettent  pas  d'évaluer  ces 
mêmes  températures  en  degrés  centigrades. 

Le  pyromètre  de  Main,*  usité  depuis  quelque  temps  en  Angle- 
terre, consiste  en  un  vase  formé  de  trois  cylindres  concen- 
triques en  cuivre.  Le  cylindre  central  contient  un  thermomètre 
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à  mercure  dont  la  tige  et  Téchelle  sont  extérieures  au  vase  ;  le 
cylindre  extérieur  A  est  garni  d'une  substance  mauvaise  con- 
ductrice de  la  chaleur.  Enfin,  le  cylindre  intermédiaire  B,  ou  l'es- 
pace annulaire  compris  entre  les  deux  premiers,  communique 
au  four  ou  foyer  dont  on  veut  connaître  la  température,  par  un 
tuyau  E  qui  sert  de  passage  à  l'air  chaud  ;  ce  dernier  s'échappe 
au  dehors  par  un  orifice  conique  D,  après  avoir  communiqué 
au  cylindre  intérieur,  ainsi 
qu'au  thermomètre  qu'il  ren- 
ferme, une  portion  de  sa 
chaleur.  Plus  l'air  chaud  du- 
four  est  à  une  température 
élevée,  plus  la  chaleur  com- 
muniquée sera  grande,  plus 
les  indications  thermomé- 
triques seront  élevées  elles- 
mêmes.  Quant  à  la  gradua- 
lion  du  pyromètre  (ou  au 
rapport  qui  existe  entre  les 
températures  du  four  et  les 
températures  correspondantes 
du  thermomètre  à  mercure), 
on  l'obtient  à  l'aide  des  pyro- 
mètres métalliques  :  ce  qui  revient  à  dire  qu'il  n'est  pas  pos- 
sible d'exprimer  avec  exactitude  les  températures  en  degrés 
centigrades. 

Plus  tard,  nous  parlerons  des  pyromètres  à  air  et  de  ceux 
dont  la  construction  et  l'emploi  reposent  sur  des  déterminations 
calorimétriques  et  dès  lors  permettent  une  évaluation  très 
approchée  des  hautes  températures  ;  nous  dirons  aussi  un  mot 
des  méthodes  optiques  ou  spectroscopiques  proposées  par  divers 
physiciens  et  récemment  mises  en  usage  dans  le  but  de  ré- 
soudre le  même  problème. 


Fig.  33.  —  Pjroinitre  de  Hain. 
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g  8.  ifonons  historiques  sur  les  progrès  de  la  thermométrie. 

Les  détails  dans  lesquels  nous  sommes  entrés  au  sujet  de  la 
constraction  et  de  la  graduation  des  divers  appareils  thermo- 
métriques, peuvent  donner  une  idée  des  exigences  de  la  science 
actuelle  sur  le  point  important  de  la  détermination  précise  des 
températures.  Aujourd'hui  encore  le  problème  n'est  pas  com- 
plètement résolu  pour  les  tempér-atures  élevées.  Mais  si  Ton 
compare  les  procédés  et  les  instruments  dont  se  servent  les 
physiciens  contemporains,  avec  ceux  qui  ont  été  eu  usage  dans 
les  deux  siècles  qui  précèdent  le  nôtre,  on  se  rendra  compte 
des  progrès  accomplis. 

C'est  aux  dernières  années  du  seizième  siècle,  ou  aux  pre- 
mières du  dix-septième,  que  l'on  fait  remonter  l'invention  du 
thermomètre.  Galilée,  selon  les  uns,  Cornélius  Drebbel  suivant 
d'autres,  en  auraient  eu  la  première  idée.  On  cite  encore  les 
noms  de  Van  Helmont,  de  Sanctorius,  de  Bacon,  de  Fludd,  de 
Sarpi,  de  Borelli,  parmi  ces  inventeurs.  Quoi  qu'il  en  soit, 
leurs  thermomètres,  ou  plutôt  leurs  thermoscopes,  étaient  basés 
sur  les  effets  de  la  dilatation  de  l'air  sous  l'influence  de  la 
chaleur.  Voici,  d'après  V Encyclopédie  de  D'Alembert,  la  des- 
cription et  la  figure  de  l'instrument  de  Drebbel  : 

«  Dans  un  tuyau  BC(fig.  34, 1)  auquel  est  attachée  une  boule 
de  verre  AB,  on  met  une  quantité  d'eau  commune  mêlée  d'eau 
régale  pour  empêcher  qu'elle  ne  se  gèle  l'hiver  ;  on  ajoute  à 
cette  mixtion  une  teinture  de  vitriol,  dissous  pour  la  rendre 
verte.  En  emplissant  le  tuyau,  il  faut  avoir  soin  de  laisser  dans 
la  boule  et  dans  le  tuyau  assez  d'air  pour  qu'il  puisse  remplir 
précisément  la  boule  au  plus  fort  de  l'hiver,  lorsque  l'air  se 
trouve  le  plus  condensé,  et  qu'il  ne  puisse  point  chasser  du 
tuyau  toute  la  liqueur  dans  les  plus  fortes  chaleurs  de  l'été, 
lorsque  l'air  est  au  plus  haut  degré  de  sa  raréfaction.  A  l'autre 
extrémité  du  tuyau  est  attachée  une  autre  bouie  de  verre  CD, 
ouverte  du  côté  de  l'air  en  D  :  des  deux  côtés  du  tuyau  on 
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applique  une  échelle,  ou  une  platine  EF,  sur  laquelle  on  mar- 
que les  degrés,  ou  un  certain  nombre  de  lignes  également  dis- 
tantes les  unes  des  autres.  Dans  cet  état,  quand  l'air  qui  envi- 
ronne le  tuyau  devient  plus  chaud,  Tair  renfermé  dans  la  boule 
et  dans  le  haut  du  tuyau,  venant  à  se  dilater,  chasse  la  liqueur 
dans  la  boule  inférieure,  et  par  conséquent  fait  descendre  la 
liqueur;  au  contraire,  quand  l'air  qui  environne  le  tuyau 
devient  plus  froid,  l'air  renfermé  dans  la  boule  venant  à  se 
condenser,  fait  monter  la  liqueur.  » 


y  itr^ 


Fig.  54.  ■ 


'  Thermomètres  usiléi  au  siècle  dernier  :  1 ,  Ihennomèlrc  de  G.  Drrbbcl  ; 
S,  de  Galilée  ;  5,  de  Florence. 


Le  thermoscope  ainsi  décrit  est  celui  qu'on  attribue  à 
G.  Drebbel.  Voici  comment  se  construisait  celui  de  Galilée 
(Hg.  34,  2)  :  «  C'est  de  la  même  manière,  et  avec  les  mêmes 
précautions,  que  l'on  met  une  petite  quantité  de  mercure  ou  de 
vif-argent,  qui  n'excède  point  l'épaisseur  d'un  pois,  dans  un 
tuyau  BG,  que  l'on  coude  en  plusieurs  endroits,  afin  qu'on 
puisse  le  manier  plus  aisément,  et  qu'on  risque  moins  de  le 
casser;  on  divise  ce  tuyau  en  un  certain  nombre  de  parties 
gales  qui  servent  d'échelle.  Dans  cet  étal,  les  différentes  ap- 
proches du  mercure  vers  la  boule  A  marqueront  les  accroisse- 
ments et  les  différents  degrés  de  chaleur.  » 


PROGRÈS  DE  LA  THERMOMÉTRIE.  87 

Le  rédacteur  de  rarlicle,  qui  n'est  autre  que  D'Alembert, 
ajoute  :  ce  Les  défauts  de  ces  deux  thermomètres  consistent  en 
ce  qu'ils  sont  sujets  à  recevoir  les  impressions  d'une  double 
cause  ;  car  ce  n'est  pas  seulement  l'augmentation  de  la  chaleur, 
mais  aussi  une  augmentation  du  poids  de  l'atmosphère,  qui 
peut  faire  monter  la  liqueur  dans  le  premier,  et  le  mercure 
dans  le  second  de  ces  thermomètres  ;  et  d'un  autre  côté,  ce 
peut  être  la  diminution  du  poids,  aussi  bien  que  la  diminution 
de  la  chaleur  de  l'atmosphère,  qui  fera  descendre  la  liqueur  et 
le  mercure  dans  les  deux  thermomètres.  » 

La  célèbre  société  scientifique  de  Florence,  connue  sous  le 
nom  à* Académie  del  Cimento,  construisit  la  première  un  ther- 
momètre basé  sur  la  dilatation  des  liquides  et  qui,  sous  la 
dénomination  de  thermomètre  commun  ou  de  Florence,  devint 
le  type  des  appareils  modernes.  Ce  n^était  autre  chose  qu'un 
tube  soudé  à  une  boule  dont  l'intérieur  était  rempli  d'esprit-de- 
vin rectifié  ou  d'alcool  coloré  en  rouge  par  des  morceaux  de 
turmeric.  «De  cet  esprit-de-vin  ainsi  teint  et  préparé  on  emplit 
une  boule  de  verre  AB  (fig.  34,  3)  et  un  tuyau  BC,  et  afin  que 
tout  l'esprit-de-vin  ne  descende  point  dans  la  boule  pendant 
l'hiver,  il  est  à  propos  de  mettre  cette  boule  dans  un  petit  tas 
de  neige  mêlée  de  sel  ;  ou  si  cet  instrument  se  fait  pendant 
l'été,  on  met  la  boule  dans  de  l'eau  de  source  imprégnée  de 
salpêtre,  afin  que,  l'esprit-de-vin  étant  extrêmement  condensé, 
on  puisse  voir  à  quel  point  il  s'abaissera  dans  le  plus  fort  de  la 
gelée.  Si  l'esprit-de-vin  monte  à  une  trop  grande  hauteur  au- 
dessus  de  la  boule,  il  faut  en  ôter  une  partie  ;  et  afin  que  le 
tuyau  ne  soit  pas  excessivement  long,  il  est  à  propos  de  mettre 
la  boule,  remplie  de  son  esprit-de-vin,  dans  de  l'eau  bouillante, 
et  de  marquer  le  point  le  plus  éloigné  où  monte  pour  lors 
l'esprit-de-vin.  C'est  h  ce  point  que  le  tuyau  doit  être  fermé 
hermétiquement  par  la  flamme  d'une  lampe  ;  et  des  deux  côtés 
du  tuyau  on  applique  une  échelle  comme  aux  autres  thermo- 
mètres. »  {Encyclopédie.) 

Après  avoir  ainsi  décrit  les  thermomètres  usités  jusqu'alors. 
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D*Alembert  passe  en  revue  quelques-uns  de  leurs  défauts  ;  mais 
il  insiste  surtout,  et  on  le  comprend,  sur  Timpossibililé  de 
comparer  leurs  indications.  «  Un  autre  défaut  considérable, 
dit-il,  c'est  que  ces  thermomètres  ne  sont  point  comparables 
entre  eux*.  A  la  vérité,  ils  marquent  les  différents  degrés  de 
chaud  et  de  froid,  mais  chacun  ne  les  marque  que  pour  lui- 
même  et  à  sa  façon  particulière.  De  plus,  ils  ne  partent  point 
de  quelque  point  fixe  de  chaleur  ou  de  froid,  et  c'est  encore  un 
défaut  commun  à  tous  les  thermomètres.  Il  en  est  de  ces  instru- 
ments comme  de  deux  pendules  qui,  pour  n'avoir  point  été 
réglées  d'abord  sur  l'heure  du  soleil,  marqueront  à  la  vérité 
qu'il  y  a  une,  deux,  ou  plusieurs  heures  de  passées,  mais  ne 
marqueront  point  l'heure  précise  du  jour  ou  du  soleil.  » 

La  nécessité  de  partir  de  points  fixes  pour  graduer  les  ther- 
momètres et  les  rendre  comparables  avait  été  sentie  par  divers 
physiciens.  Robert  Boyle  avait  proposé,  vers  le  milieu  du  dix- 
septième  siècle,  de  prendre  pour  premier  point  la  congélation 
de  l'eau,  et  divers  physiciens  adoptèrent  pour  second  point  la 
fusion  du  beurre.  Renaldini  graduait  son  instrument  en  le 
plongeant  dans  la  glace  fondante,  puis  dans  des  mélanges  en 
proportion  déterminée  de  glace  et  d'eau  bouillante.  En  1701, 
Newton  marquait  0*  à  la  fusion  de  la  glace  et  12^  à  la  tempé- 
rature du  sang  humain.  Nous  avons  vu,  en  parlant  de  l'échelle 
de  Fahrenheit,  quels  étaient  les  points  fixes  adoptés  par  ce  phy- 
sicien :  la  température  de  l'eau  bouillante  était  le  point  le 
plus  élevé.  Enfin,  en  1730,  Réaumur  adopta  pour  son  ther- 
momètre, dont  l'usage  a  été  si  longtemps  général,  la  glace 
fondante  et  l'eau  bouillante.  Mais  ce  savant  eut  le  mérite  de 
définir  avec  plus  de  précision  qu'on  ne  l'avait  fait  jusqu'alors 
l'unité  de  température,  le  degré.  Il  divisait  avec  soin  les  tubes 
de  ses  thermomètres  en  parties  d'égale  capacité,  puis  il  se  ser- 


i .  U  parait  cependant  que  les  académiciens  de  Florence  construisaient  des  instruments 
qui  marchaient  d*accord.  Ils  étaient  sans  doute  gradués  les  uns  sur  les  autres  ;  M.  Libri  (cite 
par  Daguin)  a  reconnu  qu*ils  marquaient  13<*,5  à  la  température  de  la  glace  fondante.  Leur 
xéro  correspondait  à  celle  des  caves. 
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vail,  pour  les  remplir,  d'espril-de-vin  dont  la  dilatation  fut 
telle  que,  son  volume  étant  1000  au  point  de  congélation  de 
l'eau,  ce  volume  devint  1080  à  la  chaleur  de  Teau  bouillante. 
Le  degré  était  donc  la  SO"*  partie  de  la  dilatation  totale  du 
liquide  entre  les  deux  points  fixes.  Ce  fut  là  Torigine  de  Téchelle 
dite  de  Réaumur. 

Vint  ensuite  le  Suédois  Celsius,  qui  proposa,  en  1742,  la 
division  centésimales  entre  les  mêmes  points  fixes  de  la  glace 
fondante  et  de  Teau  bouillante. 

Un  autre  progrès  important  de  la  thermométrie,  qui  date 
également  du  milieu  du  dix-huitième  siècle,  fut  la  substitution 
du  mercure  à  Talcool.  Musschenbroek  critiqua  l'emploi  de  ce 
dernier  liquide,  qui  perd,  dit-il,  à  la  longue  sa  vertu  expansive 
et  dont  le  point  d'ébuUilion  est  en  outre  trop  peu  élevé.  Le 
mercure  a  d'ailleurs  l'avantage  de  pouvoir  toujours  être  obtenu 
pur.  «  Il  reste  toujours  le  même  quoiqu'on  l'ait  gardé  pendant 
plusieurs  années,  et  il  se  raréfie  toujours  également  quelque 
vieux  qu'il  soit.  »  Les  thermomètres  d'Amontons,  de  Fahrenheit, 
de  Delisle  furent  construits  avec  du  mercure. 

C'est  ainsi  que  peu  à  peu  la  thermométrie,  si  défectueuse  et 
si  imparfaite  à  l'origine,  devint  de  plus  en  plus  précise,  jusqu'à 
ce  que,  grâce  aux  perfectionnements  apportés  à  ses  procédés 
par  des  physiciens  tels  que  Petit  et  Dulong,  elle  eût  acquis  le 
degré  de  rigoureuse  exactitude  qu'elle  possède  aujourd'hui,  ^u 


i.  Cest  généralement  à  ce  savant  qu'on  attribue  la  division  centésimale.  Toutefois,  d'après 
une  notice  historique  due  à  M.  Lafon,  directeur  de  l'observatoire  météorologique  de  Lyon,  un 
membre  de  l'académie  de  Lyon,  nommé  Ghrislin,  aurait  fait  simultanément  en  1742  la  même 
innovation  dans  l'échelle  thermométrique.  «  Chrislin,  dit-il,  ayant  versé  dans  un  tube  ter- 
miné par  une  boule  une  quantité  de  mercure  dont  le  volume  pouvait  être  représenté  par  6600 
ï  la  température  de  la  congélation  de  l'eau,  trouva  que  ce  volume  devenait  6700  quand  le 
tabe  était  plongé  dans  l'eau  bouillante.  Le  mercure  s'étant  dilaté  de  100  parties,  Christin 
troora  tout  naturel  de  diviser  en  100  parties  égales  l'espace  parcouru  par  le  mercure,  en 
ajoutant  que  ces  nouvelles  divisions,  plus  petites  que  celles  de  Réaumur,  seraient  plus  en 
barmonîe  avec  les  sensations  causées  par  les  variations  de  température.  Telle  fut  l'origine 
du  thermomètre  centigrade,  qui  ne  tarda  pas  à  se  répandre  sous  le  nom  de  thermomètre  de 
Lytm.  Quatre  ans  après,  c'est-à-dire  en  1746,  Cassini,  qui  était  l'opticien  en  renom  à  Lyon, 
en  ava^t  vendu  700  à  Paris,  autant  en  Provence  et  en  Dauphiné  ;  à  Londres  même  il  était 
très  répandu,  d'après  Deluc.  •  (Cité  par  la  Nature  du  9  janvier  1875.) 

!▼.  12 
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moins  dans  les  limites  de  température  comprises  entre  le  point 
de  congélation  et  le  point  d'ébullition  du  mercure.  On  peut  dire 
que,  sans  ces  perfectionnements,  la  science  de  la  chaleur  n'au- 
rait pu  se  développer  et  que,  du  même  coup,  les  autres  parties 
de  la  Physique  seraient  restées  imparfaites  dans  un  grand 
nombre  de  leurs  branches.  Le  thermomètre  est  en  effet  pour 
la  Physique  un  instrument  aussi  important  que  la  balance 
pour  la  Chimie. 


CHAPITRE  III 


DILATATION  DES  SOLIDES 


§  1.    EFFETS   DE   LÀ  DILATATION.    —    DILATATION    DES   SOLIDES,    LINÉAIRE, 

SUPERFICIELLE   ET   CUBIQUE. 

Tout  corps  se  dilate  ou  augmente  de  volume  sous  l'action  de 
la  chaleur,  puis  revient  à  son  volume  primitif  ou  se  contracte 
dès  qu'il  perd  la  chaleur  qu'il  avait  reçue.  Voilà  le  phénomène 
général  qui  se  manifeste  à  des  degrés  divers,  selon  que  le  corps 
est  gazeux,  liquide  ou  solide  ;  c'est  la  propriété  qui  sert  de  fon- 
dement à  la  thermométrie  et  qui  a  permis,  ainsi  qu'on  vient  de 
le  voir,  de  définir  la  température,  puis  de  construire  des  appa- 
reils propres  à  la  mesurer.  On  ne  pouvait  songer  à  porter  ces 
appareils  au  point  de  précision  qu'ils  ont  atteint,  sans  savoir 
suivant  quelles  lois  s'effectuent  les  variations  de  volume  en 
question.  Il  fallait  donc  avant  tout  les  mesurer  pour  chaque 
corps,  selon  qu'il  affecte  l'un  ou  l'autre  des  trois  états,  résoudre 
en  un  mot  le  problème  suivant  :  a  De  combien  le  volume  d'un 
corps  augmente-t-il,  de  quelle  fraction  du  volume  primitif  s'ac- 
croît-il pour  chaque  élévation  d'un  degré  centigrade?  Cette 
fraction  varie-t-elle  d'un  corps  à  un  autre,  et,  pour  le  même 
corps,  reste-t-elle  la  même  à  toute  température?  Telles  sont 
les  questions  que  se  sont  naturellement  posées  les  physiciens, 
après  avoir  reconnu  par  l'observation  les  effets  des  variations 
de  la  chaleur.  Avant  de  donner  une  idée  des  résultats  auxquels 
ils  sont  parvenus,  montrons  par  quelques  exemples  l'utilité 
pratique  de  la  connaissance  précise  de  ces  effets,  et  la  néces- 
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site  où  Ton  est  souvent,  même  hors  des  laboratoires  scienti- 
fiques, de  les  corriger  ou  de  les  prévoir.  Parlons  d'abord  de  la 
dilatation  des  solides. 

Si  Ton  soumet  un  corps  fragile  et  mauvais  conducteur  de  la 
chaleur  à  un  brusque  changement  de  température,  Teffct  pro- 
duit sera  la  rupture  du  corps.  Ainsi  un  morceau  de  verre  froid 
sur  lequel  on  pose  une  barre  de  fer  rouge  se  fend  ;  il  en  est  de 
même  d'un  morceau  de  verre  très  chaud  au  contact  duquel 
on  met  subitement  une  barre  de  fer  froide.  Dans  le  premier 
cas,  une  dilatation  brusque  se  fait  dans  les  parties  du  verre 
touchées  par  le  fer  rouge,  et  les  parties  voisines,  qui  n'ont  pas 
eu  le  temps  de  s'échauffer  encore,  s'écartent  violemment  des 
premières  :  d'où  la  rupture.  Dans  le  second  cas,  ce  sont  au 
contraire  les  parties  touchées  qui  se  contractent,  avant  que 
les  parties  voisines  aient  eu  le  temps  de  se  refroidir,  et  la  rup- 
ture est  encore  la  conséquence  de  ce  brusque  mouvement  mo- 
léculaire. Tout  le  monde  sait  qu'il  ne  faut  pas  verser  de  l'eau 
bouillante  dans  un  vase  froid,  sous  peine  de  le  voir  se  briser 
par  l'effet  de  la  dilatation  immédiate  de  la  portion  des  parois 
que  touche  le  liquide.  Le  même  accident  arriverait  si  l'on  po- 
sait le  vase  vide  sur  des  charbons  ardents  :  nous  verrons  plus 
loin  comment  on  évite  ce  résultat,  en  remplissant  le  vase  du 
liquide  qu'on  veut  chauffer,  avant  de  le  mettre  sur  le  feu. 

La  dilatation,  pendant  les  saisons  chaudes,  des  métaux  qu'on 
emploie  dans  les  constructions,  leur  contraction  par  les  froids 
de  l'hiver,  donnent  lieu  à  des  effets  d'autant  plus  sensibles  que 
ces  métaux  sont  unis  à  des  matériaux  dont  la  dilatabilité  diffère 
plus  de  la  leur.  En  voici  un  exemple  curieux,  cité  par  Tyndall 
dans  son  ouvrage  sur  la  Chaleur ^  et  dont  l'observation  et  l'expli- 
cation sont  dues  au  chanoine  Moselly  : 

«  Le  toit  du  chœur  de  la  cathédrale  de  Bristol  est  en  feuilles 
de  plomb  ;  sa  longueur  est  de  20  mètres  et  sa  hauteur  de 
7  mètres.  Il  avait  été  posé  en  1851,  et  deux  ans  après,  c'est- 
à-dire  en  1853,  il  était  descendu  de  près  de  1°,50.  Le  plomb 
avait  commencé  à  descendre  presque  immédiatement  après 
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la  pose.  On  avait  essayé,  mais  en  vain,  de  l'arrêter  dans  sa 
marche  par  des  clous  plantés  dans  les  chevrons  ;  la  force  qui 
Tentraînait  était  telle,  que  les  clous  furent  violemment  arra- 
chés. La  pente  du  toit  n*est  pas  très  forte;  ce  n*est  donc  pas  le 
poids  des  plombs  qui  aurait  pu  les  faire  glisser.  Voici  donc 
simplement  la  cause  qui  les  a  fait  descendre  :  Le  plomb  est 
exposé  aux  variations  de  température  du  jour  et  de  la  nuit. 
Pendant  le  jour,  la  chaleur  le  dilate,  et,  s'il  reposait  sur  une 
surface  horizontale,  la  dilatation  s'effectuerait  également  dans 
tous  les  sens  ;  sur  une  surface  inclinée,  elle  est  plus  grande  en 
descendant  qu'en  montant.  Pendant  la  nuit,  au  contraire,  le 
plomb  se  contracte  par  le  refroidissement,  mais  le  retrait  de 
haut  en  bas  du  bord  supérieur  est  plus  grand  que  le  retrait 
de  bas  en  haut  du  bord  inférieur.  Ses  mouvements  étaient  donc 
exactement  ceux  d'un  ver  de  terre  :  il  poussait  en  avant  son 
bord  inférieur  pendant  le  jour  ;  il  tirait  à  lui  son  bord  supé- 
rieur pendant  la  nuit  ;  les  variations  de  température  du  jour  ou 
de  la  nuit  agissaient  dans  le  même  sens.  C'est  ainsi  qu'en  ram- 
pant lentement  il  s'était  avancé  en  deux  années  de  1",50.  » 

On  voit  par  cet  exemple  combien  il  importe  de  tenir  compte 
des  changements  de  volume  des  solides  employés  dans  les 
constructions  ou  dans  l'industrie.  Les  rails  des  voies  ferrées 
s'allongent  en  été,  se  raccourcissent  en  hiver  ;  il  faut  donc, 
quand  on  les  pose,  laisser  un  jeu  qui  permette  à  l'allongement 
de  se  produire  librement,  sans  quoi  la  chaleur,  faisant  sauter 
les  chevilles  dans  les  coussinets,  déformerait  la  voie.  Le  dérail- 
lement qui  a  occasionné  la  catastrophe  de  Fampoux,  sur  le 
chemin  de  fer  du  Nord,  en  1844,  a  eu  pour  cause,  paraît-il, 
une  déformation  de  ce  genre,  provenant  de  ce  que  les  bouts 
des  rails  n'avaient  pas  entre  eux  un  intervalle  suffisant. 

Les  pierres  scellées  par  des  crampons  de  fer  sont  souvent 
brisées,  tantôt  par  la  dilatation,  tantôt  par  la  contraction  du 
métal,  l'une  et  l'autre  plus  considérables  que  celles  de  la 
pierre.  La  force  avec  laquelle  les  molécules  des  corps  sont 
tantôt  écartées,  tantôt  rapprochées  les  unes  des  autres  par  le 
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changement  de  température  est  énorme.  Une  barre  de  fer 
longue  d'un  mètre  se  dilate  de  1"",17  dans  le  sens  de  sa  lon- 
gueur, quand  on  élève  sa  température  de  0°  à  100°;  elle  se 
contracterait  de  la  même  quantité,  en  passant  de  100"  à  0'. 
Or  on  calcule  que,  pour  vaincre  ce  mouvement  moléculaire,  il 
faudrait  exercer  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  un  effort  équiva- 
lent à  la  pression  de  2450  kilogrammes,  si  la  barre  de  fer  a 
un  centimètre  can-é  de  section,  de  245000  kilogrammes  si  la 
section  est  d'un  décimètre  carré.  On  a  utilisé  cette  force  pour 
rapprocher  les  murs  latéraux  d'une  galerie  du  Conservatoire 
des  Arts  et  Métiers,  que  la 
poussée  de  la  voûte  avait 
écartés  de  la  verticale*.  Des 
barres  de  fer  furent  pla- 
cées de  manière  à  traverser 
les  deux  murs  à  leur  partie 
supérieure  ;  elles  étaient 
extérieurement  terminées 
en  foime  de  vis  munies 
d'écrous.  On  les  chauffa 
vivement  dans  toute  leur 

Fig.  35.   —  SaUe  du  CoDMrvaUHra   dee  kila      longueur,   CC  qui  produisit 
el  lliiliers.    Murs  rodrcsscs  par  la  force  de      ..„  „„„,„■      „ii„„„„„„„i      „. 

contmciioD.  ^^  certam  allongement,  el 

on  serra  les  écrous  contre 
d'épaisses  pièces  de  bois  appliquées  sur  la  face  extérieure  des 
murs  de  la  voûte,  pendant  que  les  barres  étaient  encore  chauf- 
fées. Le  refroidissement  contracta  les  barres,  et  la  force  de 
contraction  rapprocha  peu  à  peu  les  murs.  En  répétant  plu- 
sieurs fois  la  même  opération,  on  finit  par  les  ramener  à  une 
position  verticale.  Les  charrons  utilisent  la  force  de  contrac- 
tion du  fer  qui  se  refroidit,  pour  garnir  de  jantes  les  roues 
des  voitures.  Le  cercle  de  fer  est  forgé  de  manière  à  embrasser 
le  contour  du  bois  quand  il  est  chauffé  à  une  assez  haute  tem- 

I.  Celle  ingénieuse  applicalian  de  la  force  de  dilalatioa  est  duc  i  Nolanl,  qui  était,  i 
i'époque  ULi  elle  a  été  faite,  directeur  du  Conserratoire  dos  Arts  et  Métiers. 
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pérature  :  en  se  refroidissant,  il  se  contracle  et  serre  fortement 
le  contour  de  la  roue. 

On  appelle  larmes  batûviqueSy  ou  gouttes  de  Ruperty  des 
gouttes  de  verre  fondu  qui  ont  été  subitement  solidifiées  dans 
Teau  froide.  En  brisant  le  filament  de  verre  qui  les  termine, 
toute  la  masse  se  trouve  instantanément  réduite  en  poussière, 
avec  une  telle  force  que,  si  Ton  a  préalablement  plongé  la 
larme  batavique  dans  un  flacon  plein  d^eau,  le  choc  transmis 
par  Teau  suffit  pour  briser  le  flacon.  On  obtient  un  effet  ana- 
logue avec  des  flacons  de  verre  très  épais,  refroidis  subitement 
aussitôt  après  avoir  été  soufflés.  Un  grain  de  sable  projeté  dans 
le  vase  suffit  pour  faire  voler  le  fond  en  éclats  (Tyndall).  La 
raison  de  ce  phénomène  est  la  même  dans  ce 
dernier  exemple  que  dans  les  larmes  bataviques. 
C'est  l'extérieur  des  gouttes  de  verre  qui  s'est 
refroidi  le  premier,  emprisonnant  la  masse  inté- 
rieure non  encore  solidifiée.  En  se  refroidissant 
à  son  tour,  celle-ci  se  contracte,  et  l'effort  de 
la  contraction  s'exerçant  partout  également  sur 
l'enveloppe  extérieure,  celle-ci  reste  en  équilibre,  ^'^'bauvî^e!"^^ 
Mais  toutes  les  molécules  sont  dans  un  état  de 
tension  violente,  et  la  moindre  rupture,  détruisant  subitement 
l'équilibre  en  un  point,  le  détruit  en  même  temps  dans  toute  la 
masse. 

On  pourrait  multiplier  les  exemples  des  effets  curieux  de  la 
dilatation  ;  ceux  que  nous  venons  d'indiquer  suffisent  pour  faire 
voir,  indépendamment  de  toute  préoccupation  scientifique, 
combien  il  importe  de  les  savoir  mesurer  ou  calculer,  afin  de 
les  corriger  ou  de  les  prévenir.  Il  faut  pour  cela  connaître  ce 
que  l'on  nomme  le  coefficient  de  dilatation.  On  entend  par  là 
l'accroissement  que  siibit  l'unité  de  volume  d'un  corps,  quand 
on  en  élève  la  température  de  1^  centigrade.  Prenons  un 
exemple  :  Un  litre  ou  1  décimètre  cube  de  mercure  chauffé  de 
0*  à  1*  devient  un  litre  plus  179  millionièmes  de  litre,  on 
ou  l'%000179.  La  fraction  0,000179  est  le  coefficient  de  dila- 
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tatioD  du  mercure,  pour  la  température  zéro.  Les  Dombres 
dont  il  s'agit  ici  varient  avec  la  nature  et  l'état  physique  des 
substances.  De  plus,  le  coefScient  de  dilatation  d'un  même 
corps  varie  en  général  aux  difTérents  degrés  de  l'échelle  ther- 
mométrique, alors  même  que  son  état  physique  ne  change  pas. 
Pour  les  liquides  et  les  gaz,  on  ne  considère  que  la  dilatation 
en  volume  ou  cubique;  mais  on  peut,  dans  les  solides,  s'oc- 
cuper seulement  de  Taccroissement  de  Tune 
des  dimensions,  c'est-à-dire  de  la  dilatation 
linéaire,  ou  de  l'accroissement  suivant  deux 
dimensions,  c'est-à-dire    de   la  dilatation 
superficielle.  Comme   un   corps   solide   de 
forme  quelconque  se  dilate  en  général  égale- 
ment dans  tous  les  sens,  de  manière  à  rester 
«îhlqîie."  <"—"■"■    ggu)jj|gj,|g  à  lui-même  à  toutes  les  tempéra- 
tures, on  peut  déduire  l'accroissement  de  son 
volume  de  celui  d'une  seule  de  ses  dimensions;  d'ailleurs  on 
démontre  que  le  coefOcient  de  dilatation  cubique  est  sensible- 
ment le  triple  du  coefficient  de  dilatation  linéaire*.  Voilà  pour- 
quoi, quand  il  s'agit  de  corps  solides,  c'est  le  plus  souvent  ce 
dernier  coefficient  qu'on  cherche  à  déterminer. 

g  2.    HEBURE    DE    LA   DaATATlOH   DES    CORPS    SOLIDES. 

Avant  l'année  1781,  époque  à  laquelle  Laplace  et  Lavoisier 
entreprirent,  à  l'aide  d'une  méthode  que  nous  allons  décrire, 
la  détermination  du  coefficient  de  dilatation  linéaire  de  divers 
corps  solides,  plusieurs  tentatives  avaient  été  déjà  faites  dans 
ce  même  but;  mais  aucune  n'avait  donné  de  résultats  d'une 

1.  Sil'OD  désigne  pai-X  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  et  par  K  le  coefficient  de  dila- 
tation cubique  d'un  même  corps,  il  est  clair  que  l'unilé  de  Tolume,  pour  une  éléntion  de 
1  degré,  deviendra  soit  1  +  K,  soit  (1  +  \)*  ou  1  +  5).  +  5X>  +  X>.  Mais  X  est  une  fraction 
tris  petite,  dont  le  carré  et  le  cube  sont  négligeables  reUtiTeoient  ï  la  première  puiutnce; 
on  peut  donc  supprimer  tes  termes  3X' et  X\  et  alors  on  aurai  -|-R  =  1  +3).,  d'où  l'on  tire: 
K=SX.  Une  démonstration  semblable  hil  toit  que  le  coefficient  de  dilatation  supcrficicUe 
«at  Hnaiblemenl  égal  an  double  du  coefficient  linéaire. 
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exactitude  suifisante'.  Voici  en  quels  termes  ces  savants 
illustres  rendent  compte  des  précautions  qu'ils  avaient  prises 
pour  éviter  les  causes  d'erreur  des  procédés  antérieurs,  ainsi 
que  des  dispositions  de  leurs  expériences  : 

«  Nous  avons  commencé  par  faire  construire  plusieurs  ther- 
momètres à  mercure  1res  exacts,  dans  lesquels  étaient  marqués 
le  terme  de  la  glace  fondante  et  celui  de  l'eau  bouillante.  L'in- 
tervalle de  chaque  degré  était  d'environ  deux  lignes  (4'"'",5)  et 
pouvait  se  subdiviser  facilement  à  l'œil  en  dix  parties.  Cepen- 
dant, comme,  malgré  l'attention  de  l'artiste  qui  avait  conslmit 


1.  Masschcnbroek  semble  élrc  le  premier  physicien  qui  ail  fuit  des  expériences  de  ce 
^enre(i731).  L*appareil  qu*il  imagina  dans  ce  but,  et  qu*il  nomma  pijromèlre,  est  analogue 
à  celui  que  nous  avons  décrit  plus  haut  (fig.  i).  Seulement,  un  lieu  d'un  simple  levier  coudé 
pour  recevoir  l'action  de  la  barre  dilatée,  il  employait  un  mécanisme  assez  compliqué  de 
pignons  et  de  roues  dentées,  qui  transmettaient  le  mouvement  à  une  aiguille  mobile  sur  un 
cadran  divise.  La  barre  métallique  était  chauffée  ]>ar  une  série  de  mèches  de  lam|)es  à  alcool. 
Outre  le  défaut  provenant  do  la  complication  des  engrenages,  l'appareil  employé  par  Musschen- 
broek  péchait  par  l'absence  de  fixité  de  la  barre,  disposée  sur  une  cage  en  fer  qui  se  dilatait 
cUe-oiéme;  les  dimensions  de  ses  barres  (5  i)ouces  1/2)  étaient  trop  faibles,  et  enfin  l'éva- 
luation de  la  température  était  à  peu  près  imiwssible.  Tout  ce  qu'il  put  obtenir,  c'est  de 
constater  et  de  comparer  les  dilatations  inégales  de  métaux  différents. 

Bouguer  publia,  en  1745,  des  expériences  faites  à  Quito  sur  le  même  sujet  ;  mais  son 
appareil,  grossièrement  exécuté,  était  très  défectueux,  et  son  thermomètre,  gradué  sur  Téchelle 
lie  Réaumur  à  une  altitude  de  1460  toises  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  donnait  des  tem- 
pératures trop  élevées.  Les  résultats  qu'il  obtint  étaient  fort  inexacts. 

Smeaton,  en  1754,  fit  en  Angleterre  des  ex|>ériences  sur  la  dilatation  des  métaux.  Il  opé- 
rait sur  des  barres  de  2  pieds  4  i)ouce8  qu'il  plongis'iit  alternativement  dans  de  la  glace  pilée 
et  dans  l'eau  bouillante,  en  sorte  que,  comme  le  remarque  Lavoisier,  a  ses  résultats  sont 
indépendants  de  toute  erreur  dans  la  construction  du  thermomètre  ».  Mais  les  points  d'appui 
de  ses  barres  manquaient  de  fixité:  elles  ressaient  sur  des  tringles  de  bois  qui  se  dilataient 
aussi  par  la  chaleur,  et  ce  qu'il  mesurait,  ce  n'éUiit  point  la  dilatation  de  la  bari*e,  mais  seu- 
lement Texcès  de  cette  dilatation  sur  celle  de  la  tringle  qui  servait  de  support. 

Enfin,  de  4756  à  1760,  Berthoud  employa  un  pyromètre  plus  simple  que  celui  de  Musschen- 
broek,  mais  encore  assez  compliqué.  De  plus  il  plaçait  verticalement  les  barres  sur  lesquelles 
il  opérait,  dans  une  étuve  de  4  k  5  pieds  de  hauteur.  Or  la  température  de  Tair  d'une  telle 
enceinte  était  nécessairement  variable  selon  la  hauteur  où  se  ti-ouvait  plongée  la  boule  du 
thermomètre.  L'incertitude  de  la  graduation  de  ce  dernier  instrument,  le  faible  écart  des 
températures  se  joignant  à  l'inégalité  probable  de  la  température  des  divers  points  de  la 
barre  métallique  ne  peimettaient  point  de  compter  sur  des  résultats  exacts. 

Les  méthodes  que  nous  décrivons  ci-après  ont  été  expérimentées,  la  première  par  Liplace 
et  Lavoisier  dans  le  cours  des  années  1781  et  1782;  la  seconde,  due  au  général  Roy  et  à 
Ramsden,  en  1785.  Dans  l'une  et  dans  l'autre,  les  principales  difficultés  des  procédés  anté- 
rieurs se  sont  trouvées  heureusement  vaincues.  Mais  il  nous  a  pain  instinctif,  avant  du  les 
déciire,  de  montrer  par  quels  tâtonnements  il  a  fallu  passer  :  c'est  un  exemple  qui  se  repit)- 
duit  fréquemment  et  l'on  peut  dii*e  presque  nécessairement  dans  les  sciences  expérimentales. 

nr.  13 
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ces  thermomètres,  on  pouvait  craindre  encore  quelques  irré- 
gularités dans  leur  marche,  nous  les  avons  vérifiés  tous,  en 
les  comparant  à  un  étalon  de  confiance,  et  nous  avons  formé 
pour  chacun  une  table  de  correction. 

«  Au  lieu  d'employer  une  étuve,  dont  il  est  difficile  de  main- 
tenir toutes  les  parties  à  un  même  degré  de  température,  nous 
avons  préféré  d'employer  un  bain,  que  nous  remplissions 
d'abord  de  glace  pilée,  et  ensuite  d'eau,  dont  nous  pouvions 
élever  successivement  la  température  depuis  la  congélation 
jusqu'à  l'eau  bouillante. 

«  Ce  bain  pouvait  contenir  des  règles  de  six  pieds  de  lon- 
gueur. 

«  Nous  avons  opéré  dans  un  jardin  (celui  de  l'Arsenal)  et  en 
plein  air  ;  les  points  d'appui  de  notre  pyromètre  consistaient 
en  de  gros  dés  de  pierre  de  taille,  fondés  en  maçonnerie  à  six 
pieds  de  profondeur,  sur  un  terrain  solide. 

«  Enfin,  nous  n'avions  ni  rouages  ni  engrenages  pour  mul- 
tiplier le  mouvement,  mais  des  leviers  très  solides  et  absolu- 
ment inflexibles  au  degré  de  résistance  qu'ils  éprouvaient.  Ces 
leviers  faisaient  mouvoir  une  lunette  achromatique  de  six  pieds 
de  longueur,  mobile  sur  un  axe,  et  cette  lunette  était  dirigée 
sur  une  échelle  divisée  en  pouces  et  lignes,  placée  tantôt  à 
100,  tantôt  à  200  toises  de  distance,  suivant  la  nature  des 
expériences. 

«  Un  allongement  d'une  ligne  dans  la  règle  de  6  pieds  sou- 
mise à  l'expérience  faisait  parcourir  à  la  lunette,  lorsque  la 
mire  était  placée  à  100  toises  de  distance,  62  pouces  ou 
744  lignes,  ce  qui  donnait  la  facilité  de  diviser  la  ligne  en 
744  parties.  On  aurait  pu  obtenir  une  précision  double  en 
transportant  la  mire  à  200  toises,  comme  nous  l'avions  fait 
dans  nos  premières  expériences;  nous  n'avons  pas  tardé  à 
nous  apercevoir  que  les  vapeurs  souvent  répandues  dans  l'air 
de  l'atmosphère  obscurcissaient  la  vision,  et  qu'on  perdait 
plus  par  cette  cause  d'incertitude  qu'on  ne  gagnait  par  l'aug- 
mentation de  la  grandeur  de  l'échelle. 
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a  Tels  sont,  en  général,  les  principes  sur  lesquels  est  fondée 
la  construclion  du  pyromèlre  dont  nous  avons  fait  usage*.  » 

La  figure  38  va  préciser  la  description  précédente  et  nous 
montrer  en  quoi  consiste  essentiellement  la  méthode  imaginée 
par  Lavoisier  et  Laplace  pour  mesurer  la  dilatation  linéaire 
d'une  barre  solide.  La  barre  AB  est  maintenue  fixe  en  A,  de 
sorte  qu'elle  ne  peut  se  dilater  qu'à  l'extrémité  B.  En  se  dilatant 
de  la  quantité  BB',  elle  pousse  une  tige  OB,  qui  peut  tourner 
autour  du  point  0,  dans  la  position  OB'.  Une  lunette  LL,  qui 
était  d'abord  horizontale,  _ 
tourne  elle-même  en  L'L',  1 
de  sorte  que,  au  lieu  de 
viser  le  point  C  de  la  mire 
verticale  CC,  elle  vise 
alors  le  point  C.  Par  ce 
moyen,  on  substitue  donc 
à  la  mesure  difficile  de  la 
très  petite  quantité  BB' 
celle  d'une  longueur  CC, 

qui  vaut  autant  de  fois  la  première  que  la  distance  OC  de  la 
mire  contient  de  fois  la  hauteur  de  la  tige  OB. 

La  figure  39  montre  la  disposition  de  l'appareil  qui  a  servi 
à  réaliser  la  méthode  précédente.  On  voit  la  barre  métallique  S, 
dont  on  veut  mesurer  la  dilatation,  plongée  dans  une  cuve  C 
remplie  d'eau,  au-dessous  de  laquelle  est  établi  le  foyer  qui 
doit  en  élever  la  température  (dans  une  seconde  série  d'expé- 
riences, l'eau  n'était  pas  chauffée  par  le  fourneau,  mais  intro- 
duite toute  bouillante  dans  la  cuve).  D'une  part,  elle  s'appuie 
contre  une  tige  de  verre  fixe,  B',  invariablement  liée  aux 
piliers;  d'autre  part,  elle  bute  contre  la  règle  de  verre  mo- 
bile B  qui  communique  son  mouvement  à  la  lunette.  L'eau  de 


Fig.  38. —  Mesure  de  la  dilatation  linéaire  d  un  solide. 
Principe  de  la  méthode  de  Lavoisier  et  Laplace. 


1.  Extrait  du  mémoire  intitulé  :  «  Dk  i/action  du  cvlorique  sur  les  corps  soudes,  principa- 
lement »ur  le  verre  et  sur  les  métaux,  et  du  rallongement  ou  du  raccourcissement  dont  ils 
sont  susceptibles,  par  cette  action,  à  un  degré  inférieur  à  celui  qui  est  nécessaire  pour  les 
faire  fondre,  par  Laplace  et  Lavoisier.  »  (Tome  II  des  Œuvres  complètes  de  Lavoisier.) 
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la  cuve  étant  d'abord  à  0*,  les  observateurs  notent  la  division 
de  ta  mire  à  laquelle  correspond  le  iil  micrométrique  horizon- 
talement tendu  au  foyer  de  la  lunette.  Puis,  après  avoir  rem- 
placé l'eau  glacée  par  de  l'eau  qu'on  porte  à  une  température 
de  100*,  celle  de  l'ébullilioD,  ils  observent  de  nouveau  la  divi- 
sion de  la  mire.  Par  une  proportion  simple,  ils  en  concluent  le 
rapport  de  l'allongement  de  la  barre  à  sa  longueur  primitive, 
c'est-à-dire  sa  dilatation  pour  100*  de  température. 

Après  un  grand  nombre  d'expériences  (chacune  élant  répétée 


au  moins  trois  ou  quatre  fois),  Lavoisier  et  Laplace  arrivèrent 
aux  conclusions  suivantes  : 

«  1'  Un  corps  qui  a  élé  échauffe  depuis  le  terme  de  la  con- 
gélation jusqu'à  celui  de  l'eau  bouillante,  et  qui  a  été  refroidi 
ensuite  de  l'eau  bouillante  à  la  congélation,  reprend  rigoureu- 
sement ses  premières  dimensions  ;  2'  le  verre  et  les  métaux 
éprouvent  des  dilatations  sensiblement  proportionnelles  à  celles 
du  mercure,  en  sorte  qu'un  nombre  de  degrés  double  du  ther- 
momètre donne  une  dilatation  double;  un  nombre  de  degrés 
triple,  une  dilatation  triple,  etc.  » 

L'acier  trempé  leur  présenta  des  écarts  extraordinaires,  sa 
dilatation  allant  en  diminuant  d'une  manière  sensible  avec 
l'augmentation  de  la  température  :  ce  qui  tient  à  ce  que  l'acier 
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Irempé  a  une  dilatation  plus  grande  que  celle  de  Tacier  non 
trempé.  Par  la  chaleur,  Tacier  trempé  éprouve  un  commence- 
ment de  recuit  et  perd  ainsi  une  partie  de  sa  dilatabilité.  Ils 
reconnurent  aussi  que  le  verre  se  dilate  inégalement  selon  les 
échantillons  expérimentés,  c'est-à-dire  selon  la  qualité,  le 
degré  de  cuisson,  la  proportion  des  ingrédients  qui  entrent 
dans  sa  composition.  La  dilatabilité  du  fer  varie  également 
beaucoup  selon  les  différents  états  où  il  se  trouve  :  les  fers 
qu*ou  trouve  dans  le  commerce  ne  sont  donc  pas  des  métaux 
identiques.  De  même  Tétain  des  Indes  est  plus  dilatable  que 
celui  de  Cornouailles. 

A  la  fin  de  leur  Mémoire,  Lavoisier  et  Laplacc  constatent 
l'accord  des  résultats  numériques  trouvés  par  eux  avec  ceux 
de  Smeaton,  et  surtout  avec  ceux  de  Roy  et  Ramsden.  Ils 
rendent  du  reste  complètement  justice  à  la  méthode  adoptée 
par  ces  derniers,  méthode  dont  nous  allons  dire  un  mot.  Venant 
de  décrire  l'appareil  de  Ramsden,  ils  ajoutent  :  «  Cet  instru- 
ment paraît,  sous  tous  les  rapports,  extrêmement  propre  à 
remplir  l'objet  que  ces  inventeurs  avaient  en  vue;  il  a  dû 
donner  des  résultats  très  exacts,  et  il  est  probable  que,  si  nous 
l'eussions  connu  avant  de  nous  livrer  à  ce  genre  d'expériences, 
nous  n'aurions  pas  cherché  à  en  imaginer  un  autre.  » 

Les  expériences  du  major-général  Roy  furent  faites  en  1785, 
à  l'occasion  de  la  mesure  de  la  base  de  Hown-Stow-Healh,  dans 
la  province  de  Middlesex,  en  Angleterre.  Il  s'agissait  de  con- 
naître avec  précision,  pour  le  succès  de  cette  opération  géodé- 
sique,  la  dilatabilité  des  règles  métalliques  employées  à  la 
mesure  de  la  base,  aux  différents  degrés  de  température  aux- 
quels on  pouvait  opérer.  Ce  sont  d'ailleurs  des  considérations 
de  même  nature  qui  avaient  engagé,  quatre  ans  plus  tôt,  La- 
voisier et  Laplace  à  entreprendre  les  expériences  que  nous 
venons  de  décrire. 

Un  constructeur  anglais,  Ramsden,  conçut  et  exécuta  l'appa- 
reil dont  Roy  avait  besoin.  La  figure  40  montre  quelle  en  était  la 
disposition.  Trois  auges  A,  R,  C  sont  disposées  parallèlement 
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sur  le  même  support.  Celle  du  milieu  est  destioée  à  recevoir 
la  vei^e  métallique  ad,  de  5  pieds  anglais  de  longueur,  dont 
il  s'agissait  de  mesurer  la  dilatation;  cette  verge  était  plongée 
successivement  dans  de  la  glace  pilée,  puis  dans  de  l'eau  qu'on 
échauffait  jusqu'à  rébullition  au  moyen  de  douze  lampes  à 
alcool.  Les  deux  autres  auges  renfermaient  ebacune,  com- 
plètement entouré  de  glace  à  0*,  un  prisme  en  fonte  de  même 
longueur  que  la  règle.  Les  deux  prismes  extrêmes,  conservant 
invariablemeEt,  pendant  toute  la  durée  de  l'expérience,  la 
même  température,  constituaient  un  système  de  longueur  iova- 


Fig.  40.  —  Aj^reil  de  Runsden  pour  la  mesure  de  b  dîUbtioa  des  corps  solides. 


riablc.  Chaque  prisme  portait  aux  deux  extrémités,  sur  des 
colonnetles  verticales,  l'un  deux  réticules  à  fils  croisés  servant 
de  mira  et  éclairés  par  de  petits  miroirs,  l'autre  deux  oculaires 
aux  foyers  desquels  étaient  disposés  deux  autres  réticules  de 
iils  croisés;  la  règle  du  milieu  portail  pareillement  deux  objec- 
tifs, constituant  avec  les  oculaires  précédents  deux  lunettes 
astronomiques. 

Voici  comment  on  opère  à  l'aide  de  l'appareil  Ramsdcn  : 

Au  début  de  l'expérience,  les  deux  prismes  et  la  règle  étant 

à  la  môme  température  de  la  glace  fondante,  on  dispose  les 

trois  systèmes  de  façon  qu'en  visant  dans  chaque  oculaire  il 

y  ail  coïncidence  parfaite  de  l'image  des  fils  réticulaires  sei- 
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vant  de  mire  el  des  fils  placés  aux  foyers  des  oculaires.  On 
élève  alors  la  température  de  Teau  contenue  dans  l'auge  du 
milieu  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  celle  de  l'eau  bouillante.  La 
règle  qui  s'y  trouve  plongée  se  dilate  ;  l'une  de  ses  extrémités 
qui  bute  contre  une  vis  extérieure  ne  s'est  point  déplacée,  ou 
si  elle  s'est  déplacée,  on  la  ramène  à  sa  position  primitive. 
Toute  la  dilatation  porte  donc  sur  l'autre  extrémité  ;  mais  la 
lentille  portée  par  l'autre  bout  peut  se  mouvoir  à  l'aide  d'une 
vis  micrométrique  permettant  d'apprécier  les  centièmes  de 
millimètre  par  exemple  (dans  l'appareil  Ramsden  la  précision 
des  mesures  pouvait  atteindre  5J5  de  ligne  du  pied  anglais  ou  4 
de  millimètre).  Le  nombre  de  tours  et  de  fractions  de  tour  qu'il 
faut  faire  efiectuer  à  la  vis  pour  ramener  les  fils  des  réticules 
en  coïncidence,  mesure  donc  la  quantité  dont  la  règle  s'est 
dilatée  entre  0*  et  100%  ou  entre  0°  et  toute  autre  température 
pour  laquelle  on  voudra  faire  l'expérience. 

Nous  donnons  dans  la  figure  41  la  vue  d'un  appareil  ima- 
giné par  Pouillet  pour  résoudre  les  mômes  questions.  L'auge 
qui  renferme  la  règle  plongée  dans  le  bain  porte  à  ses  deux 
extrémités  deux  ouvertures  circulaires  fermées  par  des  glaces, 
permettant  d'observer,  à  l'aide  de  deux  lunettes,  l'une  fixe, 
l'autre  mobile,  deux  repères  tracés  aux  deux  extrémités  de  la 
règle.  La  règle  est  placée  sur  deux  supports  en  fer  reposant 
sur  les  bords  de  la  chaudière;  des  systèmes  de  vis  permettent 
(le  la  disposer  de  telle  sorte,  que  l'un  des  repères  soit  toujours 
en  face  de  l'ouverture  qui  correspond  à  la  lunette  fixe. 

Le  bain  étant  porté  à  la  température  voulue,  la  règle  se 
dilate,  le  second  repère  se  déplace,  et  à  l'aide  de  la  lunette 
mobile  on  peut  suivre  son  mouvement  à  travers  la  glace  trans- 
parente. Quant  à  la  mesure  de  la  dilatation,  elle  s'obtient  de  la 
façon  suivante.  La  lunette  mobile  est  portée  par  une  alidade 
adb  en  laiton  et  peut  tourner  avec  elle  autour  d'un  axe  ver- 
tical oc.  Cette  alidade  porte  des  divisions  dont  la  lecture  se  fait 
au  moyen  d'une  lunette  micrométrique,  permettant  d'estimer 
i73  de  millimètre.  On  sait  d'ailleurs,  par  une  expérience  préa- 
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kUe,  i  quelle  fraction  de  nullimêtre  correspoDd  le  moaveiiieDl 
d'une  divjsioD  de  l'alidade  produit  par  le  d^lacement  de  la  luDette 
mobile.  A  l'aide  de  cet  appareil,  Pouillet  a  pu  mesurer  les  dila- 
tations pour  les  températures  inférieures  à  500*;  mais,  en  dis- 
posant autrement  les  règles,  dans  un  fourneau  où  l'on  pouvait 
faire  passer  soit  de  l'air  chaud,  soit  même  de  la  flamme,  il  pou- 
vait mesurer  les  dilatations  pour  les  températures  plus  élevées. 


Fig.  41 ,  —  Appareil  l'ouillel  pour  ta  mesure  dei  dilaUlJOT». 

Arrivons  itiainlenant  aux  résultats  obtenus,  et  terminons  ce 
paragraphe  par  une  table  donnant  tes  coctticients  de  dilatation 
linéaire  d'un  certain  nombre  de  corps  solides  pour  l'intervalle 
de  0'  à  100*.  Chaque  nombre  de  ce  tableau  exprime  des 
dix-millionièmes  d'unité,  de  sorte  qu'il  doit  être  précédé  des 
chiffres  0,0000.  Par  exemple  le  coefficient  de  dilatation  du 
bismuth  doit  s'écrire  ainsi  :  0,0000139. 

La  dilatation  totale  d'une  barre  solide,  de  longueur  L  à  0°, 
pour  un  nombre  de  degrés  t,  s'obtient  en  multipliant  cette 
longueur  par  le  coefficient  du  corps  et  par  (;  en  ajoutant  le 
produit  à  L,  on  aura  la  longueur  de  la  barre  dilatée;  c'est  ce 
qu'exprime  la  formule  suivante,  dans  laquelle  a  est  le  coeffi- 
cient moyen  donné  par  le  tableau  qui  suit,  pour  la  substance 
dont  la  barre  est  formée  :  L'  =  L  (1  -t-a(). 
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COEFFiaEKTS  DE   DILATATION    LINÉAIRE  DES   SOLIDES   POUR  1   DEGRÉ   DANS   l'iNTERVaLLE 

DE  0**   A    100*^. 

i**  Métaux  et  alliages. 

Zinc de  î29.i    à    341 

Cadmium »  515 

Plomb 278  288 

Étaiu 194  228 

Aluminium »  222 

Cuivre  jaune 178  214 

Argent.  . 191  208 

Bronze 182  191 

Cuivre  rouge 170  172 

Or 147  155 

*     Fer 116  144 

Bismuth »  159 

Acier  recuit 124  157 

Acier  trempe 122  157 

Acier 107  119 

Fonte  de  1er 098  112 

Platine 086  088 

2®  Solides  divers. 

Glace  (de  —  27^5  à  —  P) 515  528 

Gypse  (longueur  du  prisme) »  140 

Marbre  blanc 085  107 

Verre  blanc 077  092 

Pierre  à  bâtir 045  090 

Flint 082  087 

Granit 079  090 

Marbre 042  057 

Briques 049  055 

Bois  de  sapin 055  050 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  remarquer  que  les  chiffres 
extrêmes  donnés  ici  pour  chaque  coefficient  dépendent,  non 
pas  seulement  des  expérimentateurs  qui  les  ont  obtenus,  selon 
le  degré  de  perfection  des  méthodes  em])loyées,  mais  de  la 
nature  physique  des  échantillons,  de  leur  degré  plus  ou  moins 
grand  de  pureté,  de  la  différence  de  composition  des  alliages 
ou  des  substances  telles  que  le  verre. 

11  est  à  remarquer  que  les  métaux  les  plus  dilatables  sont 
aussi  les  plus  fusibles.  C'est  ce  qu'avait  constate  Berthollet, 

lY.  u 
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qoi  erojail  pooToir  en  conclure  que  le  coefficient  de  dOatatîoD 
d^tin  méUl  doit  aller  en  augmentant  â  mesure  qn^on  se  rap- 
proche de  la  températore  de  fusion.  Cette  prérision  s'est  tronrée 
rérifiée  par  les  mesures  directes.  Par  exemple,  si  Ton  cherche 
le  coefficient  moyen  de  dilatation  d*un  solide,  non  plus  de  0* 
à  100^,  ainsi  que  le  donne  la  table  précédente,  mais  de  0*  à 
20(f ,  à  300*,  on  obtient  des  nombres  notablement  plus  forts. 
En  Toici  quelques-uns  : 

Entre  0"  el  iOO*,  le  coefficient  du  platine  Tarie  de  0,0000086 
à  0,0000088  ;  entre  0*  et  300*,  il  s'élève  à  0,0000092.  Dulong 
et  Petit  ont  trouvé  0,0000086  pour  une  règle  de  verre  blanc 
entre  0*  et  100*;  pour  200*,  le  coefficient  du  même  verre  s'élève 
à  0,0000092;  pour  300*,  à  0,0000101.  Le  cuivre  rouge  a 
pour  coefficient  moyen  de  0*  à  300*  le  nombre  0,0000188;  le 
fer,  0,0000147. 


g  3.   DILATATIO:!   DES   CRISTAUX. 

Nous  avons  supposé,  dans  tout  ce  qui  précède,  que  la  dila- 
tation se  faisait  également  dans  tous  les  sens,  et  dès  lors,  qu'un 
corps  conservait,  en  s'échaufiant  ou  en  se  refroidissant,  à  une 
température  quelconque,  la  forme  qu'il  affectait  à  une  autre 
température.  Cela  est  exact  pour  les  solides  homogènes  et 
amorphes,  mais  ne  Test  plus  si  Ton  a  affaire  à  des  solides  cris- 
tallisés, à  ceux  du  moins  dont  les  propriétés  physiques  varient 
selon  Torien talion. 

En  1823,  Mitscherlich  fit  l'observation  suivante.  Ayant  me- 
suré les  inclinaisons  mutuelles  des  faces  d'un  rhomboïde  de 
carbonate  de  chaux  (spath  d'Islande)  à  des  températures  diffé- 
rentes, ce  savant  reconnut  que  ces  inclinaisons  variaient  d'une 
manière  sensible  :  de  0*  à  100'  cette  variation  s'élevait  à  8' 30^. 
Les  angles  dièdres  diminuaient  quand  la  température  augmen- 
tait. Il  résultait  de  là  que  la  dilatation  était  plus  grande  dans 
la  direction  du  petit  axe  du  rhomboïde  que  dans  celle  des 
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autres  diagonales,  en  un  mot,  que  la  forme  du  cristal  se  rap- 
prochail  de  celle  du  cube.  Une  conséquence  de  ce  fait,  c'est  que 
la  double  réfraction  du  spath  d'Islande  devait  égalemcnl  dimi- 
nuer avec  la  température  ;  or  des  expériences  de  Fresnel  con- 
firmèrent cette  prévision  de  Milscherlich.  Le  coefficient  de  dila- 
tation de  la  chaiix  carbonatée  dans  le  sens  du  petit  axe  est,  en 
outre,  assez  grand  pour  que,  môme  dans  l'hypothèse  oIj  elle 


Fîg.  ii-  —  Hentre  de  l'épaù 


plaque  il  l'aide  du  sphéromÈlra'. 


serait  nulle  perpendiculairement  à  l'axe,  la  dilatation  totale 
ou  cubique  de  cette  substance  dût  dépasser  celle  du  verre.  Or 
la  mesure  directe  de  la  dilatation  cubique  du  spath  d'Islande 
montre  qu'elle  lui  est  au  conlraîrc  inférieure.  De  là  une  consé- 
quence singulière  :  c'est  que,  si  la  chaleur  dilate  le  cristal  pa- 
rallèlement à  son  axe,  elle  doit  le  contracter  ou  rapprocher  ses 
molécules  dans  des  directions  perpendiculaires.  Pour  s'assurer 

1.  L'inslrumeDl  connu  bous  le  nom  de  tphéromilre,  el  que  rejirésenlenl  les  figures  49 
et  43,  a  pour  objet  la  mesure  de  très  petites  épaisseurs,  par  exemple  celle  des  lames  mioces 
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de  ce  fait,  Mitscberlich  fil  tailler  des  plaques  de  spath  d'Islande 

parallèlement  à  l'axe  ;  puis  il  mesura  leur  épaisseur  à  l'aide 

k  hces  partllËlet.  Ce  n'est  autre  chose  qu'une  rit  micrométrique  montée  inr  ua  trépied 
i  pointes  d'acier  parfaitement  lrcinpée«.  La  tîs,  dont  le  pas,  très  régulier,  a  par  exemple  0",5, 
s'engage  au  milieu  (lu  trépied  dans  une  outerlure  bçonnée  en  écrou;  elle  est  surmon- 
lée  d'un  boulon  fileté  qui  sert  !i  la  lâire  mouvoir,  et  porte  un  cercle  horîiontal  ditisé  en 
SOO  parties  égales.  Une  règle  <rertîcale  divisée  en  demi-millimèlrcs.  Tissée  sur  l'un  des  pjedi, 
sert  d'index  aux  moutemenls  d'ascension  de  la  vis  et  marque  le  nombre  de  tours  qu'elle 
fait.  Le  trépied  repose  sur  un  plan  de  verre  fixe  et  dnuci  ï  l'émeri;  quand  on  unâne  b 
pointe  de  la  vis  au  niveau  de  ce  plan  et  le  touchant,  le  cercle  divisé  se  trouve  précisément 
au  niteau  du  léro  àe  la  règle. 


Fig.  43.  —  Fpliéroniètre  ;  éviluitioD  des  courbures. 

Pour  mesurer  l'é|oisseur  d'une  lame  mince,  on  la  [Jace  mus  la  vis,  et  l'on  est  obligé  dr 
remonter  cellcM:i  on  Eoumnal  le  bouton  fileté  jusqu'à  ce  qu'il  v  ait  contact  simultané  des  trois 
pointes  du  trépied  sur  le  plan  de  Terre,  le  nombre  des  divisions  de  la  règle-index  donne  le 
nombre  des  tours  ou  des  dumi-millimètres  d'épaisseur;  celui  des  divisions  du  cercle  hori- 
tonlal  marque  en  plus  la  frjcliun  de  tour.  Supposons  que  l'on  ait  monté  la  ris  ï  la  troisième 
division  et  que  la  division  du  cercle  honiontal  située  en  rcgaii]  de  l'index  soit  40;  l'épais- 


ir  de  11  lame  sera  3  X  0" 


X0",5=I--,54. 


L'emploi  du  spliéromËtre  exige  une  certaine  liabitudu  pour  reconnaître  le  moment  précis 
ob  les  trois  pointes  du  tréjurd  et  celle  de  la  vis  touchent  ï  la  fuis  le  plan  fixe  et  la  lame  dont 
il  s'agit  de  mesurer  l'épais-ieur.  Son  nom  lui  vient  de  ce  qu'il  a  été  inventé  dans  le  but 
d'éïaluer  la  courbure  des  lenlillcs  spbèriquea.  La  figure  45  montre  l'appareil  fonctionnant 
en  Tue  de  cette  dernière  opération. 
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d'un  s^phérômètre  à  des  températures  différentes,  et  constata 
Texactilude  de  ses  prévisions. 

Voilà  donc  une  substance  cristallisée  qui  subit  dans  un  sens 
une  dilatation,  dans  un  autre  sens  une  contraction,  sous  Tin- 
fluence  d'un  accroissement  de  chaleur.  Le  spath  d'Islande  a 
ainsi  deux  coeflîcients.  L'un  de  dilatation,  qui  a  pour  valeur 
0,00002621,  l'autre  de  contraction  ou  de  dilatation  négative, 
qui  a  pour  valeur  — 0,00000540. 

L'étude  des  dilatations  des  cristaux  a  été  poursuivie,  depuis 
les  premières  recherches  de  Mitscherlich  et  de  Fresnel,  notam- 
ment par  notre  savant  compatriote  M.  Fizeau,  et  elle  a  conduit 
à  quelques  lois  simples  que  nous  allons  résumer. 

On  sait  que  les  corps  cristallisés,  naturels  ou  artificiels,  se 
divisent,  selon  leur  forme  géométrique,  en  divers  systèmes, 
dont  nous  n'avons  point  ici  à  déflnir  les  caractères.  Au  point 
de  vue  de  la  dilatation,  ils  forment  trois  classes.  Â  la  première 
se  rattachent  les  cristaux  cubiques  ou  dont  la  forme  polyédrique 
dérive  du  cube  ;  leur  dilatation  se  fait  également  dans  tous  les 
sens,  de  sorte  que,  quelle  que  soit  la  température,  leur  forme 
reste  la  même.  Le  sel  gemme,  l'alun,  le  spath  fluor  sont  des 
exemples  de  ce  premier  système.  La  seconde  classe  renferme 
des  cristaux  caractérisés  par  un  axe  principal  et  par  deux  ou 
trois  axes  secondaires  situés  dans  un  plan  perpendiculaire  au 
premier.  Ces  cristaux  ont  deux  coe!ficients  de  dilatation  linéaire 
de  valeur  inégale,  correspondant,  l'un  à  la  direction  de  l'axe 
principal,  l'autre  à  la  direction  normale.  Le  zircon,  le  quartz, 
la  chaux  carbonatée  ou  spath  d'Islande,  la  tourmaline,  l'éme- 
raude,  appartiennent  à  cette  seconde  classe.  Enfin  la  troisième 
classe  comprend  les  cristaux  possédant  trois  axes  inégaux, 
différents  par  leurs  propriétés  ;  tels  sont  la  topaze,  le  sulfate 
de  magnésie,  le  feldspath,  le  gypse  ou  sulfate  de  chaux.  Ces 
cristaux  ont  trois  coefficients  inégaux  de  dilatation,  soit  suivant 
la  direction  de  leurs  axes,  soit  suivant  d'autres  directions*. 

i.  Le  coeflicient  de  dilatation  cubique  K  de  chacune  de  ces  classes  s'obtient  en  triplant 
a  valeur  du  coefficient  linéaire  unique  pour  la  première,  en  faisant  la  somme  algébrique 
a  -f  2*'  pour  la  seconde,  et  a  -|-  a'  -f  a"  pour  la  troisième. 
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On  |Kul  constater,  par  une  expérience  facile,  l'existence  de 
celte  ini^galilé  de  la  dilatation  dans  les  cristaux,  à  l'aide  d'un 
fragment  de  gypse,  pris  dans  la  variété  connue  sous  le  nom  de 
gypse  en  fer  de  lance,  qu'on  trouve  notamment  dans  les  car- 
rières des  environs  de  Paris.  On  taille  dans  un  de  ces  fragments 
une  lame  terminée  par  deux  faces  planes  et  polies  perpendi- 
culairement à  la  ligne  médiane  qui  divise  le  cristal.  Puis  on 
porte  la  lame  à  une  température  de  80*  par  exemple.  On  aper- 
çoit alors  aisément  la  déformation  que  Tinégalité  de  dilata- 
tion a  produite  dans  les  deux  faces,  qui  ont  cessé  d'élre  planes. 
En  cherchant  à  voir  par  réflexion  un  objet  délié,  un  fd,  dans 
Tune  d'elles  comme  dans  un  miroir,  on  aperçoit  deux  images 


Fig.  M.  —  ElTels  de  l'inégale  dilatalïoB  du  gjpse  1er  de  hnec, 

du  fil,  ce  qui  n'arriverait  point  si  la  face  était  restée  plane 
comme  clic  était  avant  qu'on  en  élevât  la  température. 

Les  déterminations  des  coefficients  de  dilatation  d'un  grand 
nombre  de  cristaux  ont  été  eflectuées  par  M.  Fizeau,  à  l'aide 
d'une  méthode  optique  spéciale,  qui  consiste  à  obtenir  les 
anneaux  colorés  de  Newton  par  la  superposition  d'un  plan  de 
verre  et  d'une  lame  mince  du  cristal,  puis  à  observer  le  dépla- 
cement des  franges  qui  se  produit  quand  on  élève  la  tempéra- 
tare.  En  étudiant  sous  ce  rapport  les  substances  composées 
crislallines  qui  appartiennent  au  groupe  des  chlorures,  bro- 
mures et  iodurcs  métalliques,  M.  Fizeau  n'a  pas  seulement 
reconnu  leur  grande  dilatabilité  qui  surpasse  celle  des  métaux 
les  plus  dilatables,  il  a  pu  mettre  en  évidence  une  anomalie 
singulière,  présentée  par  l'une  de  ces  substances,  l'iodui'e 
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d'argent.  Ce  composé,  qui  a  joué,  ainsi  que  nous  Tavons  vu  dans 
notre  second  volume,  un  si  grand  rôle  dans  Tinvenlion  de  la 
photographie,  est  formé,  sur  100  parties,  de  54,02  d'iode  et 
de  45,98  d'argent.  Voici  en  quels  lermes  le  savant  physicien 
annonçait  le  fait  dont  nous  voulons  parler  : 

a  Non  seulement  Tiodure  d'argent,  dit-il,  ne  possède  pas  la 
grande  dilatabilité  de  ses  congénères,  mais  encore  il  présente 
avec  eux,  sous  ce  rapport,  un  contraste  aussi  complet  qu'inat- 
tendu. Il  parait  résulter  en  effet,  de  la  manière  la  plus  cer- 
taine, des  épreuves  variées  auxquelles  ce  corps  a  été  soumis, 
que  l'iodure  d'argent  possède  la  propriété  de  se  contracter  ou 
de  diminuer  de  volume  lorsque  la  température  s'élève,  et  de  se 
dilater,  au  contraire,  ou  d'augmenter  de  volume  lorsque  la 
température  s'abaisse,  le  phénomène  restant  toujours  parfai- 
tement régulier  et  continu  entre  les  limites  de  température  de 
— 10**  et  -|-70\  Il  convient  de  faire  remarquer  que  l'iodure 
d'argent  n'est  fusible  qu'à  une  température  élevée  (vers  400°), 
en  sorte  que  les  effets  en  question  ne  peuvent  être  attri- 
bués aux  irrégularités  qui  pourraient  se  produire  dans  le  voi- 
sinage de  la  température  correspondant  au  changement  d'étal 
de  la  substance.  Les  effets  sont  d'ailleurs  bien  constants  et 
exactement  inverses  l'un  de  l'autre  pendant  réchauffement  et 
le  refroidissement. 

a  La  dilatation  de  l'iodure  d'argent  doit  donc  être  exprimée 
par  un  coefGcient  négatif,  au  moins  pour  tout  l'inlervalle  de 
température  compris  entre  — 10°  et  -+-70°.  De  plus,  à  mesure 
que  la  température  s'élève  entre  ces  limites,  la  valeur  numé- 
rique du  coeflGcient  augmente  notablement,  en  sorte  que  la 
contraction  s'accroît  de  plus  en  plus*.  » 

M.  Fizeau  a  opéré  successivement  sur  l'iodure  d'argent 
fondu,  et  sur  la  même  substance  en  poudre  comprimée.  Dans 
ces  deux  cas,  la  contraction  avait  lieu  dans  toutes  les  directions, 
et  le  coeflicient  négatif  a  été  trouvé  égal  à  — 0,000000159  et 

1.  Comptée  rendu*  de  r Académie  de*  sciences  pour  1867,  1. 1. 
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—  0,000000137.  L*iodure  d'argent  cristallisé  se  contracte  dans 
la  direction  de  Taxe  principal  et  se  dilate  normalement  à  cette 
direction  ;  mais  le  premier  coefficient  est  —  0,00000397  et  le 
second  -h  0,00000065,  en  sorte  qu'il  y  a  diminution  de  volume 
en  définitive. 

L'action  de  la  chaleur  augmentant  le  volume  des  corps  di- 
minue par  là  même  leur  densité.  On  pourrait  donc,  en  déter- 
minant la  densité  à  des  températures  différentes,  par  les  pro- 
cédés que  nous  avons  décrits,  conclure  des  résultats  obtenus 
la  valeur  du  coefficient  de  dilatation  cubique.  C'est  ainsi,  en 
effet,  qu'on  s'est  assuré  d'un  fait  sur  lequel  on  avait  jadis  des 
doutes  :  nous  voulons  parler  de  la  contraction  de  la  glace  par 
le  froid  ;  on  avait  même  cru  reconnaître  que  la  glace  se  dilate  à 
mesure  que  sa  température  s'abaisse.  Mais  des  mesures  de  la 
densité  de  cette  substance  obtenues  par  Brunner  en  évaluant 
la  perte  de  poids  dans  l'huile  de  pétrole  d'un  même  morceau 
de  glace  bien  exempt  de  bulles  d'air,  à  0*  et  à  — 6%  ont  fourni 
pour  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  un  nombre  plus  grand 
que  pour  les  autres  solides  connus,  ainsi  qu'on  a  pu  le  voir 
déjà  en  ce  qui  concerne  les  corps  inscrits  dans  notre  tableau 
de  la  page  105.  Depuis,  Geissler  et  Plûcker  ont  trouvé  jusqu'à 
0,0000528,  nombre  qui  dépasse  des  deux  tiers  le  coefficient 
du  zinc,  le  plus  dilatable  des  métaux. 


CHAPITRE   IV 


DILATATION   DES  LIQUIDES 


g  1.    DÉTER)il>'ATION   DE   I.A    DILATATION    ABSOLUE    DU   HERCCRE. 

En  comparant  entre  eux  les  résultats  consignés  dans  les 
divers  paragraphes  du  chapitre  qui  précède,  on  voit  aisément 
que  les  corps  solides,  amorphes  ou  cristallisés,  sont  loin  de 
suivre  la  même  loi  dans  leurs  dilatations.  Non  seulement 
leurs  variations  de  volume  pour  un  même  changement  de  tem- 
pérature diffèrent  considérablement  d'un  corps  à  l'autre,  mais 
encore  elles  diffèrent,  pour  un  même  corps,  quand  on  consi- 
dère des  variations  égales  de  la  température  en  des  points 
divers  de  l'échelle  thermométrique.  Quelle  est  la  véritable 
signification  de  ces  résultats? 

Pour  nous  en  rendre  compte,  il  ne  faut  pas  oublier  que  la 
mesure  des  températures,  telle  qu'elle  résulte  de  la  construction 
et  de  la  graduation  du  thermomètre  à  mercure,  est  nécessaire- 
ment arbitraire,  ou  conventionnelle.  Un  degré  centigrade  in- 
dique soit  une  dilatation  si  la  température  s'élève,  soit  une 
contraction  si  elle  s'abaisse,  égale  à  la  6480""  partie  du  volume 
du  mercure  à  la  glace  fondante  ;  dans  l'un  et  l'autre  cas  d'ail- 
leurs intervient  la  dilatation  ou  la  contraction  du  verre.  Dire 
que  le  coefficient  de  dilatation  d'un  corps  s'élève,  par  exemple, 
avec  la  température,  c'est  donc  tout  simplement  reconnaître 
que  la  loi  de  dilatation  de  ce  corps  n'est  pas,  pour  des  accroisse- 
ments égaux  de  température,  la  même  que  la  loi  de  dilatation 
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du  mercure.  Mais  cela  ne  préjuge  rien  sur  la  loi,  inconnue 
jusqu'ici,  qui  peut  lier  les  indications  du  thermomètre,  ou  les 
variations  de  volume  des  solides  mesurés,  avec  les  réelles 
quantités  de  chaleur  qui  produisent  ces  différents  effets. 

Nous  savons  aussi  déjà  que  nous  trouverons  des  divergences 
pareilles  dans  les  liquides,  car  nous  avons  vu  que  des  ther- 
momètres construits  et  gradués  sur  le  principe  du  thermo- 
mètre à  mercure,  mais  remplis  avec  des  liquides  différents,  ne 
s'accordent  point  quand  on  les  soumet  à  des  températures 
autres  que  celles  des  points  fixes  communs.  Les  liquides, 
comme  les  solides,  n'ont  donc  pas  les  mêmes  coefficients  de 
dilatation,  et  leurs  dilatations  suivent  d'autres  lois  que  la  dila- 
tation du  mercure. 

Il  est  d'autant  plus  important  de  s'assurer  de  ces  différences 
et  de  les  constater  par  des  mesures  précises  que,  quand  nous 
avons  parlé  de  la  dilatation  du  mercure  ou  de  celle  des  autres 
liquides,  ce  n'est  pas  leur  dilatation  réelle  ou  absolue  que 
nous  avons  eue  en  vue  jusqu'ici,  mais  seulement  leur  dilatation 
apparente,  puisqu'il  n'a  pas  été  tenu  compte  des  variations  de 

volume  que  subit  l'enveloppe  qui  les  renferme.  Le  nombre 

1 
qu'on  a  trouvé  et  que  nous  venons  de  rapporter, ■^.^^,  exprime 

la  dilatation  apparente  du  mercure,  c'est-à-dire  sa  dilatation 
absolue  diminuée  de  celle  du  verre. 

Un  grand  nombre  de  physiciens,  parmi  lesquels  nous  cite- 
rons Dalton,  Cavendish,  Deluc,  Lavoisier  et  Laplace,  ont  me- 
suré cette  dilatation  absolue  du  mercure  par  des  procédés 
divers,  mais  sans  dépasser  la  température  de  100\  Tantôt  ils 
ajoutaient  la  dilatation  du  verre  à  la  dilatation  apparente,  tantôt 
ils  mesuraient  directement  la  dilatation  absolue  en  mesurant 
la  hauteur  du  mercure  dans  le  baromètre  sous  une  même 
pression,  mais  à  des  températures  différentes.  Dulong  et  Petit 
ont  résolu  cette  question  par  une  méthode  que  nous  allons 
décrire  sommairement  et  qui  s'appuie  sur  un  principe  fort 
simple,  que  Boyle  avait  déjà  énoncé  en  ces  termes  : 
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Quand  deux  colonnes  verticales  d'un  même  liquide  à  deux 
températures  différentes  se  font  équilibre,  leurs  hauteurs  sont 
en  raison  inverse  de  leurs  densités.  Mais  comme  ces  densités 
varient  elles-mêmes  en  raison  inverse  des  volumes,  il  s'ensuit 
que  les  variations  de  volume  pourront  se  mesurer  par  les  va- 
riations de  hauteur. 

Considérons  deux  tubes  verticaux  A,  6,  communiquant  par 
un  tube  horizontal  CD  et  contenant  du  mercure.  Si  les  deux 
tubes  et  le  liquide  qu'ils  contiennent  sont  à  la  même  tempé- 
rature, à  0*  par  exemple,  leurs  niveaux  supérieurs  seront  à  la 
même  hauteur  verticale  (fîg.  45, 1).  Supposons  maintenant  que. 


i 


i 


Fig.  45.  —  Principe  de  la  méthode  de  détermination  de  la  dilatation  absolue  d'un  liquide. 

le  tube  A  restant  à  0%  on  élève  la  température  du  tube  B,  et 
admettons  que  le  tube  horizontal  CD  ait  un  diamètre  assez  petit 
pour  s'opposer  au  mélange  des  masses  liquides  inégalement 
chauffées.  Dans  ces  conditions,  le  niveau  du  mercure  s'élèvera 
dans  B  au-dessus  du  niveau  du  mercure  dans  À  (fig.  45, 2),  et 
en  appelant  h  et  h'  les  hauteurs  des  deux  colonnes  verticales 
au-dessus  de  Taxe  du  tube  horizontal,  d  et  d' les  densités  du 

mercure,  on  aura  d'après  le  principe  énoncé  plus  haut  j/=t- 

Si  dans  le  tube  B  le  volume  du  mercure  à  0*  était  V,  il  est 

devenu  Y  à  la  température  nouvelle  à  laquelle  le  liquide  a  été 

d      y         y  y     h' 

porté,  et  l'on  a  aussi  -^,  =  ^.  D'où  la  conséquence  =^  =  j-  et 
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par  suite  — r —  =  — -. — .  Or  le  premier  terme  — ^ —  exprime 

« 

le  rapport  entre  Taugmentation  de  volume  ou  la  dilatatiou 
absolue  du  mercure  et  ce  volume  à  0\  C'est  la  dilatation  de 
Tunité  de  volume  du  mercure  pour  le  nombre  de  degrés  com- 
pris entre  0^  et  la  température  à  laquelle  le  lube  B  a  été  porté. 
Soit  f  cette  température  ;  en  divisant  par  tj  on  trouvera  le  coeffi- 
cient de  dilatatimi  absolue  du  mercure  pour  V  entre  0*  et  l\ 

Ainsi,  la  méthode  imaginée  par  Dulong  et  Petit  consiste  à 
substituer  à  la  mesure  des  volumes  la  mesure  des  hauteurs  de 
deux  colonnes  verticales  de  mercure  inégalement  chauiïées. 
Elle  n'exige,  pour  être  aussi  précise  que  possible,  que  deux 
conditions  essentielles  :  la  première  consiste  à  mesurer  rigou- 
reusement la  hauteur  verticale  d'une  colonne  de  mercure, 
ainsi  que  la  différence  de  cette  hauteur  avec  une  colonne 
verticale  voisine.  La  seconde  condition  est  de  déterminer  avec 
exactitude  la  température  du  mercure  de  la  colonne  échauffée, 
l'autre  restant  à  la  glace  fondante. 

La  figure  46  va  nous  faire  voir  comment  Dulong  et  Petit 
avaient  disposé  leurs  expériences,  de  manière  à  réaliser  autant 
que  possible  ces  deux  conditions.  Le  lube  horizontal  qui  met- 
tait en  communication  les  deux  branches  verticales  conlenant 
le  mercure  était  fixé  à  une  forte  barre  de  fer  reposant  par  trois 
pieds  sur  une  table  en  bois  munie  de  vis  calantes.  Des  niveaux 
à  bulle  d'air  servaient  à  obtenir  la  parfaite  horizontalité  du 
lube.  L'une  des  branches  verticales  B  était  entourée  d'un  man- 
chon rempli  de  glace  pilée,  et  le  montant  qui  la  soutenait  était 
terminé  en  haut  par  une  pointe  i  servant  de  repère.  La  secon<le 
branche  A  était  entourée  d'un  manchon  en  cuivre  rempli 
entièrement  d'une  huile  fixe,  dont  la  température  pouvait  être 
élevée  jusqu'à  300\  A  cet  effet,  un  fourneau  (dont  la  moitié 
antérieure  est  enlevée  dans  la  figure  46)  enveloppait  de  toutes 
parts  le  manchon  et  servait  à  élever  sa  température.  Dès  qu'on 
voulait  observer,  on  fermait  toutes  les  ouvertures  du  fourneau 
et  la  température  du  bain  d'huile  devenait  bientôt  stationnaire. 
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Alors,  à  l'aide  d'un  cathétomètre,  on  déterminait  la  hauteur 
du  point  de  repère  i,  celle  du  niveau  du  mercure  dans  le 
lube  B  (observé  à  travers  une  échancrure  du  manclion).  et 
celle  du  niveau  du  mercure  dans  la  branche  A  qui  dépassait 
d'un  demi-mi  Ilimè  Ire  environ  le  dessus  du  couvercle  du  man- 
chon. On  obtenait  ainsi  la  différence  des  hauteurs /»' — h.  La 
température  du  manchon  de  glace  pilée  étant  à  0°,  on  n'avait 
plus  qu'à  cunnaitre  celle  du  bain  d'huile,  que  donnaient  à  la 


Fig-  46.  —  Appareil  de  Dulong  et  Pclit  pour  k  délermi nation  de  la  dilatalioo  absolue 


fois  un  thermomètre  à  mercure,  un  thermomètre  à  poids  et  un 
thermomètre  à  air.  La  moyenne  de  leurs  indications  convena- 
biemenl  corrigées  donnait  la  température. 

Des  observations  répétées  ont  donné  à  Dulong  et  Petit  le 
coefficient  de  dilatation  absolue  du  mercure,  qu'ils  ont  trouvé 

I 
constant  et  égal  à  -t^.  pour  chaque  degré  du  Ihei-momètre 

compris  entre  0'  et  100°.  Ils  ont  également  reconnu  que  ce 
coeflicient  augmentait  d'une  manière  sensible  avec  la  lempé- 
ïainre  à  mesure  qu'elle  s'élevait  au-dessus  de  100°. 
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Les  expériences  de  ces  savants  physiciens  ont  été  reprises 
depuis  par  Victor  Regnault,  qui,  tout  en  s'appuyant  sur  le  même 
principe,  a  construit  un  appareil  permettant  d'éviter  diverses 
causes  d'erreur.  Les  colonnes  de  mercure  n'ayant  que  50  à 
60  centimètres  dans  l'appareil  de  Dulong  et  Petit,  les  diffé- 
rences de  niveau  étaient  trop  faibles  ;  dans  l'appareil  Regnault, 
leur  longueur  est  triplée.  La  température  de  l'huile  du  man- 
chon, chauffée  par  le  bas  et  non  agitée,  n'était  pas  uniforme; 
dans  les  nouvelles  expériences,  un  agitateur  obviait  à  cet  in- 
convénient. Les  expériences  de  Regnault  ont  confirmé  les  résul- 
tats généraux  trouvés  par  ses  prédécesseurs,  tout  en  fournis- 
sant des  valeurs  numériques  plus  précises  des  coefficients  de 
dilatation  du  mercure.  Le  tableau  suivant  donne  les  coefficients 
moyens  entre  0*  et  diverses  températures  et  les  coefficients 
vrais  pour  ces  mêmes  températures  déterminées.  On  remar- 
quera que  le  coefficient  moyen  de  0*  à  50*  est  égal  à  la  fraction 

1 
p.p^„,  qui  est  à  peu  près  le  nombre  donné  par  Dulong  et 

Petit  de  0*  à  100\  Aussi,  entre  les  limites  en  question,  on  con- 

1 
tinue  à  se  servir  de  la  valeur  kkF7|  t   que  la  mémoire  retient 

aisément. 
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Coefficient  moyen 

pour  les  tenipéraluref. 

CoefBdent  vm. 

de  0»  à    50».  .  ,  .    0.00018027 

à      0».  .  .  .    0,00017901 

de  0"  h  iOQo.  .  .  .    0,00018153 

à    50>.  .  .  .    0,00018152 

de  0»  à  150».  .  .  .    0,00018279 

à  100*.  .  .  .    0,00018305 

de  0»  à  200».  .  .  .    0,00018405 

à  150».  .  .  .    0,00018657 

de  0»  à  250».  .  .  .    0,00018551 

à  200«.  .  .  .    0,00018909 

de  0»  à  300».  .  .  .    0,00018658 

à  250«.  .  .  .    0,00019161 

de  0»  à  350».  .  .  .    0,00018784 

à  300».  .  .  .    0,00019413 

à  350».  .  .  .    0,00019666 

La  connaissance  de  la  dilatation  absolue  du  mercure  a  per- 
mis à  Dulong  et  Petit  de  trouver  la  dilatation  cubique  de  divers 
métaux,  tels  que  le  fer,  le  platine,  le  cuivre.  Pour  ce  dernier 
métal,  que  le  mercure  attaque,  il  fallait  en  oxyder  préalable- 
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ment  la  surface.  Ils  se  servaient  pour  cela  d'un  tube  de  verre  à 
pointe  effilée  et  recourbée,  de  même  forme  que  celui  qui  sert 
pour  le  thermomètre  à  poids. 

Avant  de  souder  la  tige  du  tube,  on  y  introduit  un  cylindre 
du  métal  à  étudier,  présentant  des  saillies  de  façon  à  ne  toucher 
les  parois  que  par  quelques  points.  On  emplit  l'appareil  de 
mercure  qu'on  dessèche  par  l'ébuUilion  ;  puis  on  le  laisse  re- 
froidir à  0\  la  pointe  plongeant  dans  du  mercure  sec.  On  le 
pèse  alors  et,  en  retranchant  du  poids  obtenu  celui  du  métal  et 
du  tube,  on  a  le  poids  du  mercure  introduit.  On  connaît  les 
densités  du  métal  et  du  mercure  à  0%  on  en  déduit  leurs  vo- 
lumes, dont  la  somme  est  évidemment  égale  à  la  capacité  inté- 
rieure de  l'appareil  à  cette  même  température  de  0'. 


Fig.  47.  —  Dilatation  cubique  des  solides  par  le  thermomètre  à  poids. 

Supposons  qu'on  élève  maintenant  le  tout  à  une  tempéra- 
ture T,  en  plongeant  l'appareil  dans  un  bain  d'huile  à  cette 
température,  puis  qu'on  recueille  et  qu'on  pèse  le  mercure 
qui  sort  par  la  pointe.  Il  est  clair  que  le  volume  de  mercure 
sorti  est  égal  à  l'augmentation  de  volume  du  mercure  et  du 
métal  diminuée  de  celle  de  l'enveloppe.  On  écrit  cette  égalité 
ou  cette  équation  \  dans  laquelle  il  n'y  a  qu'une  inconnue,  le 
coefGcient  de  dilatation  cubique  du  métal,  et  dont  la  résolution 
n'offre  d'ailleurs  aucune  dilïiculté. 

Nous  avons  vu  que  le  coefficient  de  dilatation  apparente  du 

1  .  .        .  1 

mercure  est  égal  à  ttyôk  \  celui  de  la  dilatation  absolue  à  ffft?. 

^       6480  5550 

1.  Voici  Téquation  relative  à  cette  expérience  : 

(;  +  6){H-KT)  =  ^ll+MT)  +  5(l+T«). 

dans  laquelle  p,  P,  p'  représentent  les  poids  du  cylindre  de  métal,  du  mercure  introduit  et 
da  mercure  sorti,  d  eih  les  densités  à  0®  du  métal  et  du  mercure,  et  enfin  K,  M  et  x  les 
coefficients  de  dilatation  du  verre,  du  mercure  et  du  métal.  T  est  la  température  à  laquelle 
on  a  porté  le  bain  d'huile. 
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La  différence  ^^  —  ^tôtj  donnera  la  dilatation  de  Tenve- 
loppe  ou  du  verre  pour  les  mêmes  limites  de  température  0*  et 
100*.  Le  calcul  donne  wô^^rû\  t  on  en  décimales  0,0000258. 
G*est  la  dilatation  cubique  du  verre  blanc  à  base  de  soude. 


g  2.    DILATATION   Gl'BIQUE   DES   LIQUIDES    QUELCONQUES. 

On  vient  de  voir  comment,  la  dilatation  absolue  du  mercure 
étant  connue,  on  a  pu  en  déduire  celle  du  verre,  en  s'appuyant 
sur  cette  relation  fort  simple,  que  la  dilatation  apparente  d'un 
liquide  est  sensiblement  égale  à  sa  dilatation  absolue  diminuée 
de  celle  de  l'enveloppe  qui  le  contient.  La  même  relation  va 
maintenant  permettre  de  mesurer  la  dilatation  absolue  des 
liquides  sans  qu'on  soit  obligé  de  recommencer  les  expé- 
riences délicates  qui  ont  servi  pour  le  mercure. 

On  se  sert,  dans  ce  but,  d'une  enveloppe  thermométrique 
graduée  en  divisions  d'égale  capacité,  ainsi  qu'on  le  fait  pour 
construire  un  thermomètre  étalon,  et  dont  le  volume  du  réser- 
voir est  exactement  mesuré  en  prenant  pour  unité  l'une  de 
ces  parties.  On  y  introduit  le  liquide  à  étudier;  on  plonge 
l'appareil  dans  un  manchon  qui  renferme  de  la  glace  fondante; 
on  note  la  division  à  laquelle  s'élève  le  niveau,  et  l'on  a  de  la 
sorte  le  volume  du  liquide  à  0  degré.  Cela  fait,  on  le  porte 
dans  un  bain  à  une  température  connue,  et  l'on  note  égale- 
ment la  division  du  tube  à  laquelle  parvient  le  liquide,  d'où 
l'on  conclut  le  volume  à  cette  température  nouvelle.  La  diffé- 
rence des  volumes  rapportée  au  volume  à  zéro  donne  la  dila- 
tation apparente  du  liquide  dans  le  verre  de  l'enveloppe.  Si 
donc  la  dilatation  du  verre  employé  a  été  préalablement  dé- 
terminée, une  simple  addition  donnera  la  dilatation  réelle 
pour  l'intervalle  des  températures  observées. 

Deluc  a  fait  le  premier  des  expériences   exactes   sur  ce 
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sujet,  mais  sans  tenir  compte,  à  la  vérité,  de  la  dilatation 
des  enveloppes,  qu'il  croyait  négligeable  en  comparaison  de 
celle  des  liquides;  et  il  reconnut  que,  si  Ton  calcule  la  dila- 
tation pour  1  degré,  elle  n'est  point  constante  :  clic  va  en 
croissant  à  mesure  que  la  température  s'élève.  Gay-Lussac, 
Thomson,  Dallon,  puis,  en  dernier  lieu,  M.  Isidore  Pierre  ont 
étudié  la  dilatation  des  liquides 
par  diverses  méthodes.  La  mé- 
thode qui  a  servi  à  M.  Pierre 
pour  mesurer  la  dilatation  d'un 
grand  nombre  de  liquides  dif- 
férents est  celle  que  nous  ve- 
nons de  résumer  plus  haut,  et 
la  figure  48  représente  l'ap- 
pareil qu'il  a  disposé  pour  ces 
recherches.  Le  tube  thermo- 
métrique contenant  le  liquide 
-  plonge  dans  un  bain  d'eau  ou 
d'huile  contenu  dans  un  réser- 
voir cylindrique  posé  sur  un 
fourneau.   A   côlé  se   trouve 
un  thermomètre   à   mercure 
i|ai  donne  la  température  du 
bain.  Les  parties  extérieures 
des  liges   sont   elles-mêmes 
renfermées  dans  un  manchon 
plein    d'eau,    et   un    second 

thermomètre  donne  la  température  de  celte  eau,  afin  qu'on 
paisse  faire  les  corrections  nécessaires  provenant  de  ce  que 
les  enveloppes  thermométriques  ne  sont  pas  en  tous  leurs 
points  soumises  à  la  température  du  bain.  Des  agitateurs  per- 
inetlaient  de  répartir  uniformément  la  chaleur  dans  toutes  les 
parties  des  réservoirs.  Une  précaution  importante  à  prendre 
awnt  de  commencer  les  observations ,  c'est  de  bien  purger 
d'air  le  liquide  à  étudier  :  ce  à  quoi  on  arrive  par  l'ébullition. 


Fig.  48.  —  Apparuil  de  M.  Is.  Pierre  poi 
:ure  do  la  ililaUlion  des  liquides. 
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OU,  si  le  liquide  est  trop  volatil,  par  le  jeu  de  la  machine 
pneumatique. 

Le  coefficient  de  dilatation  varie,  pour  un  même  liquide, 
avec  la  température;  il  va  en  croissant  suivant  une  loi  que 
l'expérience  seule  permet  de  formuler,  et  qui  diffère  beaucoup 
d'un  liquide  à  Tautre.  Thomson  a  remarqué  qu'en  général  les 
liquides  les  plus  dilatables  sont  ceux  dont  la  température 
d'ébullition  est  la  moins  élevée.  Toutefois  ce  n'est  pas  une  loi 
absolue.  Yoici  d'après  M.  Is.  Pierre  la  dilatation  de  quelques 
liquides  à  0^  et  au  point  d'ébullition  de  chacun  d'eux  *  : 


SUBSTANCES 

COEFFICIENT  DE  DILATATION 

A  0» 

AD   POINT 
nV.Bni.LITIOK 

température 
d*£bollitio5 

Alcool  

0,0010486 
0,0015i32 
0,0011398 
0,0011189 
0,0010382 
0,001185() 
0,0012941 
0,0011071 
0,0008474 

0,0011955 
0,0016474 
0,0012493 
0,0012824 
0.0011677 
0,0013297 
0,0015635 
0,0013205 
0,0280800 

78»,  3 
35»,  5 
470,9 
84»,  9 
63»,  0 
63»,  0 
59«,0 
630,5 
1500,0 

Ëther  sulfurique 

Sulfure  de  carbone.  .  .  . 
Liqueur  des  Uollandais.   . 
Brome 

Alcool  tnéthylique  .... 
Chlorure  de  silicium  .  .   . 

Chloroforme 

Essence  de  thérébentine.  . 

En  comparant  la  dilatabilité  des  divers  liquides  à  leur  com- 
pressibilitéy  on  a  cru  reconnaître  que  les  liquides  qui  se 
compriment  le  plus  facilement  sont  aussi  ceux  dont  le  coeffi- 
cient de  dilatation  est  le  plus  grand.  Le  nombre  des  liquides 
dont  la  compressibilité  a  été  mesurée  est  petit.  En  rangeant 

1 .  C'est-à-dire  entre  0**  et  le  point  extrême  où  le  liquide  peut  être  amené  sans  changer 
d*état.  L'augmentation  de  volume  des  liquides  n'étant  pas  proportionnelle  à  raccroissement 
de  température,  on  a  cherché  à  l'exprimer  par  ce  qu'on  nomme  une  formule  empirique^ 
composée  d'une  fonction  des  puissances  successives  (carré,  cube...)  de  la  température.  On 
met  cette  fonction  sous  la  forme  at  -\-  hl^  -{-  et?  -{-  „.,,  où  (  représente  la  température  à 
partir  de  0  (positive  ou  négative  selon  qu'elle  est  comptée  au-dessus  ou  au-dessous).  Les 
coefficients  a,  h,  c  sont  des  nombres  dont  la  valeur  s'obtient  en  cherchant  la  dilatation  du 
liquide  pour  trois  températures  différentes  au  moins  ;  de  la  sorte  on  peut  trouTer  approxi- 
mativement les  dilatations  pour  des  températures  intermédiaires.  Yoici  un  exemple  d'une  de 
ces  expressions  empiriques  ;  c'est  la  formule  trouvée  pour  l'alcool  du  tableau  ci-dessuB  : 

A  =  0,00104861  +  0,0000017510  <*  +  0,000000001545  P. 
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par  ordre  de  dilatabilité  (moyenne  entre  0*  et  100*)  quelques- 
uns  d'entre  eux,  on  a  la  série  suivante  :  éther,  alcool^  essence 
de  térébenthine j  chloroforme^  eau,  mercure,  série  qui  ne  dif- 
fère de  la  série  oii  ils  sont  rangés  par  ordre  de  compressibilité 
que  par  la  place  du  chloroforme,  qui  du  quatrième  rang  passe 
au  second.  Une  semblable  relation  se  remarque  pour  les  solides, 
dont  les  plus  compressibles  sont  aussi  généralement  les  plus 
dilatables. 

On  peut  se  rendre  compte  d'ailleurs  de  la  force  prodigieuse 
que  la  chaleur  exerce  sur  les  molécules  des  corps  pour  les 
écarter,  par  la  grandeur  des  efforts  qu'il  faudrait  exercer  pour 
ramener  un  corps  dilaté  au  volume  qu'il  occupait  avant  que  la 
chaleur  ne  modifiât  ce  volume.  Par  exemple,  l'élévation  de  tem- 
pérature du  mercure  de  0*  à  30*  produit  une  dilatation  totale 
de  0,0053928.  Or  la  compressibilité  de  ce  liquide  est  égale  à 
0,00000295,  c'est-à-dire  que  la  pression  d'une  atmosphère 
diminue  son  volume  de  295  cent-millionièmes.  Il  faudrait  donc, 
pour  ramener  ce  volume  à  0\  ou  encore  pour  s'opposer  à  la 
dilatation  produite  par  l'élévation  de  température  de  0*  à  30% 
exercer  sur  le  liquide  l'énorme  pression  de  1828  atmosphères. 
La  contraction  due  à  l'abaissement  d'un  seul  degré  équivaut  à 
une  compression  qui  varie  de  60  à  66  atmosphères,  selon  que 
le  point  de  départ  est  la  température  0^  ou  celle  de  l'ébullition 
du  mercure. 


§  3.    DILATATION   DE  l'eAU.    —   TEMPÉRATURE   DE    SON   MAXIMUM  DE   DENSITÉ. 

Nous  n'avons  rien  dit  spécialement,  dans  le  paragraphe  qui 
précède,  du  liquide  le  plus  répandu  dans  la  nature,  et  dont  il 
nous  importe  le  plus  de  connaître  la  façon  d'agir,  quand  on 
le  soumet  à  l'action  de  la  chaleur  :  en  un  mot  de  l'eau.  C'est 
que  l'eau,  par  une  exception  singulière,  ne  se  dilate  pas,  quand 
on  réchauffe,  à  tous  les  degrés  de  l'échelle  thermométrique. 
Quand  on  élève  la  température  à  partir  de  son  point  de  fusion, 
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OU  de  0%  elle  commence  par  se  contracter  jusqu'à  4*  environ  ; 
ce  n'est  qu'à  partir  de  celte  température  qu'elle  se  dilate  de 
plus  en  plus  en  suivant  la  loi  que  nous  avons  constatée  pour 
les  autres  liquides. 

Cette  anomalie  a  été  remarquée  pour  la  première  fois  par  les 
physiciens  de  l'Académie  del  Cimento,  vers  1670;  observant  le 
niveau  de  l'eau  renfermée  dans  un  tube  thermomélrique  et 
qu'ils  faisaient  refroidir,  ils  virent  le  niveau  du  liquide,  qui 
avait  d'abord  descendu,  se  mettre  à  remonter  un  peu  avant 
d'arriver  à  la  congélation.  Plus  tard,  Hooke  attribua  ce  phéno- 
mène à  un  accroissement  pluà  rapide  de  la  contraction  du 
verre,  et  son  opinion,  d'abord  adoptée  par  divers  savants,  fut 
combattue  par  Blagden,  qui  constata  un  semblable  maximum  de 
densité  dans  un  mélange  d'eau  et  de  sel.  Gomme  ce  mélange 
ne  se  congèle  qu'à  une  température  inférieure  à  0%  et  que  le 
point  de  maximum  de  condensation  se  trouve  à  même  distance 
de  la  congélation  que  pour  l'eau  pure,  le  phénomène  parut 
vraisemblablement  indépendant  de  l'enveloppe. 

L'expérience  suivante,  due  au  physicien  écossais  Hope  et 
qu'on  répète  encore  dans  les  cours,  met  d'ailleurs  hors  de 
doute  celte  indépendance  et  prouve  que  le  phénomène  est  bien 
propre  à  Teau  elle-même.  On  entoure  d'un  manchon  rempli  de 
glace  le  haut  d'une  éprouvelte  pleine  d'eau  à  une  température 
supérieure  à  4%  et  qui  porte,  au-dessus  et  au-dessous  du  man- 
chon, deux  thermomètres  horizontaux  (fig.  49).  Les  réservoirs 
de  ces  deux  thermomètres  indiquent,  à  tout  instant,  la  tempé- 
rature de  la  couche  d'eau  qui  les  entoure.  Or  voici  ce  qui 
arrive  et  ce  que  l'on  constate  aisément.  Les  couches  supé- 
rieures de  l'eau  se  refroidissent  peu  à  peu  et  d'une  manière 
continue,  et  le  thermomètre  qui  s'y  trouve  plongé  s'abaisse 
au-dessous  de  4^  jusqu'à  0^  tandis  que  le  thermomètre  infé- 
rieur, après  s'être  abaissé  à  4\  reste  stationnaire.  Cette  expé- 
rience montre  que  les  couches  les  plus  élevées,  en  se  refroi- 
dissant jusqu'à  4%  devenant  plus  lourdes  que  les  couches 
inférieures,  tombent  au  fond  de  l'éprouvclte  et  sont  rempla- 
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cées  par  celles-ci,  que  la  glace  refroidit  à  son  tour.  Mais  quand 
leur  température  est  plus  basse  que  4\  elles  restent  à  la  partie 
supérieure,  comme  le  prouvent  les  indications  des  deux  ther- 
momètres, ce  qui  dénote  leur  plus  grande  légèreté  spéci- 
tique. 

Cette  expérience  suffit  pour  constater  le  fait,  mais  non  pour 
déterminer  avec  exactitude  la  température  précise  du  point  où 
l*eau  acquiert  son  maximum  de  densité.  On  y  est  parvenu  par 
diverses  méthodes,  les  unes  consistant  à  prendre  la  densité  du 
liquide  en  faisant  varier  la  température  de  part  et  d'autre  du 
point  critique,  les  autres  en  cherchant 
directement  la  dilatation  de  l'eau  par 
la  comparaison  de  thermomètres  à  eau 
el  à  mercure,  ce  qui  exige,  comme  nous 
l'avons  vu,  la  connaissance  exacte  de  la 
dilatation  absolue  du  mercure.  Hall- 
strom  par  la  première  méthode  a  trouvé 
4*,1  pour  la  température  du  maximum 
de  densité.  Desprelz,  en  employant 
la  seconde,  a  trouvé  ^  exactement. 
M.  Frankenheim,  en  prenant  pour  base 
les  recherches   de   M.  Isidore  Pierre, 

en  a  déduit  le  nombre  5\9.  On  voit  que  ^  est  la  moyenne  des 
trois  déterminations.  Comme  la  dilatation  varie  très  lentement 
de  part  et  d'autre  du  point  où  le  maximum  est  atteint,  on 
comprend  qu'il  soit  difficile  de  décider  quel  nombre  est  le  plus 
précis.  Le  tableau  suivant,  emprunté  au  travail  de  Despretz, 
donne  les  volumes  et  les  densités  de  l'eau  pour  diverses  tempé- 
ratures au-dessus  et  au-dessous  de  zéro,  l'unité  de  volume  et 
de  densité  étant  celle  de  l'eau  à  4''  *. 


Fig.  49.  —  Expérience  prou- 
vant que  l'eau  se  contracte 
de  0«  à  i". 


i.  On  verra  plus  loin  que  Teau  peut  être  abaissée  sans  se  solidiûer  jusqu'à  12  degrés 
au-dessous  de  0.  Elle  continue  à  se  dilater  jusqu'à  celte  température  extrême.  Le  tableau 
qui  suit  donne,  jusqu'à  —  5^,  la  valeur  de  cette  dilatation  de  l'eau  non  congelée  et  de  sa 
densité  décroissante  jusqu'à  la  même  limite.  La  glace  se  contracte,  au  contraire,  à  ces 
mêmes  températures. 
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Températures.  Yolumes.  Densités. 

—  5« 1,0006987  0,999302 

—  4» 1,0005619  0.999437 

—  5«  1.0004222  0,999577 

—  2» 1,0003077  0.999692 

—  1« 1,0002138  0.999786 

0^ 1,0001269  0.999875 

1» 1,0000730  0,999927 

2»  1,0000331  0,999966 

3^ 1,0000083  0,999999 

4»  1,0000000  1,000000 

5»  1,0000082  0,999999 

6» 1,0000309  0,999969 

V 1.0000708  0,999929 

8° 1,0001216  0,999878 

9<> 1,0001870  0,999813 

10»  ...:...  .    1,0002684      0,999731 

15<> 1,0008951       0,999125 

100» 1,04315        0,958634 

L'eau  de  mer  a,  comme  Teau  pure,  un  maximum  de  densité  ; 
il  en  est  de  même  de  quelques  dissolutions  salines  aqueuses. 
Mais  Despretz  a  reconnu  que  pour  ces  liquides  la  température 
du  maximum  baisse  plus  rapidement  que  le  point  de  congé- 
lalion.  L*eau  de  mer  qui  se  congèle  à  — 1%70  a  son  maximum 
de  densité  à  — 3^67  ;  une  dissolution  de  sel  marin  dont  le 
point  de  congélation  est  — 2^12  a  son  maximum  à  — 4%75.  Il 
faut  donc,  pour  que  le  maximum  puisse  être  observé,  que  Ton 
prenne  les  précautions  nécessaires  pour  amener  le  liquide  à 
cette  température  sans  qu'il  change  d'état.  L'eau  de  la  mer 
étant  toujours  agitée,  la  congélation  a  toujours  lieu  ayant 
qu'elle  se  soit  assez  refroidie  pour  atteindre  la  température 
plus  basse  du  maximum. 


§  4.    TEMPÉRATURE   DES   LACS   PROFONDS.    PUITS   DE   GLACE. 

Tous  les  liquides,  excepté  l'eau  et  quelques  dissolutions 
aqueuses,  se  contractent  donc,  en  se  refroidissant,  jusqu'au 
point  où,  comme  nous  le  verrons  plus  loin,  ils  changent  d'étal 
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et  se  solidifient.  Cette  propriété  donne  lieu,  dans  la  nature,  à 
certains  phénomènes  dont  nous  allons  dire  un  mot. 

Le  premier  phénomène  est  la  constance  de  la  température 
de  Teau,  en  toutes  saisons,  au  fond  des  lacs  d'une  grande  pro- 
fondeur. Il  a  été  constaté  par  de  Saussure  :  cette  température 
est  égale  à  4^  c'est-à-dire  précisément li  celle  du  maximum  de 
densité  de  Teau.  L'explication  en  est  aisée,  si  Ton  rapproche 
le  fait  de  la  condition  d'équilibre  des  liquides  superposés,  qui 
exige  que  les  couches  soient  rangées  du  haut  en  bas  dans 
l'ordre  des  densités  croissantes.  L'expérience  de  Hope,  décrite 
plus  haut,  montre  en  petit  ce  qui  se  produit  en  grand  dans  la 
nature. 

En  effet,  lorsque,  à  l'approche  de  l'hiver,  l'abaissement  de 
température  amène  les  couches  superficielles  de  l'eau  du  lac  à 
se  refroidir  jusqu'à  4\  ces  couches  deviennent  plus  denses  que 
celles  qui  se  trouvent  au-dessous  ;  elles  descendent  au  fond 
et  sont  remplacées  par  les  Couches  plus  chaudes  et  plus 
légères  qui  se  refroidissent  et  tombent  à  leur  tour.  Peu  à  peu 
donc  les  couches  profondes  du  lac  se  trouveront  constituées 
d'eau  à  4*  ;  et  si  le  refroidissement  de  la  surface  continue  de 
4*  à  0%  il  est  évident  que  l'équilibre  s'établira  de  façon  que 
ce  soit  précisément  l'eau  la  plus  froide  ou  la  moins  dense  qui 
occupera  les  points  les  plus  élevés,  la  température  allant  en 
croissant  d'un  point  voisin  de  0"  jusqu'à  4%  qui  sera  la  tempé- 
rature des  couches  les  plus  profondes.  Le  lac  pourra  se  con- 
geler à  la  superficie,  sur  une  épaisseur  plus  ou  moins  grande, 
sans  que  cesse  l'équilibre  dont  nous  venons  de  parler. 

Si  le  lac  n'a  qu'une  faible  profondeur,  l'abaissement  de 
température  de  la  surface  pourra  atteindre  peu  à  peu  les 
couches  inférieures,  qui  alors,  au  lieu  de  rester  à  4\  pourront 
descendre  à  3\  à  2%  etc. ,  mais  en  conservant  l'ordre  de 
superposition  qui  laisse  au  fond  l'eau  la  plus  chaude  et  aussi 
la  plus  dense,  tant  qu'en  se  trouve  dans  les  limites  comprises 
entre  0^  et  4\ 

Lorsque,  par  le  retour  des  chaleurs,  les  couches  superfi- 
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cielles  du  lac  reprennent  une  température  plus  élevée,  elles  ne 
la  communiquent  que  lentement  aux  couches  inférieures,  et, 
dans  rhypolhèse  d'une  grande  profondeur,  cette  communica- 
tion n'a  pas  le  temps  d'atteindre  le  fond  avant  le  retour  de 
l'hiver. 

D'après  des  sondages  Ihermométriques  effectués,  il  y  a  quel- 
ques années,  dans  les  lochs  écossais  par  M.  Buchanan,  il  sem- 
blait que  les  résultats  trouvés  par  de  Saussure  n'étaient  pas 
complètement  confirmés  par  l'observation.  M.  Buchanan  avait 
vu,  dans  le  Loch  Lomon«  la  température  de  l'eau,  qui  était 
de  0^  à  la  surface,  s'élever  graduellement  jusqu'à  2\4  à 
20  mètres  de  profondeur,  mais  sans  monter  plus  haut.  Mais 
M.  Forel,  pendant  l'hiver  de  1879-1880,  a  fait  des  recher- 
ches sur  le  même  sujet  dans  les  lacs  de  Moral  et  de  Zurich. 
Voici  les  résultats  de  ses  mesures,  et  les  conclusions  qu'il  en 
tire  sont,  comme  on  va  voir,  entièrement  conformes  à  l'expli- 
cation jusqu'alors  adoptée  : 

«  1.  Lac  de  Morat.  Superficie,  27''",4;  profondeur  maxi- 
mum, 45  mètres.  Le  lac  a  été  pris  par  la  glace  dans  la  nuit  du 
17  au  18  décembre.  Epaisseur  de  la  glace,  23  décembre, 
11  centimètres;  1"  février,  36  centimètres. 

Température 
Profondeur  en  mètres.  du  28  déc.  1879.       du  !•'  fer.  1880. 

O™.  .  . 0S56  0%35 

5"> 10,60  1»,90 

10-" 2^00  2«,00 

15" 2S25  2«,45 

SO»» 2S46  2S50 

25» 2^60     •  2«,50 

oO» 2^66  2S40 

o5«» 2%75  2^,55 

40-» 2»,70  2%70 

Moyennes  .....  2<>,15  2»,  15 

«  2.  Uw  (le  Zurich.  Superficie,  87''", 8  ;  profondeur 
maximum,  141  mètres.  Le  lac  a  été  pris  par  la  glace  pendant 
deux  jours  à  la  fin  de  décembre,  puis  de  nouveau  et  définiti- 
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vemenl  le  21  janvier.  Épaisseur  de  la  glace  le  25  janvier, 
10  centimètres. 


Pit)iondeiir. 


Température. 


0". 
10«. 
20«. 
30». 

40». 
50». 

eo». 


Profondeur. 


()f,i 

70" 

2»,6 

80"> 

2»,9 

OO" 

5»,2 

100-" 

5»,5 

HO-" 

3»,C 

120"' 

3»,  7 

iSS'" 

Température. 

3^8 
r>»,8 

4^o 
4^o 


((  De  Tétude  de  ces  chiffres,  je  tire  les  conclusions  suivantes  : 

«  1"*  L'ancienne  théorie  de  la  congélation  des  lacs,  qui 
admet  un  refroidissement  progressif  de  toute  la  masse  jusqu'à 
4^  C,  puis  un  refroidissement  des  couches  superficielles,  qui 
se  stratiiient  de  4^  à  0^  suivant  leur  ordre  de  densilé,  cette 
ancienne  théorie  est  exacte. 

«  2°  La  pénétration  du  froid  dans  les  couches  superficielles 
peut  descendre  jusqu'à  110  mèlres  de  profondeur  (lac  de 
Zurich). 

«  3"*  C'est  en  raison  de  son  peu  de  profondeur  que  le  Loch 
Lomon  n'a  montré  à  M.  Buchanan  que  2\4  et  non  pas  4\  » 


Un  autre  phénomène  naturel  dont  l'explication  se  rattache 
au  fait  du  maximum  de  densité  de  l'eau  à  4\  est  celui  des 
puits  de  glace.  On  donne  ce  nom  à  des  cavités  de  forme  géné- 
ralement cylindrique  qu'on  trouve,  dans  les  Alpes,  à  la  surface 
des  masses  de  glace  constituant  les  glaciers.  En  examinant  le 
fond  de  ces  puits,  on  y  apcr(;oit  toujours  un  corps  solide,  une 
l)ierre,  un  morceau  de  hois,  des  feuilles.  Voici  comment  on 
explique  la  formation  de  Tune  de  ces  cavités.  La  surface  de  la 
glace,  exposée  aux  rayons  solaires,  se  fond  uniformément,  mais 
avec  lenteur,  quand  la  température  de  l'air  est  elle-même  infé- 
rieure à  0\  Mais  si  un  corps  étranger  est  déposé  sur  la  glace, 
la  chaleur  du  soleil  élève  sa  température  et  fait  fondre  la  glace 
au-dessous  et  autour  de  lui,  avec  une  plus  grande  rapidité  que 
dans  les  autres  points.  11  se  forme  donc  sous  le  corps  une 

IT.  17 
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cavité  qui  se  remplit  de  Teau  de  fusion.  La  température  de 
celle-ci,  là  où  elle  est  exposée  au  rayonnement  solaire,  s*élève 
peu  à  peu  jusqu'à  4\  et  comme  sa  densité  augmente,  elle  des- 
cend au  fond  du  trou,  et  se  trouve  remplacée  par  Teau  plus 
froide  et  plus  légère.  Par  son  contact  avec  la  glace,  elle  lui 
cède  une  partie  de  sa  chaleur,  produit  une  nouvelle  quantité 
d'eau  de  fusion;  mais,  en  refroidissant  ainsi,  elle  devient  plus 
légère  et  remonte  à  la  surface.  La  cavité  une  fois  formée  aug- 
mente donc  progressivement  de  profondeur,  et  le  corps  étranger 
qui  lui  a  donné  naissance  reste  au  fond,  témoignant  par  sa 
présence  de  l'origine  et  de  la  cause  du  phénomène. 


CHAPITRE   V 


DILATATION   DES   GAZ 


§  1.    MESURE   DU   GOEFFICIGINT   DE   DILATATION   DES    GAZ   PAR    LA   MÉTHODE 

DE   GAY-LUSSAC. 

Que  la  dilatation  des  gaz  soit,  pour  une  même  élévation  de 
lempérature,  beaucoup  plus  considérable  que  celle  des  liquides 
et,  à  plus  forte  raison,  que  celle  des  solides,  c'est  un  fait  très 
anciennement  connu  et  qui  explique  pourquoi  les  premiers 
thermoscopes  imaginés  étaient  fondés  sur  la  dilatation  de  Tair. 
On  savait,  par  une  expérience  facile,  qu'un  ballon  fermé  et  plein 
d'air  se  brise  quand  on  élève  trop  sa  température  ;  qu'une 
vessie  se  gonfle  et  éclate  dans  les  mômes  circonstances.  Les 
mesures  que  nous  avons  déjà  données  des  coefficients  de  dila- 
tation des  liquides  et  des  solides  nous  ont  fait  voir  que  le 
mercure,  le  plus  dilatable  des  liquides,  augmente  son  volume 
de  179  dix-millièmes  quand  on  le  porte  de  0°  à  100*,  tandis 
que  le  plus  dilatable  des  métaux,  le  zinc,  ne  s'accroît  que 
de  102  dix-millièmes  pour  la  même  élévation  de  température. 
L'air,  dans  les  mêmes  conditions,  se  dilate  de  3665  dix-mil- 
lièmes, de  plus  du  tiers  de  son  volume  primitif  :  c'est  près  de 
56  fois  autant  que  le  zinc,  plus  de  20  fois  autant  que  le  mer- 
cure. Çptte  proportion  est  à  peu  près  la  même  pour  tous  les 
gaz,  ainsi  que  nous  allons  le  voir  en  décrivant  les  principaux 
procédés  qui  ont  servi  aux  physiciens  pour  déterminer  leurs 
coefficients  de  dilatation,  Gay-Lussac,  à  qui  revient  l'honneur 
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d'avoir  fait  les  premières  dé Icrmi nations  exactes,  trouva  pour 
tous  les  gaz  un  nombre  un  peu  plus  fort  que  celui  qui  est 
admis  aujourd'hui. 

Avant  cet  éminent  physicien,  diverses  tentatives  avaient  eu 
lieu  dans  le  but  de  mesurer  la  dilatation  des  gaz.  Citons  celles 
de  Hauksbee  et  d'Amontons,  les  premières  en  date,  puis  celles 
de  Priestley,  de  Monge  el  Berthollel,  de  Guyton  et  Prieur. 
Mais  les  conclusions  de  ces  recherches  multipliées  ne  s'accor- 


Fig.  50.  —  Cay-Lussac, 

daient  pas  entre  elles.  On  sait  aujourd'hui  que  la  âivei^ence 
des  résultais  était  due  en  grande  partie  à  rinsufïîsance  des 
procédés  de  dessèchement  des  gaz  ;  Thumidilé  qu'ils  conser- 
vaient dans  les  expériences,  et  la  formation  de  vapeurs  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  étaient  des  causes  de  perturbation 
et  d'erreur  alors  inévitables.  Ainsi  que  le  dit  fort  justement 
Lamé,  «  on  ne  connaissait  pas  alors  les  lois  de  formation  des 
vapeurs,  et  cette  circonslaiice  négligée  s'opposait  à  ce  que 
les  expériences  fussent  comparables  entre  elles  ».  Gay-Lussac 
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en  France,  Dalloii  en  Angleterre  parvinrent  les  preniiers  à 
découvrir  les  lois  de  la  dilatation  des  gaz  :  le  premier  notam- 
ment fut  longtemps  considéré  comme  ayant  donné  leurs  véri- 
lables  formules  et  la  vraie  valeur  du  coefticient  de  dilatation 
commun.  Voici  l'énoncé  des  trois  lois  auxquelles  ils  parvinrent 
cliacun  de  leur  côte,  et  qui  ont  été  longtemps  connues  dans  la 
science  sous  le  nom  de  lois  de  Gay-Lussac  : 

PnEMiÈRE  LOI  :  Tùus  les  gaz  se  dilatent  imiformément  de  0  à 
100  de<jrés. 

Seconde  loi  :  La  dilatation  des  gaz  est  indépendante  de  la 
pression. 

Troisième  loi  :  La  dilatation  commune  des  gaz  entre  0  et 
iOO  degrés  est  les  575  millièmes  de  leur  volume  à  0\  ou  bien 
leur  coefficient  de  dilatation  est  égal  pour  1  degré  à  0,00575, 
c  est-à-dire  à  ^^. 

Voici  comment  Tillustre  physicien  disposait  ses  expériences. 
Nous  prenons  pour  exemple  celle  qui  avait  pour  objet  la  dila- 
tation de  l'air  (fig.  51).  Ayant  préparé  un  tube  thermoniétrique 
muni  d'un  réservoir  sphérique  et  d'une  longue  tige  parfaitement 
calibrée,  divisée  dans  toute  sa  longueur  en  parties  d'égale 
capacité,  il  calcula,  comme  nous  l'avons  vu  en  décrivant  le 
thermomètre,  le  rapport  exact  de  la  capacité  d'une  division  à 
celle  du  réservoir.  11  l'emplit  alors  de  mercure,  qu'il  soumit  à 
l'ébullition  de  manière  à  le  purger  complètement  d'air  et  d'hu- 
midité. En  cet  état,  la  tige  fut  ajustée  à  l'extrémité  d'un  large 
tube  C  rempli  de  chlorure  de  calcium,  puis  renversée  verti- 
calement. Introduisant  un  fil  de  platine  dans  la  tige,  et  impri- 
mant quelques  secousses,  le  mercure  sortait  du  tube  et  se 
trouvait  à  mesure  remplacé  par  l'air  qui  glissait  dans  l'espace 
entre  le  fil  de  platine  et  le  mercure.  On  retirait  le  fil  en  ayant 
soin  de  laisser  une  goutte  de  mercure  servant  d'index,  et  le 
réservoir  se  trouvait  ainsi  rempli  d'air  desséché  par  son  pas- 
sage à  travers  le  chlorure  de  calcium.  Le  tube  ainsi  préparé 
était  introduit  dans  une  cuve  BB,  d'abord  pleine  de  glace  en 
fusion  ou  à  0^  on  notait  la  position  de  l'index,  puis  on  portait 
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la  cuve  sur  un  fourneau  pour  en  élever  la  température. 
Deux  thermomètres  t,  t  indiquaient  celle-ci,  et  la  marche  de 
rindex,  visible  au  dehors,  donnait  la  mesure  de  la  dilatation 
pour  des  températures  de  plus  en  plus  élevées.  Gay-Lussac 
avait  ainsi  les  volumes  d'une  même  masse  d'air  à  0°  et  à  un 
nombre  de  degrés  T.  En  corrigeant  ce  dernier  volume  de  la 
dilatation  du  verre,  il  en  déduisait  la  dilatation  vraie  du  gaz 
pour  T  degrés  et  par  suite  la  dilatation  pour  1  degré,  c'est- 
à-dire  le  coefficient  moyen  de  dilatation  entre  0  et  T*.  Si  la 
pression  barométrique  restait  la  même  pendant  toute  la  durée 


--^.■:-X'T:'ir^'\ 


Fig.  b\ 


—  Appareil  de  Gay-Lussac  pour  la  mesure  de  la  dilatation  des  gaz. 


de  l'expérience,  il  n'y  avait  pas  de  correction  à  faire  de  ce  chef; 
dans  le  cas  contraire,  le  second  volume  mesuré  devait  être 
ramené  à  la  pression  observée  au  début. 

C'est  en  opérant  ainsi  que  Gay-Lussac  trouva  une  dilatation 
uniforme  entre  0^  et  100%  et  un  même  coefficient  de  dilatation 
pour  tous  les  gaz,  dans  ces  limites.  C'est  à  Davy  que  Ton  doit 

1 .  Soit  Yq  le  volume  occupé  par  Tair  à  0^  exprimé  en  capacités  d'une  division  du  tube, 
n  le  nombre  des  divisions  parcourues  par  Tindex  de  0<^  à  T.  Si  a  est  le  coefBcient  de  dilata- 
tion de  Tair,  Vq  (1  +  >1')  ^^  ^^  volume  de  Fair  dilaté  ;  Vq  +  ^^  est  le  volume  apparent  qu*il 
occupe  et  qu'il  faut  augmenter  de  la  dilatation  du  verre  pour  avoir  le  volume  réel  de  Ten- 
veloppe  à  T®,ce  qui  donne  (Vq  +  n)  (1  -h^T),  si  k  est  le  coefficient  de  dilatation*du  verre. 
Alors  l'équation 

Yo(i  +  aT)  =  (Vo  +  n)(iH-AT) 

permettra  de  calculer  le  coefficient  a.  11  faut  introduire  le  facteur  t;  dans  le  second  membre 

n 

si  la  pression  a  varié. 
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d'avoir  reconnu  que  la  dilatation  est  indépendante  de  la 
pression. 

Dalton  était  parvenu,  à  peu  de  chose  près,  au  même  résultat 
en  ce  qui  concerne  la  valeur  du  coefficient  de  dilatation,  qu'il 
trouvait  égal  à  0,00372  ;  mais  il  l'interprétait  autrement,  en 
admettant  que  la  dilatation  suivait  une  progression  géomé- 
trique, au  lieu  que  d'après  Gay-Lussac  elle  se  fait  par  voie  de 
progression  arithmétique*. 

Après  Gay-Lussac,  Dulong  et  Petit,  puis  Pouillet  firent  sur 
le  même  sujet  des  recherches  nouvelles'.  Dulong  et  Petit 
vérifièrent  la  première  loi  de  Gay-Lussac,  pour  l'air  et  l'hydro- 
gène, depuis  57^  au-dessous  de  0  jusqu'à  560\  Reconnue 
exacte,  dans  ces  limites,  pour  des  gaz  aussi  différents  que  l'air 
et  l'hydrogène,  on  l'admit  à  plus  forte  raison  pour  tous  les 
autres.  Mais  les  mêmes  physiciens  trouvèrent  que,  pour  un 
même  gaz,  l'uniformité  de  dilatation,  exacte  entre  — 5G^  et 
hX)\  ne  l'est  plus  pour  les  températures  supérieures,  toujours 
mesurées  à  l'aide  du  thermomètre  à  mercure.  A  partir  de  100% 
les  dilatations  ont  des  valeurs  décroissantes  pour  d'égales 
augmentations  de  température,  ce  qu'il  faut  interpréter  seule- 
ment en  ce  sens,  que  la  loi  de  dilatation  au  delà  de  100°  n'est 
pas  la  même  pour  le  mercure  que  pour  les  gaz  :  un  thermo- 
mètre à  mercure  indiquerait  des  températures  plus  élevées 
qu'un  thermomètre  à  gaz. 

1.  V  étant  le  Yolume  à  0^,  les  volumes  à  1,2,  5....^  degrés  étaient  égaux,  selon  Dalton, 
aux  termes  de  la  série 

V.      V  +  5g^,     (^+267)'     (^  +  267)'    •••     V"^2G7)' 

tandis  que,  selon  Gay-Lussac,  c'étaient  ceux-ci  : 

12  5  l 

^'      ^"^267'     ^"^507*     ^"^267*     •**     ^"^267" 

Sous  la  réserve  de  la  valeur  numérique  du  coeflicient,  c'est  cette  seconde  série  qui  a  été 
adoptée  par  les  physiciens. 

2.  Les  recherches  de  Gay-Lussac  datent  de  Tannée  1801  ;  celles  de  Dulong  et  Petit  de 
1815  et  les  travaux  de  Pouillet  ont  été  effectués  en  1836. 
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g  2.    DILATATION   DES    GAZ.    —    EXPÉIUENCES   DE    Y.    REO'AULT. 

Tel  était  encore,  sur  ce  point,  l'étal  de  la  science  en  1835, 
époque  où  un  physicien  suédois,  professeur  à  lUniversité 
d'Upsal,  Rudberg,  fit  des  recherches  qui  tendirent  à  prouver 
que  les  lois  de  Gay-Lussac  n'avaient  pas  la  rigueur  qu'on  leur 
avait  jusqu'alors  attribuée.  En  prenant  des  précautions  plus 
grandes  pour  dessécher  Tair  sur  lequel  il  opérait,  Rudberg 
arriva  à  un  nombre  très  notablement  différent  de  celui  qui  était 
admis  jusqu'alors  pour  le  coefficient  de  dilatation.  11  trouva 
0,00565  au  lieu  de  0,00375. 

Mais  V.  Regnault,  en  étudiant  les  expériences  de  Rudberg, 
reconnut,  dans  le  détail  des  opérations,  des  causes  d'erreur 
dont  jusqu'alors  on  n'avait  pu  tenir  compte.  Il  résolut  de 
reprendre  à  nouveau  les  recherches  de  Gay-Lussac,  de  les 
étendre  à  tous  les  gaz,  et  imagina  dans  ce  but  des  procédés  et 
des  appareils  plus  parfaits,  qui  le  conduisirent  aux  résultais 
que  nous  allons  indiquer  brièvement,  en  donnant  une  idée 
sommaire  des  méthodes  nouvelles. 

Le  ballon  A  (fig.  52),  destiné  à  contenir  l'air  ou  le  gaz  à 
étudier,  est  placé  dans  une  éliivc  en  laiton  B,  qu'on  remplira 
d'abord  de  glace  fondante,  puis  d'eau  pouvant  être  portée  à 
l'ébuHition  ])ar  une  lampe  à  alcool.  Le  tube  très  étroit  qui 
termine  le  ballon  peut  être  mis  en  communication,  en  C,  avec 
un  manomètre  à  air  libre  MN,  et  d'autre  part  par  un  tube  D 
avec  une  série  de  tubes  T  renfermant  des  substances  dessé- 
chanles,  chlorure  de  calcium,  pierre  ponce  imbibée  d'acide 
sulfurique,  etc.  A  l'aide  d'une  pompe,  on  fait  le  vide  dans  le 
ballon  à  travers  les  tubes  T,  et  on  y  introduit  une  première 
fois  de  l'air  qui  perd  son  humidité  par  ce  passage.  On  répèle 
la  même  opération  un  certain  nombre  de  fols,  puis  on  laisse 
quelques  instants  le  ballon  en  communication  avec  l'almo- 
s|)hère,  de  fa(;on  que  la  pression  du  gaz  intérieur  soit  précise- 
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ment  égale  à  la  pression  atmosphérique  ;  on  ferme  alors  à  la 
lampe,  en  D,  le  tube  de  communicalion.  I^  ballon  A,  rempli 
de  gaz  parfailement  sec  el  ne  conlenanl  plus  sur  ses  parois 
aucune  trace  d'humidité,  ne  se  trouve  plus  en  communication 
qu'avec  le  manomètre,  dont  les  deux  branches  ont  le  mercure 
au  môme  niveau. 

On  verse  du  mercure  dans  la  branche  ouverte  du  mano- 
mètre, ou  on  en  ôte  de  l'autre  branche  par  le  robinet  It,  jus- 
qu'à ce  que  le  niveau 
commun  affleure  à  un 
point  de  repère  M.  On  a 
ainsi  un  volume  de  gaz 
déterminé  el  connu  à  0°, 
puisque  pendant  toutes 
ces  opérations  l'élu ve 
était  remplie  de  glace  en 
fusion,  et  à  la  pression 
atmosphérique  connue 
par  le  baromètre. 

Celte  première  phase 
de  l'expérience  termi- 
née, on  procède  à  la 
seconde.  On  enlève  la 
glace  de  l'ctuve,  et  on 
la  remplace  par  de  l'eau 
qu'on  porte  à  l'cbulli- 
lion.  Le  gaz  se  dilate,  refoule  le  mercure  dans  la  branche  M 
du  manomètre  jusqu'en  un  point  N.  Alors  on  ramène  l'éga- 
lité de  niveau  dans  les  deux  branches  du  "lanomèlre,  en 
laissant  écouler  du  mercure  par  le  robinet  R.  De  cette  fa(;on, 
la  pression  du  gaz  est  toujours  égale  à  la  pression  extérieure, 
mais  son  volume  a  varié  et  on  peut  aiséiwent  jauger  l'augmen- 
lation  de  volume  dans  le  tube  MN  piéalablement  divisé  en  par- 
ties d'égale  capacité.  Or  connaît  d'ailleurs  la  température  de 
cette  partie  du  gaz  :  c'est  la  température  de  l'eau  qui  l'entoure 


Fip.  52.  —  Appreil  Regna.ill  pour  la  inesuii 
de  h  diUilaliun  des  gaz  à  pression  constanlu. 
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dans  la  caisse  L  (Hg.  52).  On  peut  alors  écrire  une  équation  qui 
permet  de  calculer  le  coefficient  de  dilatation  du  gaz  à  pressiott 
constante  et  à  volume  vaiiable. 

Par  une  seconde  méthode,  dont  nous  allons  dire  un  mot, 
RegnauU  a  obtenu  des  résultats  qui  ne  sont  point  identiques  à 
ceux  de  la  première,  hien  que  la  différence  soit  peu  grande. 


Fig.  55.  —  Apiuireil  RegnauU  pour  la  ii 


}  clo  la  dilaUlion  des  gai  à  volume  cODslaol. 


La  préparation  du  gaz,  ainsi  que  la  délermi nation  de  son 
volume  et  de  sa  pression  à  0",  se  faisaient  de  la  même  manièi'e 
que  dans  Texpérience  précédente,  et  la  disposition  de  l'appa- 
reil ne  différait  que  parcelle  du  manomètre,  dont  les  branches 
avaient  le  môme  diamètre  et  n'étaient  point  entourées  d'eau.  La 
ligure  55  fera  comprendre  sans  explication  nouvelle  la  pre- 
mière phase  de  l'opération.  La  seconde  phase  consiste  à 
chauffer  l'étuve  dont  la  glace  enlevée  a  été  remplacée  par  de 
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l'eau,  et  à  porter  celle-ci  jusqu'à  l'ébullilion.  Le  gaz  dilaté 
refoule  le  mercure  du  manomètre  dont  le  niveau  affleurait, 
à  0\  à  un  point  de  repère  marqué.  En  versant  du  mercure  par 
la  branche  ouverte  du  manomètre,  on  ramène  à  ce  point  de 
repère  le  niveau  du  mercure  dans  la  seconde.  On  mesure  la 
différence  de  niveau  et  on  y  ajoute  la  pression  extérieure,  qui 
a  pu  changer  dans  l'intervalle.  Le  volume  du  gaz,  dans  ces 
phases  de  l'expérience,  est  donc  resté  constant.  On  le  ramène 
à  ce  qu'il  serait  à  0*  par  une  formule  très  simple  où  entre  le 
coefficient  de  dilatation  cherché,  ainsi  que  le  coefficient  de 
dilatation  du  verre.  Et  comme,  dans  l'hypothèse  de  l'exactitude 
de  la  loi  de  Mariette,  les  volumes  d'un  même  gaz,  à  une  même 
température,  doivent  être  inversement  proportionnels  aux  pres- 
sions, on  peut  écrire  une  équation  qui  permet  de  calculer  le 
coefficient  ou  l'inconnue  du  problème*. 

On  voit  que,  par  cette  seconde  méthode,  c'est  la  pression 
([u'on  fait  varier,  tandis  que  le  volume  reste  sensiblement 
constant  (la  différence  ne  provient  que  de  la  dilatation  du 


1.  Le  volume  (lu  gaz  est  composé  de  deux  parties  :  l'une  V„  est  celui  du  ballon  plongé 
dans  la  glace,  Tautre  v  est  celui  du  tube  extérieur  qui  esta  la  température  ambiante;  ce 

deniier  Tolume,  réduit  à  0",  serait  -, ■,,  en  appelant  a  le  coefficient  cliercbé.  Le  volume 

1  -h  at 

lolal  à  0«  est  donc  Vo  + 


i  -ha/ 

T  étant  la  température  d*ébuIlition  de  Teau  dans  la  seconde  partie  de  Texpérience,  K  le 
co<'fticicnt  de  dilatation  du  verre  et  V  la  temjïéralure  extérieure,  le  volume  du  gaz  ramené 
à  0  comprendra  deux  termes  : 

V„(l+KT)_^       i; 


l+aT  1-f-a/' 

El  et  ir  étant  les  pressions  extérieures  dans  les  deux  phases  de  Texpérience,  h  la  hauteur 
du  mercure  au-dessus  du  repère  M,  Téquation  sera 

On  résout  cette  équation  par  approximations  successives,  en  supposant  d'abord  nuls  les 
termes  contenant  r.  On  trouve  ainsi  une  valeur  approchée  de  a.  On  la  substitue  dans  les 
termes  en  question,  et  on  a  une  nouvelle  équation  qui  donne  une  valeur  plus  exacte,  et 
ainsi  de  suite. 

L*équation  relatiye  à  la  première  méthode  ne  diiïere  de  celle  qu'on  vient  de  lire  que  par 
le  (acteur  II'  -f  /i,  qui  se  réduit  a  H'.  Dans  le  second  nombre,  au  lieu  de  v,  il  faut  écrire  v\ 
qui  désigne  les  volumes  réunis  du  tube  extérieur  à  Tétuve  et  du  tube  MN  du  manomètre. 


IdO 
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verre).  C'est  donc  la  dilalalion  h  volume  constant  et  à  pression 
variable. 

Voici  les  principaux  résultats  obtenus  par  M.  Regnault  en 
suivant  l'une  ou  l'autre  méthode  : 


COEFFICIENTS   DE    DILATATIO.X    DES   GAZ    ENTRE   0^   ET    1(10^ 

Sous  voliinio  Sou5  pression 

Noms  des  gaz.  conslanl.  coiistanle. 

Air 0,007)065  0,00r>670 

IJydrogèno 0,005667  0,005661 

Azote 0,005668  » 

Oxyde  (le  carbone  ....  0,003667  0,003669 

Proloxyde  d'azote  ....  0,003676  0,005719 

Acide  'carl>oiii(iuc  ....  0,005688  0,005710 

Cyanogène 0,005829  0,00"877 

Acide  sulfureux 0,0058i3  0,005905 

Le  tableau  qui  précède  montre  que  les  coeffîcients  de  dila- 
tation des  gaz  varient  d'un  gaz  à  l'autre,  selon  la  méthode 
employée  pour  les  déterminer.  De  plus,  ils  sont  loin  d'être 
égaux  pour  tous  les  gaz.  Pour  l'air,  entre  0  et  100%  la  valeur 
trouvée  par  Gay-Lussac  doit  elre  sensiblement  abaissée.  Au 
lieu  de  0,00375,  ou  de  la  fraction  5J-.,  c'est  0,005665,  ou  la 
fraction  ~.  Regnault  a  constaté  en  outre  que  le  coefficient  n'est 
pas  indépendant  de  la  pression  ou  de  la  densité  initiale  :  excepté 
pour  l'hydrogène,  il  augmente  avec  la  pression.  Pour  l'air,  par 
exemple,  le  coefOcient  augmente  de  0,005648  à  0,003709, 
quand  la  pression  croît  de  109  millimètres  à  5655  millimètres. 

I^es  lois  formulées  par  Gay-Lussac  ne  sont  donc  point  exactes. 
Toutefois  il  importe  de  remarquer  que,  pour  les  gaz  qu'on 
n'avait  pu  encore  liquéfier,  et  que,  pour  cette  raison,  on  nom- 
mait permanents,  l'air,  l'azole,  l'hydrogène,  l'oxyde  de  car- 
bone, la  différence  des  coefficients  ne  porte  que  sur  le  dernier 
chiffre  et  que  pour  tous  on  peut  le  dire  égal  à  0,00567  ou 
à  ifj-  De  même,  la  variation  avec  la  pression  ne  devient  bien 
sensible  que  pour  les  gaz  liquéfiables.  Du  reste,  ces  résultais 
sont  d'accord  avec  ce  que  Ton  sait  de  l'inexactitude  de  la  loi  de 
Mariette.  «  Il  est  probable,  dit  M.  Jamin,  que  si  tous  les  gaz 


DILATATION  DES  GAZ.  141 

suivaient  la  loi  de  MarioUe,  ils  auraient  une  dilatation  com- 
mune, égale  à  peu  près  à  celle  de  l'hydrogène  et  indépendante 
de  leur  pression;  mais  comme  ils  suivent  une  loi  de  compres- 
sibilité  en  général  plus  rapide,  qui  est  variable  avec  leur  nature 
et  qui  décroît  quand  la  température  augmente,  ils  possèdent 
une  dilatation  inégale,  d'autant  plus  grande  qu'ils  sont  plus 


Fig.  51.  —  Victor  RcgnauU, 

compressibles,  qui  croîl  avec  la  |iression,  cl  l'on  est  obligé  de 
distinguer  deux  coefficienls,  l'un  à  volume  constant,  l'autre  à 
pression  constante.  Toutefois,  si  c'est  là  la  vérité  expérimentale, 
on  a  pu  remarquer  que  les  dilTércnces  entre  les  diverses  dilata- 
tions sont  très  faibles'.  »  C'est  à  la  même  conclusion  qu'était 
conduit  Verdet,  lorsqu'il  disait  :  «  Il  est  probable  que  la  raré- 


.  Coure  de  Phgûque  de  tÉcole  \tolijU:ch»tque,  t 
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faction  et  rélévalion  de  température  tendent  à  rapprocher  un 
gaz  quelconque  d'un  état  gazeiix  j)arfaity  où  il  suivrait  rigou- 
reusement la  loi  de  Mariotte  et  où  ses  deux  coefficients  de  dila- 
tation deviendraient  égaux  et  indépendants  de  la  pression.  Il  est 
également  probable  que  la  valeur  commune  de  ces  deux  coeffi- 
cients de  dilatation  serait  indépendante  de  la  nature  du  gaz.  » 

V.  Regnault,  en  présentant  les  résultats  de  ses  belles  expé- 
riences à  l'Académie  des  sciences,  et  en  constatant  que  ces' 
résultats  ne  confirmaient  point  les  deux  lois  fondamentales  de 
la  théorie  des  gaz,  telles  que  le  génie  de  Gay-Lussac  les  avait 
découvertes,  disait  lui-même  des  1842  :  «  Faut-il  conclure  de 
là  que  ces  lois  doivent  être  à  l'avenir  bannies  de  la  science?  Je 
ne  le  pense  pas.  Je  crois  que  ces  lois,  de  même  que  toutes 
celles  qui  ont  été  reconnues  sur  les  gaz,  la  loi  des  volumes,  etc., 
doivent  être  considérées  comme  vraies  à  la  limite,  c'est-à-dire 
qu'elles  s'approcheront  d'autant  plus  de  satisfaire  aux  résultats 
de  l'observation  que  l'on  prendra  les  gaz  dans  un  plus  grand 
étal  de  dilatation.  Ces  lois  s'appliquent  à  un  état  gazeux  par- 
fait, dont  les  gaz  que  nous  présente  la  nature  s'approchent 
plus  ou  moins,  suivant  leur  nature  chimique,  suivant  la  tem- 
pérature à  laquelle  on  les  considère  et  qui  peut  être  plus  ou 
moins  éloignée  des  points  où  il  y  a  changement  d'état,  enfin 
suivant  leur  état  de  moins  ou  de  plus  grande  compression*.  » 

Ce  que  l'illustre  physicien  dit  des  lois  physiques  des  gaz, 
nous  l'avons  déjà  remarqué  d'autres  lois  naturelles.  Les  lois 
de  Kepler,  par  exemple,  ne  sont  vraies  que  pour  le  cas  idéal 
où  les  planètes  n'exerceraient  pas  les  unes  sur  les  autres  les 
actions  perturbatrices  que  l'observation  et  la  théorie  ont  éga- 
lement révélées  et  qui  modifient  à  tout  instant  la  forme  et  les 
dimensions  de  leurs  orbites  et  leurs  vitesses  respectives.  Cette 
différence  entre  l'énoncé  rigoureux  de  ces  lois  et  les  phéno- 
mènes réellement  observés,  n'ôte  rien  à  l'importance  de  la 
découverte  ni  au  mérite  du  grand  homme  qui  Ta  su  faire, 

4.  Comptât  rendus  de  l  Académie  des  sciences  pour  1842,  l.  If,  p.  597. 
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I  3.  TnERvonÈmE  et  PYROMËTHE  1 


■    LE   7,É110    AUSOLU    DE    TEUPËIIATURE. 


On  a  vu  quels  sont  les  avantages  et  les  inconvénients  du 
thermomètre  à  mercure.  I^  commodité  de  son  emploi,  la  faci- 
lité de  sa  construction  le  rendent  précieux  pour  la  plupart  des 
observations  ordinaires;  d'autre  part,  Il  a  le  défaut  grave  que 
ses  indications  ne  sont  pas  toujours  comparables  entre  elles,  à 
cause  des  déplacements  des  points  fixes  ;  deux  thermomètres  à 
mercure  ne  sont  pas  non  plus  toujours  comparables,  en  raison 
des  variations  de  la  dilatation  du  verre,  qui  ne  sont  pas  les 


Fig.  55.  —  Uitsure  d'une  lem[N!r;[l[irc  par  te  tlieniioiiii'irc 


mêmes  d'une  enveloppe  à  l'autre.  Or  la  grandeur  du  coefficient 
(le  dilatation  d'un  gaz  comparée  à  celle  des  coelVicients  de 
dilatation  des  liquides  et  des  solides,  fait  que  les  influences 
dont  nous  parlons  ne  produisent  dans  les  changements  de 
volume  de  ce  gaz  que  des  erreurs  tout  à  fait  négligeables. 

En  prenant  surtout,  pour  construire  des  thermomètres 
fondés  sur  la  dilatation  des  gaz,  un  gaz  permanent,  l'air  sec 
parexemple,  on  est  assuré  que  sa  dilatation  restera  constante 
dans  les  limites  de  température  observables.  L'hydrogène  dont 
le  coefficient  ne  varie  point  avec  la  pression  serait  encore  pré- 
férable à  l'air  sous  ce  rapport,  s'il  n'était  pas  d'un  emploi  plus 
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incommode;  mais,  d'après  les  expériences  de  Regnault,  un 
ihermomètre  à  air  et  un  thermomèlre  à  hydrogène  reslent 
parfailemenl  d'accord  de  0"  à  350°. 

Tout  appareil  qui  sert  à  la  mcsnre  de  la  dilatation  des  gaz 
peut  être  employé  comme  thermomètre  à  air.  Tels  sont  ceux 
que  nous  avons  décrits  dans  le  paragraphe  précédent  et  que 
représentent  les  figures  52  et  53.  En  effet,  en  procédant,  dans 
chaque  opération,  de  la  m<5me  manière  que  s'il  s'agissait  de 
déterminer  le  coeflicienl  de  l'air,  on  arrive  à  une  relation  entre 
ce  coeHicicnt,  la  pression  et  la  tempé- 
rature. Celte  relation  (voir  les  notes  des 
pages  134  et  139)  permet  de  calculer 
l'une  de  ces  quantités  au  moyen  des 
deux  autres,  quand  elles  sont  connues. 
On  peut  donc  prendre  pour  inconnue  la 
température,  puisque  le  coefficient  de 
l'air  est  calculé  une  fois  pour  toutes  et 
que  la  pression  ou  le  volume  du  gaz 
s'obtiennent  par  l'expérience  même. 

11  résulte  de  là  qu'on  peut  employer 
deux  sortes  de  thermomètres  à  air. 
selon  que  l'on  détermine  les  variations 
du  volume  du  gaz  sous  pression  con- 
stante, ou  celles  de  la  pression  suus  volume  constant.  Regnault 
donne  la  préférence  à  cette  seconde  méthode,  parce  que  dans 
la  première  la  masse  de  l'air  soumis  à  l'action  de  la  chaleur 
diminue  à  mesure  que  la  température  s'élève  ;  celle  de  l'air 
qu'une  élévation  donnée  de  lem|»érature  fait  sortir  du  réser- 
voir diminue  :  d'oij  il  suit  qu'en  ramenant  son  volume  à 
la  températiu'e  du  tube  où  s'observent  les  dilatations,  ce 
volume  se  calcule  avec  une  exactitude  décroissante.  L'appa- 
reil basé  sur  l'observation  des  variations  de  pression  n'est  pas 
soumis  à  cet  inconvénient. 

On  peut  aussi  employer  comme  thermomèlre  à  air  l'appareil 
représenté  dans  la  ligure  55.   Le  réservoir  B  a  une  forme 


Fig.  56.  —  Ilélci'miniilion  de 
la  force  élastique  île  l'airà  0». 
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rlindrique  allongée,  parce  qu'elle  est  plus  favorable  que  la 
nnc  sphérique  au  prompt  établissement  de  l'équilibre  de 
mpérature  entre  Tair  intérieur  et  le  milieu  dont  il  s'agit  de 

connaître  la  tempé- 
rature. Supposons 
qu'il  s'agisse  de  la 
vapeur  d'un  liquide  en  ébullition.  On  place 
le  résenoir  dans  ce  milieu  cl  on  le  remplit 
d'air  sec  avec  les  procédés  et  les  précautions 
que  nous  avons  déjà  indiqués.  Quand  il  a 
pris  la  température  de  la  vapeur,  on  ferme 
le  tube  à  la  lampe,  en  observant  à  ce  moment 
la  pression  du  baromètre.  On  transporte  alors 
le  réservoir  sur  une  cuvelle  à  mercure  C,  le 
tube  plongé  verticalement  dans  le  liquide  et 
maintenu  comme  le  montre  la  figure  50. 

On  entoure  le  réservoir  de  glace  fondante 
jusqu'à  son  extrémité  supérieure,  et,  quand 
on  le  suppose  ramené  à  0%  on  casse  la  pointe  \) 
du  tube  sous  le  mercure.  La  pression  de  l'air 
refroidi  du  réservoir  ayant  diminué,  le  mer- 
cure monte  dans  le  tube  et  dans  la  partie 
cylindrique  ;  on  mesure  alors  au  calliélomètre 
la  différence  de  niveau  du  liquide  dans  la 
cuvette  et  dans  le  réservoir,  et  la  différence  de 
cette  hauteur  et  de  celle  du  baromètre  donne 
la  pression  de  l'air  à  0".  On  déduit  aisément 
le  volume  actuel  de  cet  air  du  poids  du  mer- 
cure qui  a  pénétré  dans  ra})pareiL 

On  a  ainsi  tous  les  éléments  qui  entrent 
dans  la  formule,  et  le  calcul  donne  la  température  cherchée. 
La  mesure  des  températures  élevées  à  l'aide  du  thermomètre 
à  air  exige  que  le  réservoir  contenant  le  gaz  soit  infusible  à 
ces  hautes  lemj)ératures.  Le  verre  ne  peut  donc  plus  servir  dès 
qu'on  approche  de  celle  où  il  commence  à  se  ramollir. 


V 


Tig.  57.  —  Pyroraètro 
à  air  de  Pouillcl. 
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Pouillet  avait  substitué  le  platine  au  verre,  et  son  pyromètre 
à  air,  que  représente  la  figure  57,  avait  pour  principe  la  mesure 
du  volume  variable  de  l'air  dilaté,  sous  pression  constante.  Ce 
physicien  a  déterminé  ainsi,  en  degrés  centigrades,  les  tempé- 
ratures correspondant  aux  diverses  couleurs  que  prennent  les 
mélaux  inaltérables,  quand  on  les  cliaufle  dans  une  moufle  doul 
le  feu  est  réglé,  ou  au  feu  de  forge.  Voici  les  résultais  qu'il 
avait  obtenus  pour  Tor,  le  platine,  l'argent,  etc.  : 

Couleurs  des  mélaux  Températures 

incnndcïycenls.  corrcs|H)ii(laiiU*s. 

Rouge  naissant 525* 

l\ou<^c  sombre 700* 

Cerise  naissant 800* 

Cerise 900* 

Cerise  clair 1000* 

Orangé  foncé ilOO* 

Orangé  clair 1200* 

Blanc 1300* 

Blanc  soudant i  iOO* 

Blanc  éblouissant  (plus  haute  température 

du  feu  de  forge) 1500*  à  1600* 

Malheureusement  le  platine  a  de  graves  défauts  qui  ont  dii 
altérer  l'exactitude  des  indications  du  pyromètre  :  en  premier 
lieu,  il  condense  de  Pair  à  sa  surface,  et  cet  air  ne  se  dégage 
qu'à  partir  de  100'';  ce  défaut  peut  être  corrigé:  il  suffit  de  ne 
mesurer  le  volume  de  l'air  qu'au-dessus  de  ^00^  Mais,  en 
outre,  à  une  température  élevée  le  platine  est  perméable  aux 
gaz,  et  notamment  à  l'hydrogène,  de  sorte  que,  l'appareil  étant 
placé  dans  un  fourneau,  dans  une  flamme  contenant  de  l'hy- 
drogène, ce  gaz  pénètre  par  endosmose  dans  le  réservoir  et, 
se  combinant  avec  l'oxygène  de  l'air,  forme  de  l'eau  et  altère 
les  indications  du  pyromèlre  en  diminuant  la  masse  d'air 
qu'il  renferme  et  qui  devrait  rester  constante*, 

i.  C*est  'à  MM.  H.  Sainte-Claire  Devillc  cl  Troost  qu*cst  due  la  constatation  de  ce  phéno- 
mène. Après  avoir  i-cconnu  Timpossibilité  de  construire  des  pyromètres  âi  gaz  avec  du 
platine,  quand  ces  pyromètres  doivent  être  mis  en  contact  avec  les  gaz  réducteurs  ou  Thy- 
drogène  d*un  foyer,  ces  savants  ajoutent  :  «  Cette  porosité  du  platine  Vempéclie  peut-être  de 
conserver  les  gai  à  haute  température  et  à  haute  pression,  mais  surtout  Tcndosmose  force, 
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Henri  Sainte-Glaire  Deville  a  substitué  au  platine  la  porcelaine 
de  Bayeux,  qui  est  imperméable  et  absolument  rigide  aux  tem- 
pératures élevées  qu'il  voulait  mesurer.  En  effet,  des  réservoirs 
de  cette  substance  tenaient  le  vide  absolu  à  cette  température, 
tout  en  étant  fort  éloignés  encore  de  leur  point  de  fusion  ou  de 
ramollissement.  Ce  savant  physicien  a  construit  des  pyromètres 
011,  au  lieu  d'air  sec,  il  introduisait  de  la  vapeur  d'iode,  choisie 
en  raison  de  sa  grande  densité. 

Le  choix  du  point  fixe  de  la  glace  fondante  pour  le  zéro  de 
l'échelle  des  températures  a  été,  nous  l'avons  vu,  tout  à  fait 
arbitraire,  bien  que  justifié  par  des  motifs  excellents  de  com- 
modité et  de  convenance.  Nous  savons  que  ce  point  n'est,  en 
aucune  façon,  comme  il  arrive  de  le  croire  h  des  personnes 
tout  à  fait  étrangères  aux  plus  simples  notions  de  science,  la 
séparation  entre  deux  états  opposés  de  la  matière,  la  chaleur 
et  le  froid.  Un  corps  qui  est  à  une  température  inférieure  à  0^ 
conserve  une  quantité  de  chaleur  très  réelle,  ainsi  que  le 
prouvent  les  refroidissements  qu'il  peut  subir  et  les  contrac- 
tions de  volume  qui  leur  correspondent.  Toutefois  on  peut  se 
demander  si  ces  diminutions  de  chaleur  peuvent  continuer 
d'une  manière  indéfinie,  et  si  tout  au  moins  ils  ne  tendent 
pas  vers  une  limite  telle,  que,  s'il  était  possible  de  l'atteindre, 
la  quantité  de  chaleur  du  corps  deviendrait  nulle.  En  un  mot, 
on  peut  se  poser  la  question  en  ces  termes  :  y  a-t-il  ou  non  un 
^ro  absolu  de  température?  Cette  question,  abordée  de  diffé- 
rentes façons,  a  été  résolue  affirmativement,  bien  qu'on  n'ait 
pu  en  vérifier  la  solution  par  la  voie  expérimentale. 

En  admettant  qu'il  existe  des  gaz  parfaits,  c'est-à-dire  dont 
les  volumes  suivent  rigoureusement  la  loi  de  Mariette  quand 
la  pression  varie,  et  qui  se  dilatent  uniformément  quelle  que 


loalgré  une  pression  contraire,  les  gaz  du  foyor  «rentrer  en  contact  avec  Pair  du  pyromètre. 
U  se  forme  alors  de  Peau,  avec  diminution  de  volume  duc  à  la  disparition  de  Toxygène.  )) 
Ainsi  la  masse  de  gaz  qui,  dans  le  pyromètre  en  platine,  devrait  rester  constante,  varie,  et 
<les  expériences  prouvent  que  cette  diminution  peut  atteindre  16  pour  100. 
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soit  leur  température,  et  eu  regardant  Tair  comme  un  de  ces 
gaz,  on  a  vu  que  le  coefOcient  de  dilatation,  pour  une  variation 
de  température  d'un  degré  centigrade,  est  sensiblement  égal  à 
la  fraction  ^.  Considérons  un  volume  d'air  égal  à  l'unité  à  la 
température  du   zéro  centigrade;  porté  à  une   température 

quelconque  f,  ce  volume  deviendra  I-j-k^pt-    Par  exemple, 

chauffé  à  -f-  273\  le  volume  de  l'air  en  question  deviendra  2, 
ou  doublera.  Mais  si  l'on  abaisse  la  température  au-dessous 
de  0,  à  chaque  degré  d'abaissement  il  perdra  i^  de  sa  valeur 
et  il  est  clair  que  si  cette  contraction  pouvait  continuer  jus- 
qu'à —  273\  elle  deviendrait  égale  au  volume  même  et  le 
résultat  serait  l'anéantissement  du  volume.  Rien  ne  prouve 
sans  doute  que  l'air  pourrait  subir  un  refroidissement  aussi 
considérable  sans  changer  d'état,  sans  se  liquéfier  ou  même 
se  solidifier  ^  Toutefois  celle  limite  inférieure  de  température 
est  ce  qu'on  nomme  le  zéro  absolu. 

On  y  arrive  de  même  par  la  considération  des  pressions.  En 
appelant  P  la  force  élastique  de  l'air  à  la  température  de  zéro 
centigrade,  à  toute  autre  tempéralure  f,  le  gaz  continuant  à 
occuper  le  même  volume,  la  force  élastique  p  ou  sa  pression 
sous  volume  conslant  sera  donnée  par  la  relation 

p  =  V  (1-haf)        ou  bien        p=:V  (l  +  273)' 

Or  il  esl  évident  que  si  l'on  donne  à  Ma  valeur  — 273\  le 
second  membre  de  l'égalité  se  réduit  à  0.  En  un  mot,  à  cette 
tempéralure  de  273  degrés  centigrades  au-dessous  du  zéro  ordi- 
naire ou  de  la  fusion  de  la  glace,  la  pression  ou  la  force  élas- 
tique du  gaz  serait  nulle.  Or  nous  verrons,  d'après  les  idées 
qui  ont  cours  dans  la  science  sur  la  constitution  des  gaz,  que 


1 .  On  Tcmi  bientôt  que  les  deux  gaz  dont  Tair  est  formé,  Toxygènc  et  Tazote,  ont  pu 
être  liquéfiés  l'un  et  Tautre.  Le  refroidissement  nécessaire  n'a  pas  dépassé  140  degrés  au- 
dessous  de  zéro;  mais  en  mémo  temps  les  gaz  subissaient  une  compression  d'un  nombre 
plus  ou  moins  grand  d'atmosphères. 
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leur  force  élastique,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  leur  force 
vive  moléculaire,  est  proportionnelle  à  Tinlensité  de  la  cha- 
leur et  la  mesure.  Des  lors,  à  — 275\  cette  force  vive  étant 
nulle,  la  chaleur  serait  nulle  aussi.  En  un  mot,  le  unv  absolu 
de  température  se  trouverait  atteint. 

Toutefois  ce  ne  sont  là  que  des  conditions  théoriques.  Dans 
la  réalité  physique,  il  est  prohable  que  Tair  et  les  autres  gaz 
qui  approchent  de  l'état  gazeux  parfait,  n'ont  pas  à  toute  tem- 
pérature les  propriétés  qui  ont  été  observées  dans  les  limites 
de  nos  expériences.  En  les  refroidissant  indéfiniment,  on  fini- 
rait  par  les  liquéfier,  et  peut-être,  comme  nous  le  disions  plus 
haut,  à  les  solidifier,  avant  que  la  température  de  — 275°  ne 
fût  atteinte.  Existe-t-il  dans  l'univers  un  lieu  de  l'espace  où 
un  froid  aussi  intense  existe?  y  a-t-il  quelque  part  de  la  ma- 
tière entièrement  privée  de  chaleur  ou  dont  les  atomes  con- 
stituants soient  inertes?  et  si  une  telle  hypothèse  est  réalisée, 
comment  et  par  quelles  propriétés,  sous  quelle  forme  phéno- 
ménale la  matière  dont  nous  parlons  peut-elle  se  manifester? 
C'est  ce  dont  il  est,  croyons-nous,  difficile  de  se  faire  une  idée. 


§  4.    MESURE    DE    LA    DENSITÉ    DFS    GAZ. 

En  décrivant,  dans  notre  premier  volume  S  les  divers  pro- 
cédés qui  servent  à  déterminer  les  densités  des  corps,  nous 
n'avons  parlé  que  des  solides  et  des  liquides,  et  n'avons  rien 
dit  de  la  densité  des  gaz.  C'est  que,  pour  comprendre  les  mé- 
thodes relatives  à  cette  dernière  détermination,  il  était  indis- 
pensable de  connaître  les  lois  de  leur  dilatation.  Le  moment 
est  venu  où  nous  pouvons  aborder  utilement  cette  question 
délicate. 

La  densité  d'un  corps  solide  ou  liquide  ne  varie  qu'avec  la 
température.  Comme  on  est  convenu  de  prendre  pour  unité  la 

i.  Voir  le  §  4  des  Applicalions  de  la  pcsanteui\  t.  I  du  Monde  physique,  p.  403. 
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densité  maximum  de  l'eau  (à  -h  4°)  et  de  calculer  celle  du  corps 
pour  0^  comme,  d'autre  part,  on  opère  généralement  à  une  tem- 
pérature quelconque,  il  est  clair  que  les  résultats  obtenus 
doivent  être  corrigés  des  effets  de  la  température.  On  a  des 
tables  oii,  à  côté  des  nombres  donnant  la  dilatation  de  l'eau  de 
degré  en  degré,  sont  inscrites  les  densités  correspondantes  du 
même  liquide.  Les  procédés  que  nous  avons  décrits,  celui  de 
la  balance  liydroslatique  par  exemple,  donnent  la  densité  du 
corps  à  la  température  de  l'expérience.  Pour  connaître  la  den- 
sité à  0\  il  suffira  de  se  rappeler  que  les  densités,  à  deux 
températures  différentes,  sont  en  raison  inverse  des  volumes*. 

Mais,  pour  les  gaz,  la  question  des  densités  se  complique 
d'un  nouvel  élément,  qui  est  celui  de  la  pression.  De  plus,  la 
densité  d'un  gaz  ne  se  rapporte  plus  à  celle  de  l'eau,  dont  elle 
ne  serait  qu'une  fraction  trop  minime  ;  c'est  l'air  qui  sert  de 
terme  de  comparaison  et  qu'on  emploie  d'ailleurs  dans  les 
expériences.  Ce  qu'on  nomme  densité  d'un  gaz  n'est  autre  chose 
que  le  rapport  entre  le  poids  d'un  volume  déterminé  de  ce  gaz 
et  le  poids  d'un  égal  volume  d'air  sec,  pris  l'un  et  l'autre  à  la 
température  0*  et  sous  la  pression  normale  de  760  millimètres. 

D'après  cette  définition,  il  semble  qu'il  suffirait  de  faire  deux 
pesées,  l'une  de  l'air  dans  un  ballon  de  verre  par  exemple, 
l'autre  du  gaz  dans  le  môme  ballon.  Cette  méthode,  qui  a  été  em- 
ployée par  Biot  et  Arago,  exige  des  précautions  multipliées  pour 
éviter  les  causes  d'erreur.  11  faut  peser  d'abord  avec  soin  le 
balK)n  vide,  qui  doit  être  absolument  purgé  de  toute  trace  d'air 
ou  d'humidité;  ensuite  y  introduire  successivement  l'air  dessé- 
ché, puis  le  gaz  dont  on  veut  trouver  la  densité,  en  mesurant 
avec  la  plus  grande  exactitude  possible  la  température  du  gaz 
et  sa  pression  ;  enfin  noter  la  pression  atmosphérique  pour  cha- 
cune des  pesées  successives,  puisque  celles-ci  se  font  dans  l'air 
et  doivent  être  corrigées  du  poids  de  l'air  déplacé  (principe 

\ .  Soit  D  la  densité  à  la  température  t,  k  le  coefficient  de  dilatation  cubique  du  corps, 
la  densité  à  0»  sera  égale  à  D  (1  -f  kt).  Par  exemple,  ayant  trouvé  7,186  pour  la  densité  du 
zinc  à  -|-  15®,  la  densité  du  zinc  à  0»  sera  7,190. 
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d'Archimède),  Celle  mélhode,  1res  simple  en  théorie,  esl  donc 
en  réalité  fort  compliquée.  Regnault  a  imaginé  nne  autre  mé- 
thode, qui  consiste  à  éliminer  les  causes  d'erreur  principales. 

Dans  ce  but,  il  fit  choix  de  deux  ballons  du  môme  verre 
d'environ  10  litres  de  capacité  chacun,  et  munis  d'armatures 
à  robinet.  11  les  suspendit  pleins  d'eau  au  plateau  d'une  forte 
balance  hydrostatique  et  les  équilibra.  Plongés  tous  les  deux, 
en  cet  état,  dans  une  cuve  d^eau,  les  deux  ballons  éprouvèrent 
des  poussées  inégales  provenant  de  ce  que  leur  volume  n'était 
point  identique.  L'équi- 
libre fut  rompu  pendant 
l'immersion,  et  il  fallut, 
pour  le  rétablir,  ajouter 
du  côté  du  plus  grand  un 
certain  poids.  En  faisant 
un  tube  de  verre  pesant 
précisément  ce  poids,  et 
l'accrochant  au  plus  petit 
ballon,  il  obtint  deux  ré- 
cipients aussi  égaux  que 
possible  dans  leur  volume 
extérieur,  et  par  consé- 
quent devant  subir  pen- 
dant toute   la   durée   des 

expériences  les  mômes  poussées,  quels  que  fussent  d'ailleurs  la 
pression  barométrique,  l'état  hygrométrique  et  la  température 
de  l'air. 

Les  deux  ballons  ainsi  préparés  furent  suspendus  aux  deux 
plateaux  d'une  balance,  fermés  et  équilibrés  (fig.  58).  11  est 
évident  qu'en  prenant  l'un  d'eux  pour  y  faire  le  vide,  et  en  y 
introduisant  successivement  soit  de  l'air,  soit  un  gaz,  la  diminu- 
tion ou  l'augmentation  de  poids  qu'on  obtenait,  ne  provenaient 
que  du  gaz  enlevé  ou  du  gaz  introduit,  et  qu'il  n'était  plus 
nécessaire  de  tenir  compte  des  pertes  de  poids  des  ballons 
dans  l'air  puisqu'elles  étaient  égales.  Pour  éviter  les  corrections 


Fi»,'.  58.  —  Mesure  de  la  densité  de  gaz.  Méthode 
des  ballons  compensateurs  de  Hcgnault. 
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relatives  aux  tempéralures  du  gaz  intérieur,  Regnaull  fil  en 
sorle  que  l'air  et  le  gaz  introduits  fussent  pesés  à  la  tempé- 
rature de  la  glace  fondante.  Il  commençait  par  faire  le  vide  à 
plusieurs  reprises  dans  celui  des  ballons  qui  servait  de  réci- 
pient, en  faisant  toujoure  passer  le  gaz  par  des  tubes  à  dessic- 
cation. Le  manomètre  de  la  machine  pneumatique  donnait  la 
pression  intérieure  du  gaz  qui  restait  lorsqu'il  avait  fait  le  vide. 
Le  ballon,  pendant  cette  opération,  restait  placé  dans  un  vase 
en  zinc  rempli  de  glace  fondante  (fig.  59)  ;  puis  il  était  essuyé, 
placé  à  l'un  des  plateaux  de  la  balance;  l'autre  plateau  sup- 


Fij.  59.  —  Densité  des  gai.  Méthode  des  balIoDS  compensateurs  de  Regnaull. 


portant  le  second  ballon,  on  établissait  l'équilibre  avec  de  la 
grenaille.  Reportant  alors  le  ballon  dans  la  glace,  et  ouvrant 
le  robinet,  on  laissait  le  gaz  pénétrer  jusqu'à  ce  que  sa  pres- 
sion totale  devint  égale  à  celle  de  l'atmosplière.  Fermant  le 
robinet  et  pesant  le  ballon,  on  avait  le  poids  d'un  volume  de 
gaz  à  0",  volume  égal  à  la  capacité  du  ballon  à  celte  même 
température. 

Ënlln,  une  troisième  opération  semblable  donnait  le  poids 
d'un  pareil  volume  d'air  sec  à  0*  et  aussi  à  une  pression  totale 
qu'un  manomètre  à  air  libre,  communiquant  avec  le  ballon, 
permettait  de  mesurer. 
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On  avait  ainsi  tous  les  éléments  pour  calculer  la  densité  du 
gaz,  en  ramenant  les  poids  à  la  pression  commune  de  760  mil- 
limètres ^ 

Voici  les  densités  de  quelques  gaz  obtenues  par  ces  procédés. 
Nous  les  faisons  suivre  du  poids  en  grammes  du  litre  de  cha- 
cun d'eux,  dans  les  mêmes  conditions  de  pression  et  de  tem- 
pérature. 


GAZ 

DENSITÉS 

POIDS  DU  LITRE 

E.f   GRAMMES 

• 

OBSEUVATEURS 

Air 

1,0000 

1,1056 

0,9714 

0,0693 

1,5290 

0,5967 

1,1912 

1,2472 

2,4700» 

2,2474 

1,8064 

1 , 5270 

1 

1,2932 

1,4298 

1,2561 

0,08958 

1,9774 

0,7616 

1 , 5404 

J,5891 

3,1937 

2,8060 

2,3302 

1,9710 

» 
Rcgnault. 
Regnault. 
Rcgnault. 
Rcgnault. 
Riot  et  Arago. 
Gay-Lussac  et  Thcnard. 

Riot  et  Arago. 

Gay-Lussac  et  Thcnard. 

Gay-Lussac. 

Gay-Lussac. 

Thomson. 

Oxygène •  .  . 

Azote 

Hydrogêne 

Acide  carbonique.  .  .  . 

Ammoniaque 

Acide  sulfhydrique.  .  . 
Acide  chlorhydriquc.  . 
Chlore 

Acide  sulfureux  .... 

Cyanogène 

Proloxyde  d'azote.  .  .  . 

Les  nombres  de  la  troisième  colonne  du  tableau  sont  déduits 
du  poids,  trouvé  par  Rcgnault,  pour  le  litre  d'air  atmosphé- 
rique sec,  à  la  température  de  la  glace  fondante  et  sous  la 
pression  deO",760.  Ce  poids  est  égal  à  l'^%293187,  c'est-à-dire 
à  la  773*  partie  de  celui  de  Teau  distillée.  Biot  et  Ar»ngo  avaient 
trouvé  l'%299,  valeur  un  peu  plus  forte.  Comme  Tinlensité  de 
la  pesanteur  varie  selon  l'altitude  et  la  latitude  du  lieu,  la 
pression  de  0",760  a  une  valeur  pareillement  variable.  Aussi 


1.  Soit  P  le  ]>oîds  du  gaz  inti*oduit  dans  le  ballon,  à  la  pression  atmosphérique  II,  ci  h  la 
pression  du  gaz  intérieur  qui  restait  après  le  vide  fait,  Il  —  h  est  la  pression  du  gaz  à  0® 


pour  le  Tolume  du  ballon.  P 


760 
U-/I 


est  le  ]>oids  du  gaz  ramené  à  la  pression  de  700  milli- 


iDètres.  Si  F  est  le  poids  de  Tair  dans  la  seconde  opération,  ir  et  h'  les  pressions  de  Fat- 
oosphère  et  de  Tair  intérieur  après  le  vide  fait,  en  le  ramenant  à  760  millimètres,  ce  poids 

Mènent  P'— —.  Le  rapport  de  ces  deux  poids  ou  p}... ,     exprimera  la  densité  cherchée. 

2*  A  la  température  ordinaire. 

âO 


IT. 
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le  poids  du  lilre  d'air  que  nous  venons  de  donner  doit-il  être 
rapporté  à  Paris  à  la  hauteur  de  60  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  Ce  poids  deviendrait  1*"', 292745  sous  le  parallèle 
de  45  degrés  et  au  niveau  de  la  mer,  la  pression  étant  toujours 
0",760  et  la  température  0'. 

Terminons  ce  paragraphe  en  rappelant  qu'entre  le  procédé 
adopté  par  Biot  et  Arago,  et  celui  que  Regnault  a  si  heureuse- 
ment imaginé,  une  méthode  très  précise  aussi  avait  été  adoptée 
en  18G0  par  MM.  Dumas  et  Boussingault  pour  obtenir  les  den- 
sités des  gaz  en  évitant  les  causes  d'erreur  que  nous  avons 
signalées.  Ces  savants  ont  trouvé  ainsi  pour  la  densité  de 
l'oxygène  1,1057,  pour  celle  de  l'azote  0,972  et  pour  celle  de 
l'hydrogène  0,0693,  nombres  qui  sont  presque  identiquement 
ceux  que  donna  cinq  ans  plus  tard  la  méthode  perfectionnée  de 
Regnault. 


CHAPITRE  VI 


CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES  CORPS  —  FUSION 

ET  SOLIDIFICATION 


§  1.    LES   TROIS   ÉTATS.    —    TOCS    LES    CORPS    SO^T-ILS    SUSCEPTIBLES    DE    PRENDRE 

l'état    SOLIDE,    l'état   LIQUIDE    ET   l'ÉTAT    GAZEUX? 


L'aclion  de  la  chaleur,  telle  que  uous  l'avons  étudiée  jus- 
qu'ici, a  paru  employée  tout  entière  à  augmenter  le  volume  des 
corps  qui  la  subissent,  c'est-à-dire  à  écarter  leurs  molécules 
constituantes.  Dans  les  solides,  ces  molécules,  retenues  par  la 
cohésion  à  des  distances  déterminées  et  dans  des  positions 
relatives  fixes  pour  un  degré  donné  de  température,  s'éloignent 
de  plus  en  plus  à  mesure  que  l'action  répulsive  de  la  chaleur 
devient  plus  grande,  jusqu'au  moment  où  cette  force  devient 
prépondérante  et  où  la  cohésion  est  annulée.  A  ce  moment,  le 
corps  prend  un  autre  aspect,  et  de  solide  devient  liquide.  Si 
sa  température  continue  alors  à  s'élever,  la  tendance  des  mo- 
lécules à  s'écarter  les  unes  des  autres  est  encore  plus  pro- 
uoncée,  jusqu'à  ce  qu'une  nouvelle  transformation  s'opère  et 
que  de  l'état  liquide  le  corps  passe  à  un  troisièmo  état,  celui 
de  gaz  ou  de  vapeur.  Alors  toute  cohésion  a  disparu  entre  les 
ïTiolécules  du  corps,  qui,  au  lieu  de  conserver  leurs  positions 
cl  leurs  distances  respectives  comme  dans  l'état  solide,  ou  de 
rester  en  équilibre  indifférent  comme  dans  l'état  liquide,  se 
repoussent  et  tendent  à  l'expansibilité  indéfinie  si  une  près- 
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sioii  extérieure  suffisante  ne  s'y  oppose'.  Les  mêmes  phéno- 
mènes se  présentent  dans  un  ordre  inverse  quand,  prenant 
d'abord  un  corps  gazeux,  tel  que  la  vapeur  d'eau,  on  diminue 
progressivement  sa  température  et  qu'on  voit  cette  vapeur 
devenir  liquide,  puis  passer  à  l'état  solide. 

Ainsi  les  changements  de  volume  et  les  changements  d'état 
déterminés  par  les  variations  de  température  forment  une 
série  continue  de  phénomènes  qui  ont  la  môme  cause.  Nous 
avons  décrit  les  premiers  et  exposé  leurs  lois.  Le  moment  est 
venu  d'étudier  les  autres. 

Tous  les  corps  sont-ils  susceptibles  de  prendre  les  trois 
étals  ? 

L'expérience  seule  pouvait  répondre  à  cette  question.  En 
se  bornant  à  l'observation  immédiate,  il  est  d'abord  aisé  de 
constater  qu'aux  températures  ordinaires,  c'est-à-dire  entre  les 
extrêmes  de  froid  et  de  chaleur  dont  chaque  climat  est  suscep-^ 
lible,  quelques  corps  seulement  peuvent  se  présenter  sous  ces 
différents  aspects  :  l'eau  par  exemple  est  solide  en  hiver  pen- 
dant les  grands  froids,  liquide  aux  températures  moyennes, 
se  vaporisant  facilement  d'ailleurs  quand  on  la  soumet  à 
l'action  d'un  foyer  calorifique.  Quelques  solides,  ceux  qu'on 
nomme  des  coi'ps  gras,  se  liquéfient  à  une  température  peu 
élevée;  le  beurre,  le  suif,  la  stéarine,  sont  dans  ce  cas.  Aux 
températures  ordinaires,  un  grand  nombre  de  liquides  émettent 
des  vapeurs,  ou  passent,  en  partie  au  moins,  à  l'état  gazeux; 


1.  «  Si  on  chauffe  de  plus  en  plus  un  corps  solide,  dit  Lavoisier,  si  on  continue  d*y  intro- 
duire ou  d*y  accumuler  de  nouvelles  quantités  de  calorique,  ses  molécules  s*ccartenl  de  plus 
eu  plus  les  unes  dos  autres,  et  enfm  on  arrive  à  un  terme  où  ces  molécules  cessent  d*étre 
dans  la  sphère  d'activité  de  leur  attraction  :  c*est  alors  que  le  corps  passe  de  rêtat  solide  à 
rétat  liquide.  Non  seulement  les  molécules  du  corps  n*ont  plus  dans  cet  état  aucune  adhé- 
rence entre  elles,  non  seulement  elles  nVxercent  plus  aucune  attraction  l'une  sur  Tautrc, 
mais  encore  elles  tendent  à  obéir  k  une  force  répulsive,  qui  sans  doute  leur  est  imprimée 
par  le  calorique  ;  elles  font  effort  pour  s*écarter  les  unes  des  autres,  et  elles  s'écarteraient  en 
effet  indiinnimcnt  dans  Tespace,  si  la  |)esantcur  de  Tatmosphère  ne  mettait  obstacle  à  cet 
écartement.  »  {Du  pasiage  des  corps  solides  à  Vétal  liquide  par  Vaciion  du  calorique. 
Œuvres  complètes  de  Lavoisier,  t.  11.)  Depuis  que  ce  passage  est  écrit,  les  idées  des  physi- 
ciens sur  la  nature  de  la  chaleur  se  sont  profondément  modifiées,  mais  on  conçoit  toujours 
de  même  son  mode  d'action  sur  les  molécules  des  corps. 
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presque  tous  se  vaporisent  complèlement  si  on  les  soumet  à 
un  degré  de  chaleur  convenable,  d'ailleurs  fort  différent  pour 
chacun  d'eux. 

La  plupart  des  corps  solides  ne  fondent  qu'à  une  tempéra- 
ture élevée.  Tels  sont  les  mélaux.  Mais  la  diflérence  est  grande 
de  Tun  à  l'autre;  tandis  que  l'élain,  le  bismuth,  le  plomb  se 
liquéfient  à  une  température  moindre  que  l'ébuUition  du  mer- 
cure ou  peu  supérieure,  l'or,   le  fer,  le  platine  n'entrent  en 
fusion  que  sous  l'action  des  plus  puissantes  sources  de  cha- 
leur. A  l'autre  extrémité  de  cette  échelle,  le  mercure  n'est 
solide  au  contraire  qu^aux  plus  basses  températures  des  ré- 
gions boréales,  ou  aux  froids  arlilicicls  produits  par  certains 
mélanges.  Réduits  à  l'état  liquide,  quelques  mélaux  émettent 
des  vapeurs  et  par  conséquent  prennent  l'état  gazeux.  Mais  ce 
n*est  que  récemment  que  plusieurs  d'entre  eux,  l'or,  l'argent, 
le  cuivre,  ont  pu  être  gazéifiés  ou  volatilisés  :  c'est  la  chaleur 
développée  par  l'arc  voltaïque  qui  a  permis  d'obtenir  ce  résul- 
tat. Les  minéraux,  les  roches  les  plus  dures  ont  été  fondus, 
grâce  à  l'emploi  de  ces  foyers  artificiels  intenses,  et  il  n'est 
plus  guère  de  corps  qu'on  puisse  appeler  réfmctaires  ou  fixrs, 
eu  entendant  par  là,  comme  on  le  faisait  autrefois,  les  solides 
capables  de  résister  à  l'action  continue  des  températures  les 
plus  élevées  sans  se  liquéfier  ou  sans  se  décomposer.  Même 
parmi  ces  derniers  il  en  est  qu'on  est  parvenu  à  liquéfier,  en 
exerçant  sur  eux  une  pression  qui  empêche  le  dégagement  de 
ceux  de  leurs  principes  constituants  que  la  chaleur  rend  gazeux 
avant  la  fusion.  La  craie,  par  exemple,  qui  est  un  carbonate  de 
chaux  comme  le  marbre,  se  décompose  si  on  la  soumet  à  l'ac- 
tion d'une  forte  chaleur  :   l'acide  carbonique  se  sépare  de  la 
chaux  sous  forme  gazeuse,  et  la  chaux  elle-même  est  un  des 
rares  solides  qui  ont  jusqu'ici  résisté  à  la  fusion  et  qu'on  peut 
qualifier,  comme  la  magnésie  et  la  strontiane,  de  réfractaires. 
Mais,  grâce  à  un  procédé  imaginé  par  Hall  en  1804,  la  craie  a  pu 
être  fondue,  ainsi  que  d'autres  corps,  tels  que  la  corne,  la 
houille.  Ce  physicien  emplissait  de  craie  un  tube  de  fer  très 
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résistant,  qu'il  fermait  hermétiquement  avant.de  le  soumettre  à 
l'action  d'une  chaleur  intense.  La  haute  pression  qui  se  déve- 
loppait à  l'intérieur  du  tube  et  qui  provenait  du  gaz  résultant 
d'un  commencement  de  décomposition,  s'opposait  à  la  conti- 
nuation de  cette  action,  et  le  carbonate  de  chaux  subissait  la 
fusion.  En  laissant  le  tube  refroidir  lentement,  l'expérimenta- 
teur trouvait  à  l'intérieur  un  cylindre  solide  de  texture  cristal- 
line, ressemblant  complètement  au  marbre  saccharoîde. 

Toutefois  la  plupart  des  solides  d'origine  organique,  le  bois, 
les  autres  substances  végétales  ou  animales,  se  décomposent 
en  leurs  éléments  sous  l'action  de  la  chaleur  sans  se  liquéfier. 
Un  de  ces  éléments,  le  carbone,  est  une  des  substances  les 
plus  réfractaires  :  on  verra  cependant  qu'il  a  donné  des  indices 
(le  fusion.  Quant  aux  autres  éléments,  ce  sont  en  général  des 
substances  volatiles,  des  gaz,  et  Ton  sait  aujourd'hui  que  tous 
les  gaz  ont  pu  être,  sous  de  certaines  conditions  de  température 
et  de  pression,  réduits  à  l'état  liquide.  Il  n'y  a  plus,  comme  on 
pouvait  le  dire  encore  il  y  a  quelques  années,  de  gaz  par- 
manents. 

Tout  fait  donc  présumer  qu'il  n'est  pas,  dans  la  nature,  de 
substance  qui,  dans  des  conditions  convenables  de  température 
et  de  pression,  ne  puisse  affecter  successivement  l'état  solide, 
l'état  liquide  et  l'état  gazeux.  En  étudiant  les  conditions  de  ces 
transformations,  nous  allons  voir  que  la  chaleur  est  toujours 
l'agent  qui  joue  le  principal  rôle. 


g   2.    FUSION    DES    COnPS    SOLIDES.    —    FUSION    BRUSQUE   ET   FUSION    VITRÉE. 

LOIS    DE    LA    FUSION. 

On  peut  ranger  en  deux  catégories  principales  les  solides  qui 
passent  à  l'état  liquide  sous  l'influence  de  la  chaleur.  Les  uns, 
comme  le  verre,  les  résines,  la  cire,  la  plupart  des  corps  gras, 
éprouvent,  à  mesure  que  la  température  augmente,  un  ramol- 
lissement graduel  qui  leur  donne  d'abord  une  consistance  pâ- 
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teuse;  on  nomme  fusion  inlrée  ce  mode  de  fusion,  parce  que 
c'est  dans  le  verre  qu'il  est  le  plus  caractérise.  D'autres  solides, 
comme  la  glace,  les  corps  métalliques,  passent  brusquement  à 
l'état  liquide.  Il  résulte  de  cette  distinction  que  l'observation 
de  la  température  à  laquelle  se  produit  la  fusion  vitrée  est 
incertaine;  pendant  toute  la  période  du  ramollissement,  cette 
température  continue  à  s'élever,  et  ce  n'est  que  lorsque  la  liqui- 
dité a  atteint  son  maximum,  qu'on  peut  noter  le  point  où  elle 
est  parvenue.  Il  est  probable  toutefois  qu'à  chaque  degré  de 
consistance  de  la  matière  en  expérience  correspond  aussi  un 
dc^ré  fixe  de  température.  Il  n'en  est  plus  ainsi  pour  les  solides 
à  fusion  brusque.  Le  phénomène  est  alors  caractérisé  par  deux 
lois  très  précises,  dont  nous  avons  déjà  dit  un  mol  en  parlant 
de  la  fusion  de  la  glace.  Ces  deux  lois  peuvent  s'énoncer  ainsi  : 
chaque  substance  fond  à  une  température  invanable  qui  se  re- 
produit identiquement  dans  toutes  les  expériences;  cette  tem- 
pérature reste  fixe  pendant  toute  la  durée  de  la  fusion,  quelle 
que  soit  l'intensité  de  la  chaleur  employée  à  l'opération.  La  rci- 
pidité  de  la  fusion  peut  être  hâtée  par  la  quantité  de  chaleur 
fournie  ;  mais  tant  qu'il  reste  une  parcelle  solide,  la  tempéra- 
ture ne  s'élève  pas  au  delà  du  point  fixe  :  le  thermomètre 
plongé  dans  le  bain  liquide  reste  stationnaire. 

Nous  verrons  aussi  que,  pour  fondre  un  poids  donné  d'une 
substance,  la  quantité  de  chaleur  absorbée  reste  toujours  la 
même,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  que  la  chaleur  employée  à 
la  fusion  d'une  masse  déterminée  d'un  corps  est  proportion- 
nelle à  cette  masse;  d'ailleurs  elle  varie  d'une  substance  à 
Taulre.  Mais,  comme  cette  chaleur  ne  sert  pas  à  élever  la  tem- 
pérature, étant  absorbée  tout  entière  par  le  travail  de  la  fusion, 
qu'ainsi  elle  ne  se  manifeste  pas  extérieurement,  on  l'a  nommée 
chaleur  latente  de  liquidité  ou  de  fusion  y  par  opposition  à  la 
chaleur  sensible  au  thermomètre.  Nous  verrons  plus  tard  quel 
sens  il  faut  donner  à  cette  expression,  quand  nous  parlerons 
du  travail  mécanique  de  la  chaleur. 
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Les  lois  si  simples  que  nous  venons  d'énoncer,  n'ont  été 
bien  constatées  que  vers  la  seconde  moitié  du  dix-huitième 
siècle.  On  croyait  encore  alors  que  le  point  de  fusion  était 
variable,  que  la  glace,  par  exemple,  fond  à  des  températures 
différentes,  suivant  l'altitude,  ou  suivant  la  latitude  du  lieu  de 
l'expérience.  C'est  à  un  physicien  écossais,  Black,  qu'est  due  la 
découverte,  en  1762,  de  la  constance  de  la  température  pen- 
dant la  fusion  et  surtout  la  distinction  entre  la  chaleur  latente 
qu'il  essaya  de  mesurer  et  la  chaleur  sensible. 

On  peut  mesurer  de  deux  manières  la  température  de  fusion 
d'un  solide,  soit  en  l'observant  directement  quand  le  corps  est 
soumis  à  l'action  de  la  chaleur,  soit  en  faisant  fondre  d'abord 
celui-ci,  puis  attendant  le  moment  oii  a  lieu  la  solidification. 
Voici,  d'après  Buignet,  comment  on  procède  à  la  mesure  directe  : 
tt  On  prend  un  petit  tube  à  gaz  et  on  l'effile  en  pointe  fermée  à 
son  extrémité.  On  prend  d'autre  part  un  thermomètre  très  sen- 
sible, marquant  les  dixièmes  de  degré;  puis  les  deux  pièces 
sont  engagées  dans  un  même  bouchon  que  l'on  adapte  au  coi 
d'un  grand  ballon  rempli  d'eau.  Un  bec  de  gaz  permet  de  chauf- 
fer ce  ballon,  et  d'élever  la  température  d'une  manière  lente 
et  insensible.  Ces  dispositions  étant  prises,  on  introduit  dans 
le  tube  une  petite  quantité  de  la  matière  solide  dont  on  veut 
prendre  le  point  de  fusion.  Elle  tombe  à  la  partie  inférieure, 
sans  pénétrer  toutefois  dans  la  partie  conique  effilée.  L'eau  du 
ballon  étant  amenée  d'abord  à  une  température  inférieure  de 
quelques  degrés  au  point  présumé  de  la  fusion,  et  le  système  du 
tube  et  du  thermomètre  élant  plongé  dans  cette  espèce  de  bain- 
marie,  on  élève  très  lentement  la  température  en  surveillant 
avec  soin  la  partie  conique  du  tube.  Aussitôt  que  la  substance 
commence  à  fondre,  on  en  est  immédiatement  averti  par  l'ap- 
parence particulière  qu'elle  prend  en  s'étalant  sur  la  paroi 
courbe  du  verre.  On  note  alors  le  degré  indiqué  par  le  ther- 
momètre :  ce  degré  exprime  le  point  de  fusion  de  la  matière 
essayée.  » 

Le  tableau  ci-dessous  donne  les  points  de  fusion  d'un  cer- 
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tain  nombre  de  corps  solides,  simples  ou  composés,  rangés 
dans  Tordre  des  températures  décroissantes  de  ces  points. 

TSMPénATCRES   DE   FUSION    OU   DE   SOMDIFICATIO?!    DE    DIVERSES   SUBSTAKCES. 


ROMS  DES  SUBSTANCES 


Iridium au-dessus  de 

Platine 

Palladium 

Fer  martelé  anglais.  ..... 

Fer  doux  français 

Acier,  le  moins  fusible 

Acier,  le  plus  fusible 

Or 

Fonte  gri:ic ilOO  à 

Fonte  blanche 1030  à 

Or  au  titre  de  la  monnaie.  .  .  . 

Cuivre 

Cuivre  jaune 

Argent 

Bronze 

Aluminium 

Tellure 

Cadmium, 

Zinc 

lodure  d'argent 

Antimoine 

Bromure  d*argent 

Chlorure  d'argent 

Plomb 

Chlorate  de  potasse 

AlUageê  divers, 
—  5  équiv.  [domb  1  étain 


Tmiiiniu 

DK 
FUSION 


l 
1 
1 
1 
1 


—  1  — 

—  2  — 

—  5  — 

—  4  — 

—  5  — 

—  9  — 


i  zinc. 


1950« 

1700 

1700 

1600 

1500 

1400 

13U0 

1250 

1200 

1100 

1080 

1050 

1015 

1000 

900 

600 

525 

500 

450 

450 

440 

380 

350 

355 

334 


289 
241 
196 
186 
189 
194 
168 


NOMS  DES  SUBSTANCES 


Tciriiimts 

DE 
FUSION 


Succin 

Bismuth 

Chlorure  de  zinc 

Élain 

Sélénium 

Arsenic 

Nitrate  d'argent 

Camphre  de  Bornéo 

Camphre  du  Jn|K)n 

Sucre  de  canne 

Colophane ;  .  .  .  . 

Soufre 

Iode 

Sucre  de  raisin 

Ambre  gris 

Alliage  Darcet  (5  plomb,  3  étain, 

8  bismuth) 

Sodium 

Naphtaline 

Cire  jaune 

Cire  bliinche 

Stéarine 

Spermaceti 

Potassium 

Phosphore  

Paraffine 

Suif 

Beurre 

Eau 

Brome 

Éthcrs  divers.  .     au-dessous  de 

Mercure 

Ammoniaque  anhydre 

Alcool  absolu.  .     au-<[essous  de 


288» 

265 

250 

235 

217 

210 

198 

195 

175 

160 

135 

115 

107 

100 

100 

94 
90 
78 
76 
69 
61 
49 
55 
44 
44 
33 
30 
0 

—  7,5 

—  32 

—  39,5 

—  80 
-90 


On  voit  combien  sont  différentes  les  températures  néces- 
saires pour  fondre  les  substances  contenues  dans  ce  tableau, 
même  lorsqu'elles  appartiennent,  comme  le  platine  et  le  mer- 
cure par  exemple,  à  la  même  famille  de  corps  simples,  à  celle 
des  métaux  :  pour  ces  deux  corps  l'écart  n'est  pas  moindre  de 


IT. 


21 
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1800  degrés;  le  brome  devient  liquide  à  7\5  au-dessous  de  la 
glace,  tandis  que  l'iode  exige  une  température  supérieure  à 
celle  de  l'eau  bouillante.  On  remarquera  que  certains  com- 
posés, tels  que  l'iodure  d'argent,  le  bromure  d'argent  ont  un 
point  de  fusion  intermédiaire  entre  ceux  des  corps  simples 
constituants  (ce  qui  s'explique  aisément),  tandis  que  plusieurs 
des  alliages  de  plomb  et  d'étain,  de  plomb,  d'étain  et  de  bis- 
muth fondent  au  contraire  à  des  températures  inférieures  à 
celles  des  mélaux  dont  ils  sont  formés  ;  c'est  cette  propriété  qui 
permet  d'obtenir  des  alliages  fusibles  comme  l'alliage  si  connu 
de  Darcet,  dont  le  point  de  fusion  est  de  94*^  seulement.  Heintz 
a  monlré  aussi  qu'un  mélange  d'acides  gras  fond  à  une  tempé- 
rature beaucoup  plus  basse  que  celle  des  acides  eux-mêmes. 
Par  exemple,  les  acides  myristique,  palmitique  et  laurique 
fondent,  le  premier  à  53", 8,  le  second  à  62*  et  le  troisième  à 
43°,6,  tandis  qu'un  mélange  de  3  parties  d'acide  myristique, 
de  7  parties  d'acide  palmitique  et  de  2  parties  d'acide  laurique, 
a  son  point  de  fusion  à  32°,7. 

Quant  aux  corps  qui,  pour  passer  à  l'état  liquide,  com- 
mencent par  se  ramollir,  prennent  une  consistance  pâteuse  et 
insensiblement  arrivent  à  la  fusion  complète,  on  comprend 
qu'il  est  difficile  d'assigner  avec  quelque  précision  la  tempéra- 
ture à  laquelle  cette  fusion  est  obtenue.  Pour  certains  d'entre 
eux  notamment,  tels  que  le  verre,  dont  la  composition  est  assez 
complète,  la  fusibilité  est  une  propriété  qui  varie  avec  cette 
composition,  c'est-à-dire  à  la  fois  avec  la  nature  des  corps  qui 
y  entrent,  et  avec  leur  proportion.  Les  verres  incolores  qui 
servent  à  fabriquer  la  gobeleterie,  les  vitres,  les  glaces,  sont 
des  silicates  doubles  de  chaux  et  de  potasse  ou  de  soude;  le 
verre  à  bouteilles  renferme  de  l'oxyde  de  fer  et  du  peroxyde  de 
manganèse;  le  cristal  est  un  silicate  double  de  potasse  et  d'oxyde 
de  plomb;  les  verres  destinés  à  l'optique,  et  qu'on  nomme 
crown-glass  ou  flint-glass  selon  leur  composition,  contiennent 
en  outre  du  carbonate  de  potasse,  de  l'acide  arsénieux,  du 
minium,  etc.  Or,  de  tous  ces  corps,  les  uns,  comme  les  silicates 
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de  potasse  et  de  soude,  sont  très  fusibles  ;  d'autres,  tels  que  les 
silicates  de  chaux,  ne  fondent  qu'à  une  température  élevée, 
celle  des  plus  violents  feux  de  forge,  ou  meine  se  ramollissent 
seulement;  les  silicates  de  fer,  de  manganèse  et  de  plomb  sont 
beaucoup  plus  fusibles  et  cèdent  aux  températures  des  four- 
neaux de  laboratoire.  On  rencontre  donc  là  ce  que  nous  venons 
de  constater  pour  la  température  de  fusion  des  alliages  :  à 
savoir,  que  les  silicates  multiples  fondent  généralement  à  une 
température  inférieure  à  celles  des  silicates  constituants,  fait  heu- 
reux pour  l'industrie  de  la  verrerie  et  pour  les  multiples  opéra- 
tions qu'elle  effectue  en  vue  des  usages  variés  de  ses  produits. 


g  3.    SOLIDIFICATION    DES    CORPS    IIQUIDES.    —    CONGÉLATION. 

La  solidification  des  liquides  est  le  phénomène  inverse  de  la 
fusion  des  solides;  il  est  régi  par  les  mêmes  lois.  La  tempé- 
rature à  laquelle  se  fait  ce  changement  d'état  est  lixe  pour 
chaque  corps  et  elle  est  précisément  celle  du  point  de  fusion. 
Par  exemple,  quand  une  masse  de  glace  est  à  la  température 
de  zéro,  toule  addition  de  chaleur  détermine  la  fusion  d'une 
partie  de  cette  masse  ;  de  môme  que  s'il  s'agit  d'une  masse 
d*eau  à  la  même  température  de  zéro,  toule  soustraction  de 
chaleur  détermine  la  solidilication  ou  congélation  d'une  partie 
du  liquide.  S'il  s'agit  de  substances  qui  ne  passent  point  brus- 
quement à  Tétat  liquide,  qui  prennent  d'abord  une  consistance 
pâteuse  quand  on  les  échauffe  graduellement,  elles  présentent 
les  phénomènes  inverses  en  passant  de  l'état  liquide  à  Tétat 
solide,  commençant  par  s'épaissir  à  mesure  qu'elles  se  refroi- 
dissent, et  n'atteignant  leur  solidification  complète  qu'au  point 
où  elles  avaient  commencé  à  se  ramollir. 

La  seconde  loi  que  nous  avons  vue  présider  à  la  fusion,  est 
également  vraie  pour  la  solidification  des  liquides.  Tant  que 
toute  la  masse  du  corps  en  train  de  se  solidifier  n'a  pas  subi  le 
changement  d'état,  sa  température  reste  invariable,  quelque 
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intense  que  soit  la  cause  de  refroidissement  à  laquelle  ce  corps 
est  soumis.  Toute  la  chaleur  qui  avait  été  absorbée  dans  le 
passage  du  corps  à  l'état  liquide,  et  que  nous  avons  appelée 
chaleur  latente  de  liquidité,  redevient  libre  quand  le  passage 
inverse  se  fait,  et  sert  à  maintenir  fixe  la  température  de  la 
masse  non  encore  solidifiée. 

Un  certain  nombre  de  liquides  n'ont  pu  encore  être  con- 
gelés.   Tel  est  l'alcool  absolu    :    c'est  ce  qu'exprime  notre 
tableau,  où  Ton  voit  que  la  température  de  fusion  de  ce  corps 
est  inférieure  à  — 90^   Toutefois  Despretz,   en    soumettant 
l'alcool  au  froid  d'un  mékinge  réfrigérant  d'acide  carbonique 
solide,  d'élher  et  de  proloxyde  d'azote  liquide,  l'a  réduit  à  une 
consistance  pâteuse  assez  prononcée  pour  qu'on  pût  renverser 
le  vase  qui  le  contenait  sans  qu'il  s'écoulât*.  C'est  aussi  au 
moyen  d'un  mélange  réfrigérant  que  Braun  a  pu,  en  1759, 
congeler  le  mercure,  inconnu  auparavant  à  l'état  solide.  Ces 
expériences  furent  répétées  en  1795  à  l'École  polytechnique; 
Thilorier  employa  dans  ce  but  un  mélange  d'acide  carbonique 
solide  et  d'éther.  La  congélation  du  mercure,  sous  la  seule 
influence  des  froids  atmosphériques*,  a  été  obtenue  pour  la  pre- 
mière fois   pendant  l'expédition  de   Parry  dans  les  régions 
polaires  boréales.  En  se  solidifiant,  le  mercure  cristallise  en 
octaèdres  ;  il  présente  la  malléabilité  et  la  ténacité  du  plomb, 
de  sorte  qu'on  a  pu  l'aplatir  sous  le  marteau  et  en  frapper  des 
médailles  au  balancier. 


g  4.    GHANGEMEISTS   DE    VOLUME   DUS    A   LA   FUSION    OU   A   LA    SOLIDIFICATION. 

FORCE   EXPANSIVE   DE   LA   GLACE. 

La  fusion  des  corps  solides  et  le  phénomène  inverse  de  la 
solidification  des  liquides  sont  caractérisés  l'un  et  l'autre  par 

i.  L*alcool  absolu  vient  d*étre  solidifié  i>ar  M.  Wrobleski  (avril  1883). 
2.  &1M.  Barrai  et  Bixio,  dans  leur  célèbre  ascension  aérostatique  de  1850,  ont  atteint  dans  les 
liantes  régions  de  Tair  une  couche  dont  la  tempéi  aturc  était  celle  de  la  congélation  du  mercure. 
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les  deux  mêmes  lois  de  la  iixité  du  point  auquel  s*efiecluent  ces 
deux  changements  d'état,  ou  de  rinvariabililé  de  la  température 
pendant  toute  la  durée  de  Tun  ou  de  Tautre  phénomène.  Mais 
si  la  température  de  la  fusion  et  celle  de  la  solidification  sont 
identiques  et  restent  fixes  et  invariables  pour  une  même  sub- 
stance, il  n'en  est  pas  de  même  du  volume,  qui  subit  un  brusque 
changement  dans  ce  passage  d'un  état  physique  à  un  autre. 
En  général,  c'est  une  dilatation  qui  résulte  de  la  fusion  d'un 
corps  solide,  de  sorte  que  le  liquide  qui  en  provient  a  une 
moindre  densité  que  lui.  Un  petit  nombre  de  substances  font 
exception  toutefois  à  cette  règle  ;  ce  sont  la  glace,  la  fonte  de 
fer,  le  bismuth,  l'argent,  l'antimoine,  l'acide  sulfurique  bi- 
hydraté,  et  l'alliage  formé  de  1  partie  de  plomb,  1  d'étain  et 
4  de  bismuth.  Tous  ces  corps,  en  se  liquéfiant,  se  contractent, 
et  sont  plus  denses  à  l'élat  liquide  qu'à  l'état  solide.  C'est  à 
cette  propriété  que  l'on  doit  la  perfection  du  moulage  de  la 
fonte  :  coulée  liquide  dans  les  moules  creux  des  objets  à  repro- 
duire, elle  se  dilate  en  se  refroidissant  et  en  se  solidifiant,  et 
la  pression  qui  en  résulte  contre  les  parois  des  moules  oblige  le 
métal  à  en  épouser  avec  fidélité  la  forme  dans  ses  moindres 
détails. 

La  dilatation  de  l'eau  qui  se  congèle  est  un  fait  d'observa- 
tion que  tout  le  monde  peut  constater;  on  voit  en  effet  les 
glaçons  flotter  pendant  l'hiver  sur  Teau  des  rivières  et  des 
lacs.  Tous  les  ans,  au  retour  du  printemps,  des  blocs  de  glace 
détachés  des  banquises  et  des  glaciers  des  régions  polaires 
vont,  entraînés  par  les  courants,  se  fondre  dans  les  eaux  plus 
chaudes  des  latitudes  moins  élevées  :  il  est  vrai  que  l'eau  de 
mer  est  plus  dense  que  l'eau  pure  dont  les  icebergs  ont  été 
formés  par  la  congélation.  Galilée  avait  déjà  fait  observer  que 
la  glace  était  moins  dense  que  l'eau  sur  laquelle  elle  surnage, 
et  les  académiciens  de  Florence  avaient  vérifié  par  une  expé- 
rienee  classique  le  fait  de  la  dilatation  de  l'eau  qui  se  congèle  : 
ayant  rempli  d'eau  une  sphère  de  cuivre  qu'ils  exposèrent  à 
un  froid  intense,  elle  se  brisa,  bien  que  l'épaisseur  du  métal 
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fût  (le  deux  tiers  de  pouce.  En  1607,  Iliiygcns  fit  éclater,  eu 
deux  endroits,  un  tube  de  fer  d'un  doigt  d'épaisseur  empli 
d'eau  et  hermétiquement  fermé  :  la  rupture  eut  lieu  après 
douze  heures  d'exposition  à  la  gelée.  Voici  comment  Pouillet 
répétait,  dans  son  cours,  celte  expérience  d'Huygens  :  «  Je 
prends  pour  cela,  dit-il,  des  tubes  de  fer  très  épais,  de  1  mètre 


Fig,  60.  —  Force  cipantÎTe  du  l'e; 


^ulêc.  Eiiwrience  de  HuTgeng. 


de  longueur,  de  3  centimètres  de  diamètre  intérieur,  fermés  ù 
vis  aux  deux  bouts.  Après  les  avoir  remplis  d'eau,  on  les  dis- 
pose dans  une  caisse  de  bois  peu  profonde,  on  les  couvre  d'un 
mélange  réfrigérant  de  sel  et  de  glace  piléc  ;  bientôt  l'explosion 
se  fait  entendre,  les  tubes  qui  résisteraient  à  plusieurs  cen- 
taines d'atmosphères  sont  déchirés  dans  leur  longueur  {fig.  60). 


Fig.  «1. 


lace  du  major  Edward  WiUiimx. 


On  peut  môme  faire  sortir  les  cylindres  de  glace  et  montrer  que 
l'eau  n'a  été  qu'en  partie  congelée  pour  produire  une  si  forte 
pression.  »  On  connaît  aussi  les  célèbres  expériences  faites  à 
Québec  en  1784  et  en  janvier  1785  par  le  major  d'artillerie 
Edward  Williams.  Ayant  rempli  d'eau  des  bombes  de  15  pouces 
de  diamètre,  il  les  exposa  à  la  basse  température  de  l'air.  Un 
bouchon  en  fer,  fortement  cufoncé  dans  le  trou  de  fusée  de  ces 
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bombes,  fut  projeté  à  une  distance  considérable,  dans  sept 
expériences  successives;  un  cylindre  de  glace  de  plusieurs 
])ouces  de  longueur  sortit  chaque  fois  du  trou,  immédiatement 
après  l'explosion.  Dans  une  huitième  expérience,  la  tempéra- 
ture extérieure  s'étant  abaissée  à  24  degrés  au-dessous  de  zéro, 
la  bombe  éclata,  se  fendit  et  Ton  vit  une  lame  de  glace  en  forme 
de  nageoire  de  poisson  faire  saillie  entre  les  deux  fragments. 

MM.  Ch.  Martins  et  Chancel  ont  répété,  en  1870,  les  expé- 
riences du  major  Williams,  et  ont  calculé  la  force  qui  faisait 
éclater  les  projectiles.  Ils  opérèrent  d'abord  avec  une  bombe  de 
22  centimètres  de  diamètre  extérieur,  épaisse  de  26  milli- 
mètres, qu'ils  remplirent  d'eau  k  -{-4''  el  qu'ils  fermèrent  à 
l'aide  d'une  vis  et  d'une  rondelle  de  plomb  interposée  entre  la 
courbure  de  la  bombe  et  le  rebord  de  la  vis.  Puis  ils  la  plon- 
gèrent dans  un  mélange  réfrigérant  à  — 21\  «  Au  bout  d'une 
heure  et  demie,  disent-ils,  le  projectile  éclata  suivant  un  grand 
cercle  passant  par  rorilicc,  et  se  sépara  en  deux  fragments.  La 
couche  de  glace  était  régulière  et  d'une  épaisseur  de  10  milli- 
mètres. Le  volume  de  la  glace  s'élevait  à  814  centimètres 
cubes  ;  mais  ce  volume  de  glace  correspond  à  un  volume  d'eau 
moindre  de  -  ou  de  74  centimètres  cubes.  Or,  l'eau  se  compri- 
mant de  50  millionièmes  par  atmosphère,  nous  trouvons  que 
la  force  qui  a  fait  éclater  la  bombe  était  de  550  atmosphères, 
en  supposant  la  glace  compressible  comme  l'eau*.  » 

D^autres  expériences  faites  sur  des  projectiles  creux  plus 
petits  que  les  bombes  ont  donné  aux  mômes  observateurs  des 
pressions  de  440  et  de  574  atmosphères.  Ils  purent  aussi,  à 
l'aide  d'une  disposition  ingénieuse,  placer  au  centre  des 
bombes  un  réservoir  de  thermomètre  dont  la  tige  graduée  put 
être  obsei'vée  de  loin  au  dehors  à  l'aide  de  lunettes,  et  constater 
ainsi  que  l'eau  intérieure  s'était  abaissée,  une  première  fois, 
de  10%7  à  —  2^,8  et  une  seconde  fois  de  8\4  à  —  4^2;  c'est 
là  une  vérification  du  fait  que  la  pression  abaisse  le  point  de 

i.  Compta  rendue  de  r Académie  dei  sciencei  pour  1870,  t.  I,  p.  1150. 
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t'jfufiéhiion  de  Feaa.  >oii5  reviendrons  incessamment  snr  ce 
dernier  phénomène. 

On  constaterait  de  la  même  manière  la  force  expansive  des 
autres  lirjuides  qui  se  dilatent  en  se  solidifiant.  Tvndall  a 
fait  une  ex[>érience  analogue  avec  du  bismuth  :  «  Vous  voyez, 
disail'il  dans  une  de  ses  leçons  sur  la  Chaleur,  cette  bouteille 
de  fer,  crevée  du  goulot  jusqu'au  fond;  je  la  brise  avec  ce  mar- 
teau, et  elle  vous  apparaît  remplie  à  Pintérieur  par  un  noyau 
métallique.  Ce  métal  est  du  bismuth;  je  Tai  versé  dans  la  bou- 
t^5ille  lorsqu'il  était  fondu,  et  j'ai  bouché  la  bouteille  avec  une 
vis.  Ià'.  métal  s'est  refroidi,  il  s'est  solidifié,  il  s'est  dilaté,  et 
la  force  d'expansion  a  suffi  pour  faire  éclater  la  bouteille.  » 

Chacun  de  nous  a  pu  être  témoin  de  faits  qui  prouvent  l'in- 
tensité de  la  force  cxpansive  de  la  glace  ;  elle  brise  les  vases 
remplis  d'eau,  les  tuyaux  de  plomb  ou  de  fonte  des  eaux  mé- 
nagères, lorsqu'on  commet  l'imprudence  d'y  verser  de  l'eau 
par  l(;s  fortes  gelées.  L'hiver,  quand  le  sol,  gonflé  d'humidité, 
vient  a  geler  brusquement  et  fortement,  la  dilatation  qui  en 
résulte  cause  maints  dégâts.  Les  pavés  sont  soulevés,  des  murs 
Konl  ébranlés.  Les  pierres,  que  Ton  nomme  pour  cette  raison 
{lélivesy  parce  qu'elles  retiennent  de  l'eau  qui  se  solidifie  dans 
les  froids,  se  désagrègent,  se  fendent.  Enfin  la  sève,  en  se  con- 
g(îlant  dans  les  hivers  très  rigoureux,  fait  éclater  les  arbres. 

Nous  avons  vu  dans  nos  premiers  chapitres  que,  à  l'excep- 
tion d'un  corps,  l'iodure  d'argent  (qui  se  contracte  quand  sa 
t(unpérature  augmente,  et  cela  à  un  point  éloigné  de  sa  fusion), 
tous  les  autres  corps  solides  ou  liquides  se  dilatent  sous  Tin- 
iluence  de  la  chaleur.  Seulement  la  dilatation  du  corps  sous  sa 
IbniK^  liquide  suit  le  plus  souvent  une  autre  loi  que  celle  qu'il 
é])rouve  sous  la  forme  solide.  Ëiiiin  on  vient  de  voir  que,  dans 
le  passage  de  l'un  à  l'autre  étal,  certaines  substances,  telles  que 
l'eau,  le  bismuth,  subissent  une  contraction  plus  ou  moins 
brus([ue  ;  tous  les  autres  éprouvent  au  contraire  une  dilatation. 
Mais  chez  tous  le  voisinage  du  point  de  fusion  ou  de  solidifi- 
cation est  le  siège  d'une  perturbation,  qui  tient  probablement 
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au  nouvel  arrangemenl  moléculaire  nécessité  par  le  change- 
ment d'étal.  Les  variations  du  volume,  de  part  et  d'autre  du 
|)oint  de  fusion,  ont  été  étudiées  pour  trois  corps  par  un  phy- 
sicien allemand,  M.  Ënnann  ;  on  peut  aiscmcnl  faire  com- 
prendre à  l'aide  d'une  représentation  graphique  comment  se 
comportent  les  corps  en  question,  qui  sont  l'eau,  le  phosphore  et 
l'alliage  fusihie  dont  nous  avons  donne  les  proportions  (p.  165). 
En  comptant  les  températures  sur  l'axe  XX',  et  en  figurant 
le  volume  du  corps  par  une  ordonnée  ou  droite  perpendiculaire  ' 
à  l'axe,  les  variations  de  volume  se  trouvent  représentées  par 
une  courbe  qu'on  obtient  en  joignant  par  une  ligue  continue 


les  sommets  de  toutes  les  ordonnées  :  tant  que  la  courbe 
s'éloigne  de  l'axe,  il  y  a  dilatation  ;  c'est  au  contraire  une 
contraction  si  la  courbe  se  ra|)proche  de  l'axe.  Les  figures  62, 
05  et  64  donnent  trois  exemples  de  la  loi  de  variation  dans 
le  voisinage  des  points  de  fusion,  pour  l'eau,  le  phosphore  et 
l'alliage.  Elles  montrent  que,  un  peu  avant  l'approche  de  ce 
point,  la  dilatation  est  représentée  par  une  ligne  droite  inclinée 
à  l'axe  ;  qu'il  en  est  de  même  de  la  dilatation  du  corps  à  une 
certaine  dislance  du  point  crititiufe.  Mais  pour  l'eau  l'inclinaison 
de  la  seconde  ligne  EF  est  moindre  que  celle  de  la  première  BA  : 
c'est  la  traduction  du  fait  connu  que  la  glace  a  un  coefficient 
de  dilatation  plus  grand  que  l'eau.  Le  contraire  a  lieu  pour  le 
phosphore.  Pour  l'alliage  fusible,  les  deux  lignes  sont  sur  le 
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prolongeraenl  l'une  de  l'autre,  d'où  l'on  voit  que  la  dilatation 
de  l'alliage  liquide  est  la  même  que  celle  de  l'alliage  solide. 
Quant  à  ce  qui  se  passe  dans  le  voisinage  du  point  de  fusion. 


-  Courbe  de  dUalalion  du  phoiphor 


les  courbes  des  ligures  permettent  de  s'en  Taire  une  idée  très 
nette.  La  glace,  prise  au-dessous  de  0',  commence  par  se  dilater 


Fig.  6i.  —  Courbe  de  dilatation  de  l'alliage  fusible  Ei 


rapidement  quand  on  l'échaulïe  ;  un  peu  avant  d'atteindre 
le  point  de  fusion,  elle  se  contracte,  et  cette  contraction  con- 
tinue, quand  l'eau  est  devenue  liquide,  jusqu'à  +4*,  qui  est  le 
maximum  de  densité;  puis,  à  partir  de  ce  point,  la  dilatation 
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recommence,  croit  assez  rapidement  d'abord,  et  finit  par  re- 
prendi*e  une  marche  régulière,  mais  moins  rapide  que  celle  de 
la  glace  pour  des  accroissements  égaux  de  température.  Pour 
le  phosphore,  deux  lignes  droites  BA  et  EF  figurent  la  dilata- 
lion  à  rétat  solide  et  la  dilatation  à  Télat  liquide.  Sa  marche, 
vers  le  point  de  fusion,  n'a  pu  être  déterminée.  Enfin,  pour 
Talliage  fusible,  on  voit  qu'une  courbe  analogue  à  celle  de 
l'eau  raccorde  les  deux  lignes  droites  entre  les  températures 
de  43%7  et  de  100^  :  il  y  a  rapide  contraction  depuis  43^7  jus- 
qu'à 68%7;  le  volume  se  dilate  de  ce  point  jusqu'à  94^  tempé- 
rature de  1a  fusion,  et  ensuite  jusqu'à  100*.  A  ce  point  la  dila- 
tation reprend  la  même  valeur  qu'à  l'état  solide. 

liCs  causes  de  ces  variations  singulières  sont  inconnues; 
mais  on  s'accorde  à  les  attribuer  aux  changements  de  structure 
moléculaire  qui  précèdent  et  accompagnent  le  changement 
d'état.  Dans  trois  corps  simples,  trois  métalloïdes,  le  soufre, 
le  sélénium,  le  phosphore,  les  particularités  relatives  à  ces 
modifications  de  structure  sont  si  remarquables,  que  nous  ne 
pouvons  nous  dispenser  de  les  décrire  avec  quelques  détails. 


g  5.  ÉTATS  ALLOTROPIQUES  DU  SOUFRE,  DU  SÉLÉ.MUM  ET  DU  PHOSPHORE. 

Le  point  de  fusion  du  soufre  est  115%  comme  on  peut  le 
voir  dans  notre  précédent  tableau.  Si  Ton  échauffe  peu  à  peu 
du  soufre  solide  dans  un  matras  jusqu'à  cette  température,  on 
le  verra  devenir  liquide  (fig.  65)  en  conservant  sa  couleur  jaune, 
et  sa  fluidité  sera  alors  comparable  à  celle  d'une  huile  grasse. 
En  projetant  dans  l'eau  froide  une  portion  du  soufre  liquide  à 
cette  température  de  fusion,  ou  à  une  température  un  peu  su- 
périeure, il  se  solidifiera  en  fragments  globulaires,  très  friables, 
reprenant  l'aspect  ordinaire  du  soufre  jaune.  Mais  si  l'on  con- 
tinue de  chauffer  le  matras,  on  verra,  vers  150%  le  liquide, 
dont  la  couleur  est  devenue  jaune  foncé,  s'épaissir;  la  viscosité 
ira  en  croissant  avec  la  température  et  sa  couleur  passera 
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(lu  rouge  au  rouge  brun.  Vers  230",  cette  consislaoce  pâteuse 
atteint  son  maximum,  el  l'on  peut  renverser  le  vase  qui  le 
contient,  sans  qu'une  goutte  s'en  écliappe.  Refroidi  alors  brus- 
quement dans  l'eau,  il  reste  mou  et  transparent.  Le  soufre  mou 
(c'est  le  nom  qu'on  lui  donne  alors),  chauffé  au-dessus  de  250°, 
devient  peu  à  peu  moins  visqueux,  en  conservant  sa  même 
couleur  bniu-rougeàtre  ;  à  330°  ou  340°,  il  est  redevenu  beau- 
coup plus  liquide,  comme  s'il  avait  subi  une  seconde  fusion. 
Le  sélénium,  dont  nous  avons  eu  l'occasion  d'indiquer  les 
propriétés  éleclriques  en  décrivant  le  photophone',  se  présente, 
comme  le  soufre,  sous  des  états  physiques  différents  :  on  en 
compte  jusqu'à  quatre  :  le  sélénium  noir,  le  sélénium  rouge 
cristallisé,  le  sélénium  7'ouge  amorphe  ou  vitreux,  insoluble 
dans  le  sulfure  de  carbone,  et  enfin  le 
sélénium  rouge  amorphe  et  soltihle  dans 
le  sulfure  de  carbone.  En  chauffant  le 
sélénium  vitreux  au-ilessus  de  100°,  il 
devient  pâteux  et  semblable  à  de  la  cire 
à  cacheter  en  fusion.  Il  est  alors,  selon 
MiLsclicrlich,  identique  avec  le  sélénium 
nuir,  dont  nous  avons  vu  que  le  point  do 
fusion  est  217°,  et  que,  dans  son  état 
pâteux,  on  peut  étirer  en  fils  qui  sonl 
d'un  rouge  rubis  par  transparence. 

Le  phosphore  ordinaire,  nous  l'avons 
vu,  a  son  point  de  fusion  à  44*  environ. 
Chauffé  à  70"  et  refroidi  brusquement,  il  se  transforme  en 
une  masse  opaque  noire  qui,  par  une  fusion  nouvelle  et  un 
lent  refroidissement,  reproduit  le  phosphore  ordinaire.  I^e 
phosphore  noir  est  plus  mou  que  l'autre.  Mais  la  forme  la 
plus  intéressante  de  ce  métalloïde  est  celle  qui  est  connue 
sous  le  nom  de  phosphore  roxige  ou  amorphe.  Schrœlter  a 
montré  qu'il  se  forme  sous  l'action  prolongée  d'une  lempéra- 


Fig.  05.  —  FuïîoQ  du  soufre. 


1.  Voir  le  tome  in  du  Monde  pnvsiguE,  cliap.  vui  de  la  3'  partie. 


ÉTATS  ALLOTROPIQUES  DU  SOUFRE. 


173 


ture  de  250*  sur  le  phosphore  ordinaire.  La  substance  obtenue 
par  ce  procédé  forme  des  masses  compactes,  ayant  l'aspect  de 
rhématite,  à  cassure  conchoïde  et  brillante,  ou  bien  une 
poudre  rouge-carmin.  Au-dessus  de  250\  le  phosphore  rouge 
fond,  et  à  260'*  il  se  transforme  h  nouveau  en  phosphore  ordi- 
naire. Les  propriétés  de  ces  deux  états  singuliers  d'une  même 
substance  sont  si  différentes,  qu'on  dirait  deux  corps  simples 
distincts.  Couleur,  structure  moléculaire,  densité,  chaleur 
spécifique,  solubilité,  odeur,  inflammabilité,  altérabilité  à 
Tair,  action  sur  les  organes,  tout  diffère  de  l'un  à  l'autre.  En 
voici  le  tableau,  d'après  M.  Cahours  : 


PHOSPHORE    ORDINAIRE. 

Incolore. 

Cristallisable. 

Densité  variant  entre  1,82  et  1,84. 

Chaleur  spécifique  =0,1887. 

Très  soluble  dans  le  sulfure  de  car- 
bone, soluble  dans  les  huiles  crasses 
et  volatiles. 

Immédiatement  altérable  à  Tair  et 
phosphorescent. 

Inflammable  vers  00^. 

Bout  à  290^ 


Se  combine  avec  le  soufre  vers  la 
température  de  fusion  de  ce  corps,  avec 
explosion. 

Odeur  particulière  et  caractéristique. 

Très  délétère. 


PHOSPHORE    ROOGE. 


Uouge  écarlale. 


Amorphe. 

Densité  sensibloniont  égale  à  2. 
Chahnir  spéciliquc=  0,1008. 
Insoluble  dans  le  sulfure  de  carbone, 
les    huiles    essentielles    et    les    huiles 


grasses. 


A  peine  altérable  à  l'air  et  non  phos- 
phorescent. 

lnnammai)le  au-dessus  de  250^. 

Chaulïé  vers  200°  dans  le  vide  ou 
dans  un  ga?  inerte,  repasse  à  Tétat  de 
phosphore  ordinaire. 

Se  combine  avec  le  soufre  à  -f-  230°. 


Inodore. 
Non  délétère. 


On  a  donné  le  nom  d'allotropie  au  phénomène  de  transfor- 
mation que  subissent  les  coi:ps  dont  nous  venons  de  parler, 
admettant  ainsi  que,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  leurs  molé- 
cules ou  mieux  leurs  atomes  constituants  se  groupent  d'une 
façon  tout  à  fait  différente  à  certains  degrés  de  température. 


CHAPITRE   VII 

CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES  CORPS  —  SURFUSION 
DISSOLUTION  —  SURSATURATION 


§   1.    INFLUENCES    DIVERSES    SUR   LES   TEBfPÉRATURES   DE  FUSIOK   DES   SOLIDES. 

On  a  vu  que  les  solides  susceptibles  de  passer  brusquement 
à  l'état  liquide  sous  l'action  de  la  chaleur  ont  un  point  de 
fusion  fixe,  et  tellement  différent  d'un  corps  à  l'autre,  qu'il 
peut  servir  à  caractériser  chaque  espèce  de  substance.  Cette 
température  fixe  de  fusion  est  aussi  généralement  celle  du 
retour  à  l'état  solide,  de  la  solidification  ou  congélation. 

Cependant  ce  n'est  pas  là  une  loi  absolue,  et  le  point  de 
fusion  ou  de  solidification  peut  varier  sous  l'influence  de 
circonstances  exceptionnelles.  La  pression  extérieure  est  une 
de  ces  causes  de  variation,  mais  il  faut  qu'elle  ait  une  intensité 
considérable  pour  amener  un  changement  sensible,  bien 
qu'assez  faible,  dans  les  températures  de  fusion.  Pour  les  corps 
qui  se  dilatent  en  passant  de  l'état  solide  à  l'état  liquide,  c'est- 
à-dire  dont  les  molécules  s'écartent  par  le  fait  du  changement 
d'état,  une  augmentation  de  pression  est  un  obstacle  qui  con- 
trarie l'action  de  la  chaleur  :  la  température  de  fusion  de  ces 
corps  doit  donc,  sous  cette  influence,  ôtre  plus  élevée.  Le 
contraire  doit  avoir  lieu  s'il  s'agit  de  corps  qui,  comme  la 
glace,  se  contractent  en  se  liquéfiant.  Des  expériences  dues  à 
Bunsen  et  à  W.  Thomson  ont  confirmé  ces  prévisions  toutes 
théoriques. 
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Le  premier  de  ces  physiciens  employait  un  lube  double- 
ment recourbé,  fermé  à  ses  deux  extrémités,  rempli  de 
mercure  de  6  en  f.  L'espace  ef  était  occupé  par  la  substance 
à  étudier,  du  spermaceti  ou  blanc  de  baleine,  par  exemple. 
L'espace  ab  contenait  de  l'air.  En  chaufTanl  dans  un  bain  la 
partie  inférieure  de  cet  appareil,  la  dilatation  du  mercure 
comprimait  l'air  et  cctle  augmentation  de  pression  intérieure 
réagissait  sur  le  blanc  de  baleine.  On  notait,  au  moment  où 
ce  dernier  entrait  en  fusion,  la  pression  du  manomètre  ab  et 


U' 


Fig,66. — Influence  delà  prcs. 
sion  sur  le  point  de  fusion. 
Appareil  Bunsen. 


1  influence  de  la  pc 


Appareil  do  W.  Tlioroson  pour  mesuivr 
le  point  de  fusion 


la  température  du  bain.  Bunsen  trouva  ainsi  que  le  point  de 
fusion  du  blanc  de  baleine,  qui  est  de  47°, 7  sous  la  pression 
de  1  atmosphère,  atteint  49°, 7  quand  la  pression  est  de 
96  atmosphères,  et  50", 9  pour  une  pression  de  156  atmos- 
phères :  l'élévation  est  à  peu  près  proportionnelle  à  l'accrois- 
sement de  pression.  Trois  expériences  sur  la  paraffine  ont 
donné  à  Bunsen,  pour  1  atmosphère  46\5;  pour  85  atmos- 
phères, 48'',9;  pour  100  atmosphères,  49',9;  ici  la  proportion- 
nalité n'existe  plus. 
La  figure  67  montre  la  disposition  imaginée  par  \V.  Thomson 
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pour  conslaler  Tinfluence  de  la  pression  sur  la  fusion  de  la 
glace.  Un  cylindre  en  verre,  fermé  en  haut  et  en  bas  par  des 
viroles  de  cuivre  AB,  renferme  des  fragments  de  glace  qu'un 
disque  de  plomb  maintient  dans  la  moitié  inférieure,  et  de 
Teau  dislillée  jusqu'au  sommet.  Le  couvercle  supérieur  donne 
passage  à  un  bouchon  ou  pislon  métallique  a  qu'on  peut  pres- 
ser à  volonté  à  l'aide  d'une  clef  à  vis  V.  La  pression  exercée 
se  mesure  à  l'aide  d'un  manomètre  à  air  comprimé  M,  et  la 
température  par  un  thermomètre  T  dont  le  réservoir  et  la  tige 
sont  protégés  contre  la  pression  par  une  enveloppe  résistante 
de  verre.  Comme  le  cylindre  renferme  toujours  en  même 
temps  de  la  glace  et  de  l'eau  en  contact,  le  thermomètre  est 
regardé  comme  indiquant  la  température  de  la  fusion  à  tous 
les  instants  de  .l'expérience.  Voici  quelques  nombres  obtenus 
par  l'expérimentateur  : 

1      atmosplirMc 0^000 

8  —  —  0^0i9 

1(5,8  —         —  (>>,|-29 

Ainsi  la  température  de  fusion  de  la  glace  s'abaisse  a 
mesure  que  la  pression  augmente. 

On  constate  d'ailleurs  le  fait,  sans  aucune  mesure,  grâce  à 
une  expérience  ingénieuse  due  à  Mousson.  La  ligure  68  repré- 
sente un  tube  d'acier  très  épais  et  très  résistant,  fermé  a  sa  par- 
lie  inférieure  par  un  bouchon  à  vis,  à  sa  partie  supérieure  par 
une  vis  d'acier  de  plus  grande  longueur,  dont  la  tète  porte  un 
levier  à  l'aide  duquel  on  peut  la  tourner  et  exercer  une  pres- 
sion. On  emplit  le  tube  d'eau  et,  avant  de  le  refermer,  on  y 
introduit  un  fragment  de  métal.  En  retournant  le  tube  de 
sorte  que  le  bouchon  occupe  la  partie  supérieure,  le  mor- 
ceau de  métal  tombera  au  fond  du  tube,  reposant  par  consé- 
quent sur  la  pointe  de  la  longue  vis  d'acier.  Dans  cet  état,  on 
entoure  l'appareil  d'un  mélange  réfrigérant  qui  congèle  l'eau 
intérieure.  Quand  l'eau  est  solidifiée,  en  retournant  l'appareil 
dans  la  position  de  la  figure,  il  est  clair  que  le  morceau  de 
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métal  est  alors  maintenu  par  la  glaue  au  contact  de  la  pointe 
de  la  vis.  C'est  alors  qu'en  manœuvrant  le  levier  on  exerce 
une  pression  sur  le  cylindre  de  glace,  et  celte  pression  peut 
s'élever  à  plusieurs  milliers  d'atmosphères.  Cela  fait,  si  l'on 
débouche  le  cylindre,  on  trouve  le  métal  en 
contact  avec  le  houehon,  comme  s'il  eût  tra- 
versé la  glace.  Pour  expliquer  ce  changement 
de  position,  on  est  obligé  d'admettre  que  la 
pression  a  fait  fondre  la  glace  et  permis  au 
métal  de  traverser  l'eau  de  fusion  ;  puis  que, 
la  pression  cessant,  celle-ci  a  repris  comme  Fig. as. -Expérience 
auparavant  l'état  solide  sous  l'influence  de  la       de  MouBson  sur  l'a- 

*  Jjaisscmenl  dti  point 

basse  température  du  milieu  où  l'appareil  était       defuBiondeUgUce. 
plongé. 

Citons  encore  h  l'appui  du  même  fait  les  expériences  intéres- 
santes dues  à  M.  Boussingault  et  effectuées  pendant  l'hiver 
de  1870-1871  à  l'aide  d'un  canon  d'acier,  fondu  et  forgé,  de 
46  centimètres  de  longueur,  de  13  millimètres  de  diamètre 
intérieur  et  de  8  millimètres  d'épaisseur.  Ce  cylindre  était  foré 
jusqu'à  une  profondeur  de  24  centimètres;  la  partie  pleine 
avait  une  forme  hexagonale  qui  permettait  de  la  saisir  dans  la 
mâchoire  d'un  élau.  Le  haut  du  canon,  à  partir  de  l'ouverture, 
portait  un  pas  de  vis  sur  lequel  s'ajustait,  comme  un  écrou, 
une  pièce  d'acier  évidée,  au  fond  de  laquelle,  pour  assurer  la 
fermeture,  on  plaçait  une  forte  rondelle  de  plomb.  Une  bille 
d'acier,  introduite  dans  le  canon,  indiquait,  par  sa  mobilité 
ou  son  immobilité,  si  l'eau  du  tube  était  ou  non  congelée. 
Exposé  successivement,  dans  le  courant  de  décembre  et  dé 
janvier,  à  des  températures  extérieures  qui  varièrent  de  —  10° 
à  —  24*,  l'eau  contenue  dans  le  canon  resta  constamment 
liquide,  ainsi  que  le  tintement  métallique  produit  par  la  chute 
de  la  bille  d'acier  sur  le  fond  permit  de  s'en  assurer.  Hais 
aussitôt  que  le  couvercle  du  canon  fut  dévissé  et  la  pression 
supprimée,  la  congélation  se  fit  instantanément.  «  En  chauf- 
fent alors  le  canon  de  manière  à  détruire  l'adhérence,  l'on  en 
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retira  un  cylindre  de  glace  d'une  grande  transparence.  Dans 
Taxe  de  ce  cylindre,  il  y  avait  une  rangée  de  très  petites  bulles 
d'air.  » 


g  2.    PHÉNOMÈNES   DE   SURFUSION. 

Les  expériences  décrites  dans  le  paragraphe  qui  précède 
prouvent  qu'il  est  possible,  dans  certaines  circonstances, 
d'abaisser  la  température  d'un  liquide  au-dessous  du  point  de 
solidification  ou  de  congélation,  sans  que  la  solidification  ait 
lieu.  On  nomme  sur  fusion  ce  phénomène,  qui  est  susceptible 
de  se  produire  dans  des  conditions  variées. 

Fahrenheit  etBlagden  sont  les  premiers  physiciens  qui  aient 
appelé  l'attention  sur  ces  faits.  En  1724,  Fahrenheit,  ayant 
empli  d'eau  un  ballon  de  verre  à  col  effilé  et  empêché  le  contact 
de  l'air  avec  le  liquide  en  fermant  le  tube  à  la  lampe,  put 
maintenir  le  ballon  à  plusieurs  degrés  au-dessous  de  zéro 
sans  que  l'eau  fût  congelée.  Ayant  brisé  la  pointe  effilée,  l'air 
put  rentrer,  et  la  solidification  se  fit  instantanément,  effet 
qu'il  attribua  au  contact  de  l'air.  Cependant,  une  seconde  fois, 
transportant  un  ballon  semblable,  fermé,  contenant  de  Teau 
liquide  au-dessous  de  zéro,  il  fit  un  faux  pas  qui  secoua  le 
ballon,  et  l'eau  se  congela  subitement  comme  dans  la  première 
expérience.  Ainsi  le  repos  parfait  du  liquide  paraît  être  une 
autre  condition  du  phénomène.  Pour  que  la  surfusion  se  pro- 
duise, il  faut  que  le  liquide  soit  refroidi  lentement,  protégé  du 
contact  de  l'air,  par  exemple  à  l'aide  d'une  couche  d'huile 
répandue  à  sa  surface,  soustrait  à  toute  agitation  brusque,  ce 
qui  est  plus  aisé  si  on  l'enferme  dans  de  petits  vases,  des 
tubes  de  faible  diamètre.  On  abaisse  ainsi  la  température  de 
l'eau  jusqu'à  — 12\  Despretz,  en  se  servant  de  tubes  thermo- 
métriques,  constata  que  l'eau  pouvait  descendre  jusqu'à  — 20* 
sans  se  congeler.  On  sait  qu'elle  se  dilate  de  —  4*  à  0*;  or, 
en  se  refroidissant  de  G*  à  -^  20%   son   volume  continue  à 
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augmenter.  Mais  lorsqu'elle  se  solidifie,  l'expansion  brusque 
du  volume  brise  le  tube  qui  la  contient. 

Un  fait  important  ressort  des  expériences  efTectuées  jusqu'ici 
sur  la  surfusion  :  c'est  que*  quel  que  soit  l'abaissement  de  la 
température  du  liquide  au-dessous  de  son  point  ordinaire  de 
solidification,  quand  celle-ci  vient  à  se  produire,  aussitôt  la 
t^npérature  de  toute  la  masse  solidifiée  remonte  au  point 
fixe.  Ainsi  l'eau  refroidie  par  Gay-Lussac  et  par  Despretz 
jusqu'à  — 12*  et —  2(y  revient  aussitôt  à  zéro  dès  qu'elle  se 
solidifie.  Cette  augmentation  subite  de  la  température  ne  peut 
être  attribuée  qu'à  l'action  de  la  chaleur  latente  de  liquidité, 
laquelle  se  dégage  aussitôt. que  commence  la  congélation,  et 
devient  sensible  en  échauffant  jusqu'au  point  normal  de  soli- 
dificaticm  les  parties  encore  liquides,  que  celte  addition  de 
chaleur  n'empêche  point  de  se  congeler. 

^Qn  doit  à  M.  L.  Dufour  des  études  intéressantes  du  phéno- 
mène de  la  surfusion,  faites  par  une  méthode  qui  a  permis  à 
ce  savant  de  mieux  spécifier  les  conditions  de  sa  production. 
a  Eq  isolant,  dit-il,  l'eau  de  tout  contact  solide,  en  plaçant 
ce  fluide  dans  un  milieu  qui  ait  la  même  densité  et  qui  ne 
forme  pas  de  mélanges  aqueux,  j'ai  pu  obtenir  beaucoup  plus 
sûrement  le  retard  de  la  congélation.  L'eau,  dans  un  mélange 
en  proportions  convenables  de  chloroforme  et  d'huile,  prend 
la  forme  de  sphères  parfaites  et  se  maintient  en  équilibre  dans 
l'intérieur  du  mélange.  Si  l'on  refroidit  ce  mélange,  on  re- 
marque que  l'eau  dans  cet  état  globulaire  et  dans  cet  isolement 
de  tout  solide,  ne  gèle  presque  jamais  à  0^;  sa  température 
s'abaisse  à  — 6%  — 10%  etc.,  avant  que  le  changement  d'état 
ait  lieu.  Des  globules  ont  même  été  amenés  ainsi,  encore 
liquides,  à  20^  au-dessous  de  zéro. 

a  II  s'agit  ici  d'eau  ordinaire,  ni  distillée  ni  même  bouillie. 
L'huile  qui,  après  divers  essais,  a  paru  le  mieux  convenir  pour 
ces  refroidissements  assez  considérables,  est  l'huile  d'amandes 
douces.  » 

M.  Dufour  a  trouvé  que,  dans  ces  conditions,  l'état  liquide 
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présente  une  remarquable  stabilité.  Des  globules  de  5  à  6  mil- 
limètres de  diamètre  ont  pu  être  agités,  déformés  sans  que  la 
solidification  se  produise;  on  pouvait  même  y  introduire,  par 
des  températures  de  — 10%  des  corps  étrangers,  des  cristaux 
salins.  Mais,  au  contraire,  l'introduction  d'un  fragment  de 
glace  provoquait  toujours  et  instantanément  la  congélation. 
L'étincelle  d'une  bouteille  de  Leyde,  le  passage  d'un  courant 
électrique  ont  été  impuissants  à  produire  le  changement  d'état, 
mais  la  décharge  d'une  machine  de  RuhmkorfT  le  provoquait 
toujours. 

La  même  méthode  a  permis  à  M.  Dufour  de  constater  le  phé- 
nomène de  la  surfusion  avec  le  soufre,  le  phosphore,  la  naph- 
taline. Des  globules  de  soufre  en  suspension  dans  une  disso- 
lution de  chlorure  dé  zinc,  ont  été  refroidis  au-dessous  de 
115\  jusqu'à  50\  sans  cesser  d'être  liquides;  des  gouttes  de 
phosphore  ont  été  maintenues  liquides  jusqu'à  0*.  La  naphta- 
line, qui  se  solidifie  à  19\  a  été  conservée  liquide  dans  l'eau 
jusqu'à  55^  Dans  ces  diverses  expériences,  comme  on  vient  de 
le  dire  pour  l'eau,  la  solidification  se  fait  instantanément  si 
l'on  introduit  dans  le  liquide  un  fragment  solide  de  la  substance 
en  expérience. 

Le  phénomène  de  la  surfusion  a  été  l'objet  de  recherches 
nouvelles  de  la  part  de  M.  Gernez.  Ce  savant  a  constaté, 
comme  M.  Dufour,  que  la  solidification  du  liquide  se  fait  instan- 
tanément par  l'introduction  d'une  très  petite  quantité  de  la 
matière  à  l'état  solide  ou  pulvérulent;  il  a  fait  voir  en  outre 
que  le  contact  d'une  parcelle  solide  d'un  corps  isomorphe  ou 
même  le  simple  frottement  de  deux  corps  solides  au  sein  du 
liquide  produisaient  le  même  effet. 

On  a  vu  plus  haut  que,  pour  être  amené  à  l'état  de  surfusion, 
un  liquide  doit  être,  autant  que  possible,  soustrait  à  toute  cause 
d'agitation.  Cependant  le  mouvement  des  masses  liquides  pa- 
raît, au  contraire,  favoriser  l'abaissement  de  la  température 
au-dessous  du  point  de  leur  fusion ,  comme  on  le  voit  par 
l'exemple  de  l'eau  des  rivières  et  des  fleuves  qui  ne  se  con- 
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gèlent  que  lorsque  la  température  de  Tair  extérieur  s'est 
abaissée  notablement  au-dessous  de  zéro.  11  est  vrai  qu'il 
s*agit  là  d'un  mouvement  de  masse,  tandis  que,  dans  l'exemple 
de  la  solidification  qui  serait  produite  par  une  agitation 
brusque,  il  s'agit  d'un  mouvement  des  molécules  au  sein  du 
liquide. 

§  3.    LIQUÉFACTION   PAR   VOIE   DE   DISSOLUTION.    —    SOLUTIOKS    SATURÉES 

ET    SURSATURÉES. 

Le  passage  d'un  corps  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  ne  se 
fait  pas  seulement  par  voie  de  fusion,  ou  par  l'action  directe 
de  la  chaleur  portée  à  une  température  déterminée  ;  il  peut 
s'opérer  aussi  par  voie  de  dissolution.  On  entend  par  là,  d'une 
manière  générale,  l'acte  par  lequel  un  liquide  forme,  avec  un 
autre  corps  solide,  liquide  ou  gazeux,  un  nouveau  liquide 
homogène.  Nous  n'avons  à  nous  occuper  ici  que  de  la  disso- 
lution des  solides,  en  faisant  abstraction  d'ailleurs  du  côté 
chimique  du  phénomène. 

L'examen  le  plus  simple  et  le  plus  familier  de  la  dissolution 
d'un  solide  est  celui  d'un  morceau  de  sucre  ou  de  sel  com- 
mun, qu'on  met  dans  une  certaine  quantité  d'eau.  Au  bout  de 
peu  de  temps,  le  sucre  ou  le  sel  ne  se  distingue  plus  du  reste  du 
liquide.  En  l'agitant  pour  que  le  mélange  soit  complet,  on  a 
pour  résultat  un  nouveau  liquide  homogène,  de  l'eau  sucrée 
ou  de  l'eau  salée.  L'exemple  que  nous  venons  de  prendre  est 
celui  d'une  dissolution  d'ordre  purement  physique,  ou  une 
dissolution  simple  ;  mais  le  plus  souvent  une  action  chimique, 
une  combinaison,  intervient  dans  le  phénomène.  Par  exemple, 
en  dissolvant  l'acide  sulfurique  anhydre,  l'eau  réagi l  chimi- 
quement sur  ce  corps,  et  forme  en  réalité  avec  lui  un  nouveau 
composé,  et  non  une  simple  dissolution  :  il  s'est  fait  un  nou- 
veau groupement  de  molécules  entre  les  deux  corps  en  pré- 
sence. Le  dégagement  de  chaleur  qui  se  produit  alors  montre 
bien  l'énergie  de  la  réaction. 
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En  général,  Tacte  de  la  dissolution  entraîne  une  absorption 
de  chaleur,  et,  sous  ce  rapport,  le  phénomène  a  de  l'analogie 
avec  celui  de  la  fusion.  Nous  verrons  plus  tard  que  rabaisse- 
ment de  température  qui  résulte  de  la  dissolution,  est  utilisé 
pour  produire  un  froid  artificiel  dont  le  degré  dépend  de  la 
nature  des  corps  qu*on  mélange,  de  leur  proportion,  et  de  leur 
température  initiale.  Voici  quelques  nombres  qui  permettront 
de  juger  de  ces  diverses  influences  ;  nous  les  empruntons  au 
Dictionnaire  de  chimie  (art.  Dissolution)  de  Wurtz,  qui  les  cite 
d'après  les  déterminations  de  Rûdorff  : 


Quanlité 

Abaissemeot 

mélangée  avec 

Température 

Tempënture 

4e 

Sels  dissous. 

100  p.  d'eau. 

initiale. 

finale. 

température. 

Alun  cristallisé 

i4 

4-10»,8 

-f-9»,4, 

i\* 

Chlorure  de  sodium 

36 

12»,6 

W,i 

2,<« 

Sulfate  de  sodium  cristallisé. 

.      20 

12»,5 

5»,  7 

6»,8 

Chlorure  de  potassium  .  .  . 

30 

13»,2 

0»,6 

12«,6 

Azotate  de  sodium  .... 

.      75 

13»,2 

—  5*,3 

18»,5 

lodure  de  potassium   .... 

.    140 

10»,8 

—  H%7 

22»,5 

Azotate  d*ammonium.    .  . 

60 

13»,6 

— i3»,6 

27«,2 

Sulfocyanate  de  potassium. 

.     i50 

i0»,8 

— 23»,7 

54»,5 

Tous  les  corps  ne  se  dissolvent  pas  également  ou  en  mêmes 
proportions  dans  les  mêmes  liquides.  L'eau  dissout  la  plupart 
des  sels  métalliques;  et  certains  sels,  comme  Tacide  acétique 
et  l'acide  formique,  s'y  mêlent  en  toutes  proportions.  Les  corps 
gras,  insolubles  dans  l'eau,  se  dissolvent  dans  l'éther,  dans  les 
carbures  ou  les  huiles. 

Un  poids  donné  du  liquide  dissolvant  n'est  ordinairement 
capable  de  dissoudre  qu'une  quantité  limitée  du  corps.  A  ce 
point  précis,  on  dit  qu'il  est  saturé.  Mais  ce  point  de  saturation 
dépend  de  la  température,  et  la  quantité  maximum  de  la  sub- 
stance dissoute  va  généralement  en  croissant  avec  la  tempéra- 
ture, et  quelquefois  proportionnellement  à  celle-ci.  Mais  il 
n'en  est  ainsi  que  si  le  solide  ne  contracte  aucune  union  chi- 
mique avec  le  dissolvant.  Gay-Lussac  a  représenté  par  des 
courbes  la  solubilité  d'un  certain  nombre  de  sels  et  les  rela- 
tions de  celte  solubilité  avec  la  température.  La  figure   69 
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donne  un  certain  nombre  de  ces  courbes,  qui  permeUent  de 
trouver  aisément  quelle  quantité  de  chaque  sel  se  dissout  dans 
100  parties  d'eau,  à  une  température  quelconque  comprise 
entre  0*  et  120*.  Les  températures  snnt  indiquées  par  les 
abscisses  des  courbes,  tandis  que  les  ordonnées  figurent  les 
proportions  du  sel  dissous.  Un  simple  coup  d'œil  jeté  sur  ce 
tableau  graphique  permet  de  reconnaître  la  loi  suivie  par  la 
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Fig.  69.  —  Courbes  de  solubiljlé  do  ccriains  sels,  d'ipr6a  Gay-Lusrac. 

solubilité  de  chaque  substance.  C'est  ainsi  que  la  solubilité  des 
chlorures  de  potassium  et  de  baryum  et  du  sulfate  de  zinc,  qui 
est  représentée  par  des  lignes  droites,  est  proportionnelle  à  la 
température;  celle  des  azotates  de  potasse,  de  baryte,  de  soude, 
qui  tournent  la  convexité  de  leurs  courbes  vers  les  abscisses, 
croit  plus  rapidement  que  la  température.  Le  chlorure  de 
sodium  est  représenté  par  une  ligne  droite  presque  horizontale, 
ce  qui  indique  que  sa  solubilité  est  presque  indépendante  de  la 
température. 
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Plusieurs  courbes  s'élèvent  trop  rapidement  pour  qu'elles 
aient  pu  être  figurées  dans  le  tableau  par  une  ligne  unique  : 
telles  sont  celles  des  azotates  de  soude  et  de  potasse  et  du 
sulfate  de  soude  cristallisé;  elles  sont  divisées  en  fragments 
qu'on  supposera  réunis,  en  prolongeant  le  tableau  verticale- 
ment. Cela  lient  à  la  grande  solubilité  de  ces  sels.  Le  dernier 
offre  une  particularité  intéressante  :  sa  solubilité  va  en  crois- 
sant avec  la  température,  mais  seulement  jusqu'à  33°;  elle  est 
représentée  jusque-là  par  les  fragments  BC,  DE,  FG  et  HI  et  la 
position  du  point  I  marque  une  proportion  de  327  pour  100 
du  sulfate  de  soude  dissous.  Alors,  la  température  continuant 
de  croître,  la  solubilité  du  sel  diminue;  elle  est  figurée  dans  ce 
cas  par  les  courbes  IK  et  LM;  le  point  M  correspondant  à  la 
température  de  105°  a  une  ordonnée  égale  à  10,  ce  qui  montre 
qu'alors  la  solubilité  n'est  pas  plus  grande  qu'à  O*. 

Nous  avons  dit  plus  haut  qu'une  solution  ne  pouvait  con- 
tenir qu'une  proportion  donnée  d'un  corps  pour  chaque  tem- 
pérature. Alors  elle  est  saturée.  Si  on  élève  la  température,  en 
général  cet  état  de  saturation  disparaît,  le  liquide  devenant 
susceptible  de  dissoudre  une  nouvelle  quantité  du  corps.  Mais 
qu'arrivc-t-il  lorsqu'on  laisse  refroidir  la  solution  saturée  au- 
dessous  du  point  de  saturation?  Dans  ce  cas,  il  peut  se  pré- 
senter deux  alternatives  différentes,  tout  comme  dans  le  cas 
d'un  liquide  refroidi  au-dessous  du  point  de  fusion.  Ou  bien, 
l'excès  de  sel  dissous  se  dépose  sous  forme  de  cristaux,  soit  à 
la  surface  de  la  dissolution,  soit  à  l'intérieur  contre  les  parois 
du  vase  qui  la  renferme,  aux  points  où  ces  parois  offrent  des 
aspérités  ;  c'est  ce  qui  arrive  quand  le  refroidissement  se  fait 
lentement.  Ce  retour  à  l'état  solide  par  voie  de  cristallisation 
correspond  à  la  solidification  d'un  liquide  amené  au-dessous 
du  point  de  fusion.  Ou  bien,  la  solution  soumise  au  refroidis- 
sement reste  claire  et  limpide,  sans  qu'il  y  ait  formation  de 
cristaux,  et  sa  température  peut  être  abaissée  ainsi  bien  au- 
dessous  du  point  de  saturation.  On  dit  alors  qu'elle  est  sur^ 
saturée. 


HQUÉPACTION  PAR  VOIE  DE  DISSOLUTION.       185 

La  sursaturation  correspond  au  phénomène  de  la  surfiision 
et  se  produit  dans  des  circonstances  analogues,  c'est-à-dire 
lorsque  la  solution  est  à  l'abri  de  l'air,  de  l'agitation,  et  surtout 
à  la  condition  qu'on  n'y  laisse  tomber  aucune  parcelle  solide 
du  corps  dissous  ou  d'un  corps  isomorphe.  On  la  fait  donc 
cesser  brusquement  par  la  projection  d'un  tel  fragment;  alors 
la  cristallisation  se  produit  spontanément,  et  il  arrive,  comme 
pour  la  surfusion,  que  la  température  remonte  précisément 
au  point  correspondant  à  la  saturation. 


Fig.  TO.  —  Procédé  pour  obtenir  une  solulion  sursalurée. 

Pour  obtenir  aisément  une  solution  sursalurée,  on  procède 
comme  l'indique  la  disposition  de  la  figure  70.  Un  tube  ter- 
miné par  une  partie  très  eHilée  contient  une  dissolution  con- 
centrée, de  sulfate  de  soude  par  exemple,  qu'on  a  eu  soin 
d'introduire  à  une  température  élevée  ;  on  chauffe  le  tube  à 
l'aide  d'une  lampe  à  alcool.  Jusqu'à  ce  que  le  liquide  entre  en 
ébullition  (vers  103*),  la  vapeur  chasse  l'air,  et  l'on  ferme 
alors  le  tube  à  la  lampe.  Si  l'on  laisse  refroidir  lentement  la 
solution  ainsi  obtenue  au-dessous  du  point  de  saturation,  elle 
reste  claire  et  limpide.  Mais  si  l'on  brise  la  pointe  efGIée  du 
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lube,  la  rentrée  brusque  de  Tair  détermine  aussitôt  la  cristal- 
lisation. 

M.  Gernez,  qui  a  fait  une  étude  approfondie  des  phéno- 
mènes qu'on  observe  dans  les  solutions  sursaturées,  a  mis 
en  évidence  le  dégagement  de  chaleur  dû  à  une  cristallisa- 
tion rapide.  Voici  deux  expériences  fort  élégantes  et  fort  dé- 
monstratives relatives  à  ce  point.  Dans  le  vase  qui  contient 
une  solution  sursaturée  d'hyposulfîte  de  soude,  on  plonge  un 
thermomètre  à  air,  qu'on  a  soin  de  bien  nettoyer  pour  éviter 
une  cristallisation  prématurée  et  on  note  la  position  de  l'index. 
Puis  on  projette  un  fragment  de  cristal  d'hyposulfîte  de  soude 
dans  le  liquide,  ce  qui  provoque  la  cristallisation  :  on  voit 
alors  aussitôt  l'index  du  thermomètre  prendre  un  mouvement 
rapide  d'ascension.  On  peut  aussi  verser  à  la  surface  de  la 
solution  une  couche  d'éther  qui  entre  en  ébullition  dès  que  la 
cristallisation  commence;  si  l'on  a  préalablement  adapté  à 
l'orifice  du  vase  un  bouchon  traversé  par  un  tube,  la  vapeur 
d'éther  sort  par  le  tube  et  on  peut  l'enflammer  de  manière 
à  rendre  le  phénomène  d'élévation  de  température  visible  pour 
tout  un  amphithéâtre. 


§   4.    CRISTALLISATION    DES    SOLUTIONS    SALINES,  SATURÉES   OU   SURSATURÉES. 

Dans  les  solutions  saturées,  comme  dans  les  solutions  sursa- 
turées, le  passage  de  l'état  liquide  à  l'état  solide  se  fait  par 
voie  de  cristallisation.  Celte  structure  intéressante  des  corps 
solides,  qui  nous  montre  leurs  molécules  orientées  d'une 
façon  régulière  et  géométrique,  groupées  en  édifices  architec- 
turaux qui  se  répètent  en  variant  de  grosseur,  depuis  les  grains 
les  plus  petits,  jusqu'aux  fragments  volumineux,  n'est  pas  du 
reste  particulière  aux  corps  dissous  dans  un  liquide.  Ceux  qui 
sont  devenus  liquides  eux-mêmes  par  la  voie  de  la  chaleur, 
cristallisent  pareillement,  quand  le  passage  à  l'état  solide  se 
fait  dans  certaines  conditions.  Ceux  qui,  comme  le  verre,  les 
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résines,  passent  par  un  élat  pâteux  avant  de  se  solidifier,  et 
prennent  alors  un  aspect  vitreux,  sont  généralement  amorphes, 
homogènes,  doués  d'une  certaine  transparence  comme  est  un 
liquide  figé  :  ils  n'offrent  pas  de  structure  cristalline.  Le 
verre,  le  sucre  fondu  figé,  ou  sucre  de  pomme,  le  sélénium 
vitreux,  etc.,  sont  dans  ce  cas.  Cependant,  dans  ces  solides' 
même,  il  se  fait  à  la  longue  un  travail  interne  de  cristallisation 
qui  leur  fait  perdre  leur  transparence  et  leur  homogénéité. 

Les  corps  en  fusion  qui  reprennent  l'état  solide  par  un  re- 
froidissement lent  et  régulier,  cristallisent  comme  les  solutions 
saturées  :  les  premiers  cristaux  ap})araissent  à  la  surface  ou 
sur  les  parois  du  vase,  c'est-à-dire  dans  les  régions  où  l'abais- 
sement de  température  se  fait  d'abord  sentir;  peu  à  peu  de 
nouveaux  cristaux  recouvrent  les  premiers,  et  à  la  fin  toute  la 
masse  est  cristallisée,  comme  on  s'en  aperçoit  le  plus  souvent, 
en  examinant  la  surface  des  cassures.  Cette  texture  cristalline 
apparaît  nettement  quand  on  examine  ainsi  un  morceau  de 
bismuth,  d'antimoine,  de  soufre.  Mais  si  l'on  veut  obtenir  des 
cristaux  isolés,  il  faut  arrêter  la  solidification  avant  qu'elle  soit 
complète,  ce  qui  se  fait  en  décantant  l'excès  de  liquide.  Suppo- 
sons qu'on  ait  fait  fondre  du  soufre  dans  un  creuset  en  terre 
en  le  chauffant  jusqu'à  120"*  environ,  puis  qu'on  le  laisse  refroi- 
dir lentement.  Quand  il  atteindra  la  température  de  112\  la 
cristallisation  commencera  en  s'étendant  de  la  surface  et  des 
parois  au  centre.  On  perce  alors  la  croûte  supérieure  solidifiée 
à  l'aide  d'une  tige  chauffée,  on  renverse  le  vase,  et  on  fait 
écouler  le  liquide  non  encore  solidifié.  On  obtient  ainsi  une 
magnifique  agglomération  de  cristaux  d'un  jaune  brunâtre, 
ayant  la  forme  d'aiguilles  prismatiques  dirigées  vers  le  centre 
(fig.  71).  Celte  forme  n'est  pas  celle  des  cristaux  de  soufre  tels 
qu'on  les  rencontre  dans  la  nature  :  ceux-ci  sont  des  octaèdres 
rhombiques  (fig.  72),  tandis  que  les  premiers  sont  des  prismes 
rhomboïdaux  obliques.  On  caractérise  ces  deux  états  allotro- 
piques du  soufre,  en  nommant  le  premier  soufre  prismatiqiiey 
le  second  soufre  octaédrique .   Quand  on  abandonne  à  eux- 
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mêmes,  à  la  température  ordinaire,  les  cristaux  prismatiques, 
ils  ne  tardent  pas  à  perdre  leur  transparence  et  leur  couleur 
brun-jaunàtre,  et  ils  se  convertissent  en  cristaux  octaédriques. 
Cette  transformation  singulière  montre  que  la  forme  prisma- 
tique n'est  pas  stable  et  elle  rend  parfaitement  compte  du  fait 
'que  les  cristaux  de  soufre  naturel  sont  toujours  octaédriques. 
Le  passage  d'une  forme  à  l'autre  est  favorisé  par  le  choc,  le 
frottement,  le  contact  avec  un  cristal  octaédrique.  M.  Schûtzen- 
berger  a  obtenu  des  cristaux  de  cette  seconde  forme  en  aban- 
donnant à  l'évaporation  spontanée  une  solution  de  soufre  dans 
le  sulfure  de  carbone  :  les  cristaux  obtenus  sont  volumineux 
et  semblables  en  tout  aux  cristaux  naturels.  Enfin,  on  doit  à 


Fig.  71.  —  Crislallication  du  soufre.  Fig.  72.  —  Crisbl  de  soufre  oeliédtique. 

M.  Gerncz  un  moyen  fort  ingénieux  d'obtenir  à  volonté 
des  cristaux  de  soufre  prismatiques  et  des  cristaux  octaé- 
driques. Il  prend,  dans  ce  but,  une  dissolution  de  soufre  soit 
dans  la  benzine,  soit  dans  le  toluène,  qui  se  fait  à  une  tempé- 
rature inférieure  à  80"  ;  il  la  laisse  refroidir  jusqu'à  15*  en  ayant 
soin  de  mettre  le  liquide  à  l'abri  des  poussières  atmosphé- 
riques, î^  solution  sursaturée  ainsi  obtenue  cristallise  sous 
l'une  ou  l'autre  forme,  selon  que  rcxpérimentateur  y  projette 
un  fragment  de  cristal  prismatique  ou  un  fragment  octaé- 
drique. Bien  mieux,  M.  Gerncz  a  réussi  à  produire  simultané- 
ment les  deux  effets  dans  une  même  solution  sursaturée,  eu 
plaçant  les  cristaux  générateurs  en  deux  points  différents  du 
liquide. 
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Ceci  nous  ramène  à  la  question  de  la  cause  de  la  cristalli- 
sa lion  dans  les  solutions  sursaturées.  Ce  que  nous  en  avons 
déjà  dit  suffit  pour  faire  présumer  que  cette  cause  est  tout  en- 
tière dans  la  présence  au  sein  du  liquide  d'un  fragment  de  la 
substance  dissoute  cristallisée.  Les  expériences  de  M.  VioUetle 
et  celles  de  M.  Gernez  ont  mis  cette  vérité  en  pleine  lumière.  II 
résulte  de  ces  expériences  que  le  plus  grand  nombre  des  solu- 
tions restent  sursaturées,  du  moins  entre  certaines  limites  de 
température,  à  la  condition  qu'on  les  préserve  de  tout  contact 
avec  un  cristal  du  corps  dissous.  Pendant  de  longs  mois,  on 
peut  conserver  ainsi  à  l'état  liquide  des  solutions  d'acétate,  de 
sulfate  et  d'hyposulfite  de  soude,  d'azotate  de  chaux,  d'alun 
ammoniacal,  maintenues  à  la  température  ordinaire.  iMais  la 
cristallisation  est  instantanée  si  l'on  y  introduit  la  moindre 
parcelle  du  sel  en  dissolution.  Certaines  de  ces  substances, 
notamment  le  sulfate  de  soude,  l'azotate  d'ammoniaque,  se 
trouvent  constamment  en  suspension  dans  l'air,  disséminées 
dans  les  autres  poussières  atmos])hérîques,  ce  qui  a  été  reconnu 
par  M.  Gernez  en  examinant  au  spectroscope  l'eau  qui  a  servi  à 
laver  l'air  avant  son  introduction  dans  le  ballon  contenant  une 
solution  :  la  raie  de  la  soude  s'y  est  montrée  constamment.  De 
plus,  la  présence  du  sulfate  de  baryte  y  a  été  constatée.  On  fait 
dans  les  cours  deux  expériences  intéressantes  propres  à  mon- 
trer l'action  d'un  cristal  sur  la  formation  des  cristaux  dans  les 
solutions  sursaturées.  La  première  de  ces  expériences,  imaginée 
par  M.  Peligot,  consiste  à  superposer  dans  une  môme  éprou- 
vette  deux  solutions  sursaturées;  la  plus  lourde  est  formée 
d'hyposulfite  de  soude,  la  plus  légère  d'acétate  de  soude,  deux 
sels  qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  l'air,  de  sorte  que  ni  l'une 
ni  l'autre  des  solutions  ne  cristallisent  à  l'air  libre.  On  les 
laisse  refroidir;  puis  on  introduit  un  crislal  d'hyposulfite  de 
soude  dans  la  solution  la  plus  dense.  Le  cristal  traverse  la 
solution  d'acétate  sans  y  rien  changer,  puis,  arrivant  dans 
l'autre,  la  cristallisation  se  fait  autour  du  fragment  (fig.  73,  1). 
En  faisant  la  même  opération  avec  un   cristal  d'acétate  de 
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soude,  c'est  la  première  solution  qui  cristallise  à  son  tour 
(fig.  73,  2)'.  La  seconde  expérience  montre  que  le  champ  de 
l'influence  du  cristal  ne  s'étend  que  peu  à  peu  autour  du  point 
où  il  est  plongé.  Voici  maintenant  en  quoi  consiste  la  seconde 
des  expériences  en  question  :  On  étale  sur  une  lame  de  verre 


des  solutions  sursalurûes. 


une  solution  sirupeuse  et  froide  d'azotate  de  chaux.  Puis,  à 
l'aide  d'une  baguette  trempée  dans  de  l'azotate  de  chaux  solide 
et  cristallisé,  ou  trace  au  hasard  des  lignes  dans  le  liquide.  La 
cristallisation  se  dessine  tout  d'abord  sur  tout  le  parcours  de 


1 .  Le  journal  la  Nature,  ï  qui  nous  cmprunlons  la  ilescriplion  ie  celle  reoiarquable  expé- 
rience, en  donne  en  ces  termes  la  prÉparation  :  a  On  dîstoul  150  parties  en  poids  dliypo- 
sulGlc  de  soude  dans  15  parties  d'eau;  on  verse  leulement  la  dissolulion dans  une  êprouiette 
à  pied,  préalablement  chauCTce  i  l'aide  d'eau  bouilliintu,  de  façon  ï  remplir  le  Tise  i  inoîlié 
environ.  On  a  dissous,  d'autre  part,  100  parties  en  poids  d'acétate  de  soude  dans  15  parties 
d'eau  bouillante.  On  verse  lenlemcnl  celte  solution  sur  la  première,  de  kfoa  qu'elle  forme 
une  couche  supêiieure  et  qu'elle  ne  se  mÉlange  pas  avec  celle-ci.  Les  deui  solutions  sont 
surmontées  d'une  petite  couche  d'eau  bouillante.  On  laisse  l'ifprouvetle  refroidir  lentement 
et  au  repoî.  *  {La  Nalurt,  1875,  1. 1,  p.  SO-i.) 
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a  pointe  de  la  baguette,  où  l*on  voit  des  traînées  d'un  blanc 
>paque  se  former  sur  le  fond  transparent  de  la  lame,  jusqu'à 
'.e  que  la  solidification  ait  envahi  toute  la  surface. 


g  5.    l'eau   et   la   glace.    —    PHÉNOMÈNE    DU   REGEL. 

L*eau  joue  un  si  grand  rôle  dans  la  nature,  qu'il  est  impor- 
ant,  pour  l'explication  d'un  grand  nombre  de  phénomènes 
naturels,  de  connaître  à  fond  ses  transformations  sous  l'in- 
fluence des  variations  de  température.  Revenons  donc  sur  les 
deux  changements  d'état  de  la  fusion  de  la  glace  et  de  la  con- 
gélation de  l'eau. 

On  a  vu  que  le  point  de  congélation  de  l'eau  peut  être, 
dans  certaines  circonstances,  abaissé  considérablement.  Les 
expériences  que  nous  avons  citées  dans  le  §  2  montrent 
que  ce  phénomène  de  surfusion  se  produit  notamment  lors- 
qu'une forte  pression  extérieure  empoche  l'eau  de  prendre 
l'accroissement  de  volume  que  nécessite  sa  solidification. 
Lorsque  la  force  d'expansion  des  molécules  en  voie  de  cristal- 
lisation remporte,  les  vases  les  plus  résistants,  des  enveloppes 
métalliques,  épaisses  se  brisenl,  la  température  remonte  à  0\ 
et  la  solidification  instantanée  détermine  des  effets  singuliers, 
dont  les  expériences  du  major  Williams  et  celles  de  MM.  Ch. 
Martins  et  Chancel  nous  ont  offert  de  curieux  spécimens.  Nous 
reproduisons  ici  (fig.  74)  deux  effets  du  même  genre  obtenus 
par  un  savant  professeur  de  l'Université  de  Baie,  M.  Ed.  Ha- 
genbach.  Le  premier  obus,  mis  en  plein  air,  à  une  heure  après 
midi,  par  une  température  de  — 12^  y  resta  jusqu'au  lende- 
main à  sept  heures;  la  température,  alors  de — 14%6,  était 
descendue  pendant  la  nuit  à  — 18\4.  L'obus  avait  éclaté,  mais 
son  bouchon  en  fer  et  à  vis  résista  à  l'explosion.  Le  second 
obus,  après  onze  heures  d'exposition  à  un  froid  dont  le  maxi- 
mum était  voisin  de  — 20^  éclata  pareillement,  et  son  bou- 
chon fut  projeté  au  loin.  La  forme  bizarre  des  jets  de  glace 
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sorlis  du  projectile,  des  dards  présentant  la  courbure  d'un  arc 
de  la  surface,  mais  l'un  concentrique  à  cet  arc  tandis  que  l'autre 
a  été  retourné  en  sens  contraire,  toutes  ces  particularités  singu- 
lières du  phénomène,  sont  judicieusement  expliquées  dans  la 
description  du  savant  observateur,  description  à  laquelle  nous 
devons  renvoyer  le  lecteur  pour  les  détails.  Ce  que  nous  de- 
vons en  retenir,  c'est  que  la  congélation  instantanée  qui  se 
produit  au  moment  où  l'eau  en  surfusion  fait  céder  le  bouchon 
ou  les  parois  de  l'obus  par  sa  force  expansive,  ne  saisit  pas  à 
la  fois  toute  la  masse  du  liquide  intérieur.  La  chaleur  dégagée 


Fig.  71.  —  Obus  btiUi  jiar  \\t  forue  eipai 


par  la  solidification  de  cette  masse  est  plus  considérable  que 
celle  qui  serait  nécessaire  pour  la  ramener,  de  la  température 
de  — 15'  qu'elle  avait,  à  zéro.  Il  reste  donc  encore  de  l'eau 
liquide  à  l'intérieur,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  déjà  dans  les 
expériences  de  MM.  Ch.  Martins  et  Ghancel. 

Puisque  la  pression  abaisse  le  point  de  congélation  de  l'eau, 
appliquée  à  un  morceau  de  glace  elle  doit  être  susceptible  de 
le  liquéfier  en  partie,  sans  que  la  température  s'abaisse  au- 
dessous   de  zéro.    Cette    conséquence    des   expériences    de 

i.  Kous  deTons  l'nutorïsalion  de  reproduire  ces  deux  dessins  i  l'obligeance  de  M.  G-  Tit- 
undier,  rédacteur  en  chef  de  la  NaUire,  qui  les  »  publiéi,  d'aprâi  des  pholognphies,  dans 
le  numéro,  du  4  septembre  1680. 
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W.  Thomson,  décrites  plus  haut,  a  été  vérifie  expérimentale- 
ment, et  a  servi  à  expliquer  la  plasticité  observée  dans  les 
masses  de  glace  des  glaciers.  Faraday,  puis  Tyndall  ont  étudié 
toutes  les  circonstances  de  ce  phénomène  intéressant.  Arrê- 
tons-nous un  instant  aux  résultats  des  recherches  de  ces  sa- 
vants physiciens. 

Vers  1850,  Faraday  remarqua  que  si  Ton  met  en  contact, 
par  deux  de  leurs  faces,  deux  morceaux  de  glace  fondante,  ils 
se  soudent  ensemble  aux  points  de  contact.  Ce  phénomène  a 
reçu  du  docteur  Hooker  le  nom  de  regélation  ou  de  regel,  sous 
lequel  il  est  maintenant  communément  désigné.  Tyndall  a 
imaginé  une  série  d'expériences  oiï  le  fait  du  regel  est  mis  en 
évidence,  a  Sciez,  dit-il-,  deux  plaques  d'un  bloc  de  glace,  et 
mettez  en  contact  leurs  surfaces  planes  ;  elles  se  souderont 
immédiatement  ensemble.  Deux  plaques  de  glace,  posées  Tune 
sur  l'autre,  et  que  Ton  laisse  pendant  une  nuit  enveloppées  de 
laine,  sont  quelquefois  si  solidement  soudées  l'une  à  l'autre  le 
lendemain,  qu'elles  casseront  plutôt  partout  ailleurs  que  sur 
la  surface  de  jonction.  Si  vous  entrez  dans  une  des  cavernes 
de  glace  de  la  Suisse,  vous  n'avez  qu'à  appuyer  pendant 
un  instant  une  plaque  de  glace  contre  la  paroi  supérieure 
de  la  caverne  pour  en  déterminer  l'adhérence  complète  à 
cette  paroi. 

a  Mettez  dans  un  bassin  d'eau  plusieurs  fragments  de  glace, 
et  rapprochez-les  de  manière  qu'ils  se  touchent;  ils  se  soudent 
ensemble  aux  points  de  contact.  Vous  pouvez  fermer  une 
chaîne  de  ces  fragments;  et  ensuite,  si  vous  saisissez  un  des 
bouts  de  la  chaîne,  vous  entraînerez  à  sa  suite  toule  la  série. 
C'est  ainsi  que  des  chaînes  de  gros  glaçons  se  forment  quelque- 
fois dans  les  mers  polaires. 

a  Voyons  ce  qui  résulte  de  ces  observations.  La  neige  se 
compose  de  petites  parcelles  de  glace.  Alors,  si  par  la  pression 
nous  chassons  l'air  que  contient  la  neige  fondante,  et  que  nous 
amenions  les  petits  grains  de  glace  à  se  toucher,  ils  devront  se 
souder  ensemble;  et,  si  l'air  est   complètement  expulsé,  la 

IV.  25 
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neige  comprimée  devra  présenter  l'aspect  de  la  glace  com- 
pacte'. » 

C'est  ce  que  savent  à  merveille  les  enfants,  lorsqu'ils  façon- 
nent la  neige  en  boules  par  la  pression  dans  leurs  mains.  Ils 
savent  aussi  que  c'est  surtout  quand  la  neige  commence  à 
fondre  qu'elle  se  transforme  le  mieux  en  boules  compactes.  Si 
sa  température  est  assez  inférieure  à  0°  pour  que  la  chaleur  de 
ta  main  n'ait  pas  le  pouvoir  de  la  ramener  en  masse  au  point 
de  fusion,  elle  reste  friable  et  forme  une  poudre  sèche  qui 
s'agrège  difficilement,  même  avec  l'aide  d'une  forte  pression. 

En  comprimant,  à  l'aide  d'une  presse  hydraulique,  des  mor- 


Fig.  75.  —  Moulage  de  b  glace. 

ceaux  de  glace  dans  des  moules  de  formes  variées,  Tyiidall 
parvenait  à  les  transformer  en  une  masse  compacte  et  homo- 
gène, parfaitement  transparente  et  ayant  pris  la  forme  du 
moule  :  des  sphères,  des  cylindres,  des  coupes,  des  anneaux 
de  glace  étaient  ainsi  obtenus  par  le  broiement  des  fragments 
de  glace  sous  l'action  d'une  pression  énergique  et  par  le  regel 
des  morceaux  de  plus  en  plus  petits.  Le  même  résultat  s'ob- 
tient eu  employant  une  quantité  sulïisante  de  neige.  La  figure  75 
représente  les  deux  parties  d'un  moule  en  buis,  dont  le  physi- 
cien anglais  se  servait  pour  obtenir  une  coupe  hémisphérique 
de  glace.  L'une  des  parties  est  un  hémisphère  creux;  l'autre, 

1.  Let  glacieri  el  la  Irantformalioni  de  Veau,  )  vol.  de  la  Bîbliolliùquo  scicnliGquu 
inteniationalr. 
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qu'on  applique  sur  la  première  remplie  de  fragments  tle  glace, 
est  une  protubérance  également  hémisphérique ,  mais  de 
moindre  dimension  que  la  première.  La  compression  produite 
par  une  petite  presse  hydraulique  donnait  une  coupe  que  Tyn- 
dall,  dans  ses  leçons,  «  pouvait  remplir,  dit-il  lui-même,  de 
TÎD  de  Xérès  frais,  sans  en  perdre  une  goutte  ». 

D'après  J.  et  W.  Thomson,  tous  ces  phénomènes  de  regel 
sont  dus  à  une  même  cause,  l'influence  de  la  pression  sur  la 
température  de  fusion  de  la  glace.  Quand  deux  morceaux  de 
glace  sont  pressés  l'un  contre  l'autre,  celles  de  leurs  parties 
qui  sont  comprimées  entrent  en  fusion.  Hais  ce  changement 


cjlindrc  de  glace  obtenu  par  le  regel  ;  S,  le  mêoie,  comprimé 
par  ses  dcui  faces. 


d'étal  n'est  possible  que  par  une  absorption  de  la  chaleur  prise 
à  la  glace  environnante.  Cette  chaleur  devient  latente  dans  l'eau 
de  fusion,  tandis  que  la  température  de  la  glace  s'abaisse  au- 
dessous  de  (f.  Si  alors  la  pression  cesse,  le  froid  produit  déter- 
mine le  regel  de  l'eau  emprisonnée  entre  les  parties  de  la  glace 
mises  en  contact,  et  ces  parties  se  trouvent  ainsi  soudées  entre 
elles.  La  pression  nécessaire  à  la  production  du  phénomène 
du  regel  peut  être  très  petite;  par  exemple,  lorsqu'on  pose 
simplement  un  morceau  de  glace  sur  un  autre,  la  faible  pres- 
sion qui  résulte  du  poids  de  la  glace  suffît.  Alors,  il  est  vrai, 
le  contact  n'ayant  lieu  le  plus  souvent  qu'en  un  petit  nombre 
de  points,  chacun  des  points  reçoit  une  part  plus  forte  du  poids 
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total.  Tyndall  cite  une  expérience  curieuse  due  à  H.  Bottomicy, 
deslince  à  montrer  que  )a  liquéfaction  due  à  la  pression  et  le 
regel  qui  la  suit,  s'eiTectuenl  avec  beaucoup  plus  de  rapidité 
quand  la  pression  est  concentrée  sur  une  faible  surface.  «  Ap- 
puyons, dit-il,  sur  des  blocs  de  bois  les  deux  extrémités  d'une 
barre  de  glace  de  25  centimètres  de  long  sur  10  d'épaisseur  et 
7  de  large,  et  faisons  passer  sur  le  milieu  de  cette  barre  un  Gl 
de  cuivre  de  1  ou  2  millimètres  de  diamètre.  Si  nous  réunis- 
sons les  deux  extrémités  de  ce  fil,  et  que  nous  y  suspendions 


Fig.  TT.  —  Eipcriencc  de  Botlomlcy.  Scctînn  d'un  bW  de  glaix  pai'  un  ûl  mélallîque. 

un  poids  de  6  OU  7  kilogrammes,  toute  la  pression  exercée  par 
ce  poids  portera  sur  la  glace  qui  soutient  le  fil.  Qu'en  résulte- 
t-il?  La  glace  qui  est  sous  le  fil  se  liquéfie  ;  l'eau  de  liquéfac- 
tion s'échappe  autour  du  fd;  mais  dès  qu'elle  n'esi  plus  sou- 
mise à  la  pression,  elle  se  congèle,  de  sorte  que  tout  autour 
du  fil,  avant  même  qu'il  ail  pénétré  dans  la  glace,  il  se  forme 
une  enveloppe  de  glace.  Le  fil  continue  à  pénétrer  dans  la 
glace  :  l'eau  s'échappe  sans  cesse,  et,  à  mesure,  se  congèle 
derrière  le  fil.  Au  bout  d'une  demi-heure,  le  poids  tombe  ;  le  fil 
a  traversé  la  glace  dans  toute  son  épaisseur.  On  voit  nettement 
la  trace  de  son  passage,  mais  les  deux  morceaux  de  la  barre  de 
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glace  se  sont  ressoudés  si  solidement,  que  la  barre  cassera  sur 
tout  autre  point  aussi  bien  qu'à  la  surface  de  regel  *.  » 

Faraday  a  proposé  une  explication  du  phénomène  du  rege 
autre  que  celle  de  Thomson.  Selon  lui,  le  point  de  fusion  est 
plus  élevé  au  centre  ou  à  l'intérieur  d'un  morceau  de  glace 
qu'à  la  surface  :  pour  une  molécule  de  l'intérieur,  la  force  de 
cohésion  des  molécules  qui  l'entourent  s'exerce  de  tous  côtés 
pour  s'opposer  au  changement  d'état;  à  la  surface,  elle  est 
dégagée  d'une  partie  de  cette  action.  De  plus,  la  glace  solide 
exerce  sur  l'eau  avec  laquelle  elle  est  en  contact  un  pouvoir 
spécial  de  solidification,  analogue  à  celui  que  tout  cristal  exerce 
au  sein  du  liquide  de  même  nature  où  il  est  en  suspension. 
Quand  deux  morceaux  de  glace  sont  mis  en  contact,  la  lame 
liquide  qui  les  recouvre  se  trouve  à  l'intérieur,  et  le  pouvoir 
de  solidification  agit  alors  des  deux  côtés  de  la  lame  liquide  : 
celle-ci  se  congèle  donc  sous  cette  influence  et  les  morceaux  de 
glace  se  trouvent  soudés.  Tyndall,   tout  en   admettant  cette 
explication  de  Faraday,  ne  nie  point  l'influence  de  la  pression. 
Quelle  que  soit  celle  des  deux  théories  que  l'on  adopte,  le 
phénomène  du  regel  n'en  est  pas  moins  certain.  Nous  verrons 
plus  tard  qu'il  suffit  pour  expliquer  les  transformations  que 
subit  la  masse  d'un  glacier  et  la  façon  merveilleuse  dont  cette 
masse  se  moule  peu  à  peu  sur  la  vallée  qu'elle  remplit  ;  de 
même  que  l'apparente  plasticité  qui  résulte  du  regel,  jointe  à 
l'influence  irrésistible  de  la  pesanteur,  rend  compte  des  mou- 
vements de  progression  de  la  môme  masse,  depuis  les  régions 
supérieures  où  elle  se  forme  par  l'agglomération  des  couches 
de  névé,  jusqu'au  bas  de  la  vallée  où  elle  s'écoule  en  torrents 
d'eau  boueuse. 

1*  TytiJalI,  Les  glacieri  et  les  transformatiom  de  Veau. 


CHAPITRE  VIII 

CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES  CORPS  —  ÉBULLITION 
ET  VAPORISATION   DES  LIQUIDES 


g  1.    SUBLIMAnON   ET  ÉVAPORATION. 

Pour  passer  à  Tëlat  de  gaz  ou  de  vapeur,  la  plupart  des  corps 
solides  doivent  ôtre  préalablement  fondus  ou  liquéfiés.  Cepen- 
dant le  camphre,  l'iode,  l'arsenic  et  quelques  autres  sub- 
stances diminuent  de  poids  à  l'air  libre,  sans  passer  par  l'étal 
liquide  :  ce  passage  direct  d'un  corps  solide  à  l'état  gazeux  est 
connu  sous  le  nom  de  sublimation.  Inversement,  la  vapeur 
des  corps  en  question,  convenablement  refroidie,  peut  se  soli- 
difier sans  passer  par  l'état  liquide,  et  Ton  utilise  cette  pro- 
priété pour  obtenir  des  cristaux  plus  ou  moins  volumineux.  La 
neige,  la  glace  émettent  aussi  des  vapeurs  sans  se  fondre  préa- 
lablement ;  tout  le  monde  a  pu  observer  ce  fait  par  les  temps 
secs  et  de  fortes  gelées  :  des  fragments  de  glace  ou  des  mon- 
ceaux de  neige  diminuent  sensiblement  de  volume,  ou  même 
disparaissent  tout  à  fait,  sans  qu'il  y  ait  eu  aucune  fusion  par- 
tielle. 

Quant  aux  liquides,  la  plupart  se  réduisent  spontanément 
en  vapeur,  à  des  températures  très  différentes.  L*eau  qu'on 
place  dans  un  vase  ouvert,  peu  à  peu  disparaît;  les  objets 
mouillés  se  sèchent  avec  une  rapidité  d'autant  plus  grande  que 
la  température  est  plus  élevée  et  l'air  environnant  moins  hu- 
mide ;  placés  dans  un  courant  d'air,  l'eau  dont  ils  sont  imbibés 
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se  réduit  encore  plus  vile  en  vapeur.  Le  mercure,  aux  tempé- 
ratures ordinaires,  s'évapore  :  c'est  ce  que  Faraday  a  mis  hors 
de  doute  par  l'expérience  suivante  :  Il  suspendit  une  feuille 
d*or  dans  un  flacon  contenant  du  mercure  ;  au  bout  de  quel- 
que temps,  il  trouva  la  feuille  blanchie.  Le  mercure  s'était 
combiné  avec  l'or,  ce  qui  ne  pouvait  avoir  eu  lieu  que  par 
l'évaporation  du  premier.  Mais  d'autres  liquides,  l'acide  sulfu- 
rique,  les  huiles  grasses,  ne  jouissent  pas  de  cette  propriété. 
Bellani  laissa  pendant  deux  ans  une  feuille  de  zinc  bien  décapée 
suspendue  dans  un  flacon  qui  renfer- 
mait de  l'acide  sulfurique  concentré.  />  : 
Au  bout  de  ce  temps,  il  retira  le  métal, 
qui  n'avait  rien  perdu  de  son  éclat. 

Ce  premier  mode  de  passage  des 
liquides  à  l'état  gazéiforme  est  ce 
qu'on  nomme  Vévaporation.  Il  est 
caractérisé  par  ce  fait  qu'il  a  lieu, 
pour  un  même  liquide,  à  une  tempé- 
rature quelconque,  et  que  c'est  seu- 
lement par  les  couches  superticielles 
qu'il  s'effectue.  La  vapoiisation ,  au 
contraire,  est  la  réduction  en  vapeur 
sous  l'influence  d'une  élévation  de 
température,  au  moment  oîi  cette  tem- 
pérature atteint  une  limite  lixe,  déter- 
minée pour  chaque  liquide ,  et  constante  pour  une  m<}me 
pression  extérieure.  Le  liquide  alors  entre  en  ébulUtion,  c'est- 
à-dire  que  sa  masse  est  agitée  par  le  passage  des  bulles  de 
vapeur  qui  s'échappent  des  parois  du  vase  qui  le  contient, 
et  que  leur  légèreté  spécifique  élève  à  la  surface. 

Nous  allons  étudier  successivement  ces  divers  modes  de 
passage  des  corps  solides  ou  liquides  à  l'état  gazeux. 

Wous  ne  dirons  que  quelques  mois  sur  la  sublimation,  ou 
sur  la  volatilisation,  c'est-à-dire  sur  la  transformation  Immé- 
diate des  solides  en  vapeurs  :  dans  le  chapitre  suivant,  nous 


*'^^^-- 
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entrerons  dans  quelques  détails  sur  le  phénomène  inverse,  qui 
est  utilisé  pour  obtenir  des  cristaux  de  certains  corps.  Rappe- 
lons seulement  que  la  chaleur  de  l'étincelle  électrique,  et  sur- 
tout celle  de  l'arc  voltaïque  obtenu  par  les  piles  les  plus  puis- 
santes, a  permis  de  volatiliser  les  métaux,  le  platine,  l'or  et 
les  corps  les  plus  réfractaires.  tels  que  le  charbon,  la  chaux, 
la  magnésie,  l'oxyde  de  zinc. 

Ce  qui  caractérise  l'évaporation,  c'est-à-dire  la  formation 
spontanée  des  vapeurs  à  la  surface  d'un  liquide,  c'est  qu'elle 
se  fait  généralement  à  toute  température,  bien  qu'elle  soit 
d'autant  plus  abondante  que  la  température  est  elle-même  plus 
élevée.  Il  en  est  ainsi  jusqu'à  ce  que  cette  température  atteigne 
un  point  qui  est  fixe  pour  chaque  liquide,  quand  la  pression 
extérieure  reste  la  même  ;  alors  a  lieu  le  phénomène  de  l'ébul- 
lilion  et  la  vaporisation  qui  l'accompagne.  L'évaporation  est 
toujours  accompagnée  d'un  abaissement  de  température,  dû  à 
l'absorption  de  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  le  pas- 
sage du  liquide  à  l'état  gazeux.  Dans  l'acte  de  la  vaporisation, 
la  chaleur  qu'exige  celte  transformation  est  empruntée  au 
foyer. 

Voyons  maintenant  quelles  sont  les  lois  qui  président  à  la 
formation  des  vapeurs. 


§  2.    LOIS   DE   LA    FORMATION   DES   VAPEURS   DANS   LE   VIDE. 

Le  physicien  anglais  Dalton  est  le  premier  qui  ait  étudié 
expérimentalement  les  lois  de  la  formation  des  vapeurs  dans  le 
vide.  Voici  quelles  sont  ces  lois  et  comment  on  les  vérifie. 

Si  Ton  introduit  dans  le  vide  barométrique  un  certain 
volume  d'un  liquide  quelconque,  un  centimètre  cube  d'alcool, 
je  suppose,  aussitôt  on  voit  le  niveau  du  mercure  se  déprimer 
et  s'arrêter  à  un  point  &,  dont  la  distance  au  niveau  a  d'un 
baromètre  qui  plonge  dans  la  même  cuvette  que  le  premier 
tube  (lig.  79),  mesure  la  tension  ou  la  force  élastique  de  la 
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Tapeur  formée.  Pnr  là  nous  \oyons  déjà  que  dans  le  vide  les 
liquides  se  réduisent  spontanément  en  vapeur. 

Supposons  qu'une  petite  couche  de  liquide  ait  surnagé  sur 
le  mercure.  Si  l'on  soulève  alors  le  lube  sans  que  sa  partie 
inférieure  cesse  de  plonger  dans  la 
cuvette,  on  remarque  que  le  niveau 
reste  en  b,  à  la  même  hauteur  qu'au- 
paravant. Mats  la  couche  liquide 
d'alcool  diminue  d'épaisseur  à  me- 
sure qu'augmente  l'espace  qu*oc- 
cupe  la  vapeur.  Une  nouvelle  quan- 
tité de  vapeur  s'est  donc  formée 
sans  que  sa  tension  ait  changé,  et 
il  en  est  ainsi  jusqu'à  ce  que  tout 
le  liquide  se  soit  évapoi'é.  Dans  ce 
cas,  si  l'on  continue  à  soulever  le 
tube,  ce  qui  augmente  naturelle- 
ment l'espace  que  peut  occuper 
la  vapeur,  le  niveau  du  mercure 
s'élèvera,  ce  qui  prouve  que  la  ten- 
sion de  la  vapeur  diminue.  Abaisse- 
t-on  de  nouveau  le  tube,  le  niveau 
baisse  et  revient  au  point  b  ;  mais 
si  alors  on  continue  le  môme  mou- 
vement, le  niveau  reste  constant, 
en  même  temps  qu'une  portion 
croissante  de  la  vapeur  repasse 
à  l'état  liquide. 

La  figure  79  montre  comment  on 
dispose  l'appareil  nécessaire  à  la  réalisation  de  celte  première 
expérience.  Sur  une  cuvette  dont  le  fond  est  prolongé  en 
dessous,  de  manière  à  permcllre  d'^  plonger  profondément  un 
tube,  on  a  disposé  deux  tubes  barométriques,  dont  l'un  reste 
fixe  et  sert  seulement  à  donner  la  valeur  de  la  pression  atmo- 
sphérique pendant,  la  durée  de  l'expérience.  Le  second  tube 


Fig.  79.  —  ËTaporalioD  spoDlanée 
d'uD  liquide  dans  le  vide  baromé- 
irique.  Première  loi  de  Dalton. 
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est  placé  verlicalemenl  dans  Taxe  du  prolongement  de  la  cuve. 
Avant  l'introduction  du  liquide  (eau,  alcool,  élher,  etc.),  les 
niveaux  du  mercure  sont  h  même  hauteur  dans  les  deux  tubes. 
A  l'aide  d'une  pipette  recourbée,  on  introduit  le  liquide  à  vapo- 
riser, par  l'ouverlure  inférieure  du  tube  central,  sous  le  mer- 
cure; grâce  à  sa  légèreté  spécifique,  le  liquide  s'élève  jusqu'à 
la  chambre  barométrique,  où  l'on  observe  les  phénomènes  que 
uous  venons  de  décrire.  Si 
d'abord  on  n'a  laissé  péné- 
trer que  quelques  gouttes 
liquides ,  elles  disparais- 
sent instantanément  à  leur 
arrivée  dans  la  chambre 
barométrique  ;  en  introdui- 
sant de  nouvelles  gouttes, 
on  voit  la  dépression  du 
mercure  aller  en  augmen- 
tant, jusqu'à  ce  que  le 
liquide  apparaisse  à  la  sur- 
face du  mercure ,  et  c'est 
à  partir  de  ce  moment  que 
la  dépression  cesse,  indi- 
quant que  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur  a  atteint 
son  maximum.  Ce  maxi- 
mum est  invariable,  quelle 
que  soit  la  grandeur  de  l'espace  vide  où  s'est  faite  la  vaporisa- 
tion, tant  que  le  liquide  reste  en  contact  avec  sa  vapeur,  et 
que  la  température  ne  change  pas.  On  dit  alors  que  l'espace 
en  question  est  saturé.  On  met  quelquefois  en  évidence  cette 
invariabilité  de  la  tension  maximum  en  disposant  trois  tubes 
barométriques  au-dessus  d'une  cuvette  à  mercure,  comme  le 
montre  la  figure  80,  et  en  constatant  dans  tous  la  parfaite 
égalité  du  niveau. 

11  résuite  de  ces  premières  expériences  :  1'  qu'un  liquide 


Fig.  80.  —  InvariaLililii  de  la  tension  ii   

d'une  même  tapeur  ï  la  même  température. 
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placé  dans  un  espace  vide  s'y  vaporise  spontanément  ;  2°  que 
la  vapeur  ainsi  formée  alleint  un  degré  de  tension  maximum 
et  invariable,  tant  qu'elle  reste  en  présence  d'un  excès  de 
liquide,  pourvu  que  la  température  elle-même  soit  invariable. 
5'  Si  l'espace  n'est  pas  saturé,  c'est-à-dire  si  la  vapeur  n'est 
pas  en  présence  de  son  liquide,  en  faisant  varier  le  volume 
qu'elle  occupe,  sa  tension  varie  et  la  loi  de  la  cumpressibilité 
est  sensiblement  la  même  qui  régit  les  gaz,  ou  celle  de  Mariolte. 

Li  tension  maximum 
dépend  à  la  fois  de  la 
nature  du  liquide  et  de 
la  température.  Voyons 
comment  on  détermine 
expérimentalement  cette 
double  dépendance. 

Pour  démontrer  que  la 
tension  maximum  dé- 
pend de  l'espèce  du 
liquide  qu'on  réduit  en 
vapeur,  on  emploie  l'ap- 
pareil que  représente  la 
figure  81 ,  et  qui  est 
connu  sous  le  nom  de 
faisceau  barométrique. 
C'est  un  assemblage 
d'un  certain  nombre  de 


Fig.  SI.  —  Inégalité  des  tensions  maiima  de  diTerscs 
Tapeurs  îi  la  même  température. 


tubes  barométriques,  dans  lesquels  on  introduit  divers  liquides, 
par  exemple,  de  l'eau,  de  l'alcool,  de  l'éther,  de  l'essence  de 
térébenthine,  etc.,  en  quantité  suffisante  pour  qu'à  la  tempé- 
rature extérieure  commune  l'espace  de  chaque  chambre  soit 
saturé.  On  observe  alors  la  différence  de  niveau  du  mercure 
dans  les  tubes  à  liquide,  et  on  peut  mesurer  les  différentes  ten- 
sions par  comparaison  avec  la  hauteur  du  mercure  dans  le 
baromètre  formé  par  le  dernier  tube  à  droite. 
Nous  allons  voir  maintenant  que  la  tension  maximum  de  la 
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vapeur  va  en  augmentant,  pour  chaque  liquide,  avec  la  tempé- 
ralure.  Pour  démontrer  cette  loi,  Dallon  employait  un  appareil 
analogue  à  celui  de  la  figure  79,  mais  dont  les  deux  tubes 
étaient  entourés  d'un  manchon  eu  verre  plein  d'eau  reposant 
sur  la  cuvette  à  mercure  (fig.  82).  On  chaufTail  l'eau  par  l'inter- 
médiaire du  mercure,  et  à  mesure  que  sa  température  indiquée 
par  un  thermomètre  plongé  dans  te 
bain  s'élevait,  on  voyait  baisser  le 
niveau  du  mercure  dans  celui  des 
tubes  dont  la  chambre  contenait  ta 
vapeur  expérimentée.  On  pouvait 
ainsi  vérifier  la  loi  tant  que  le  niveau 
ne  s'abaissait  point  jusqu'au  niveau 
du  mercure  dans  la  cuvette  même, 
c'est-à-dire  tant  que  la  tension  de 
la  vapeur  n'atteignait  point  la  pres- 
sion atmosphérique.  Au  delà,  Dalton 
employait  un  tube  recourbé  analogue 
à  celui  qui  sert  pour  la  loi  de  Ma- 
riolte  ;  la  portion  fermée,  la  plus 
courte  du  tube,  renfermait  le  liquide 
vaporisable  et  était  plongée  dans  un 
bain  dont  la  température  était  gra- 
duellement élevée.  Le  niveau  du 
mercure  dans  la  branche  ouverte 
allait  en  s'élevant,  et  la  tension  de 
la  vapeur  pouvait  se  mesurer  à 
chaque  instant  en  ajoutant  la  hauteur  barométrique  à  la  dis- 
tance verticale  des  niveaux  dn  mercure  dans  les  deux  tubes. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire,  représenté  dans  ta 
figure  82,  a  servi  à  Dallon  pour  la  mesure  de  la  tension  maxi- 
mum des  vapeurs  au-dessus  de  zéro.  La  connaissance  précise 
de  cette  tension  à  diverses  températures,  outre  son  importance 
scientifique,  est  indispensable  dans  les  applications  où  la 
vapeur  d'eau  est  employée  comme  force  motrice  ;  aussi  a-l-ellc 


Fig.  8S.  —  Appareil  de  DalloD  pour 
délenuJDer  la  tension  des  vapeurs 
au-dessus  de  0°. 
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été  l'objet  des  recherches  des  physiciens;  celles  de  Dallon, 
puis  de  Gay-Lussac,  de  Dulong  et  Arago,  et  enfin  de  notre 
savant  et  regretté  Regnault,  doivent  être  cilécs  entre  toutes; 
ce  dernier  a  consacré  notamment  à  cette  question  capitale  ses 
merveilleuses  facultés  de  précision  dans  les  mesures  et  d'in- 
génieuse sagacité  dans  le  choix  des  méthodes  et  la  disposition 
des  appareils.  Indiquons  sommairement  ces  méthodes. 

Regnault  procédait  de  trois  manières  différentes,  selon  que 
la  température  de  la  vapeur  dont  il 
voulait  mesurer  la  force  élastique 
était  inférieure  à  0\  ou  comprise 
entre  0*  et  60\  ou  enfin  supérieure 
à  60*.  Dans  le  premier  cas,  il  suivait 
la  méthode  employée  avant  lui  par 
Gay-Lussac,  à  l'aide  de  l'appareil  dont 
la  figure  83  donne  la  disposition.  Ce 
sont  encore  deux  tubes  barométriques 
ayant  la  même  cuvette;  mais  celui 
qui  doit  recevoir  le  liquide  à  vaporiser 
a  une  chambre  barométrique  plus 
longue  que  l'autre,  et  recourbée  de 
façon  que  son  extrémité  puisse  être 
introduite  isolément  dans  un  vase 
rempli  d'un  mélange  réfrigérant.  Un 
thermomètre    dont    le   réservoir    est 

plongé  dans  ce  mélange  indique  la  température.  A  la  vérité, 
par  ce  procédé,  une  portion  seulement  de  l'espace  occupé  par 
la  vapeur  est  à  la  température  du  mélange  réfrigérant,  et  l'on 
pourrait  craindre  que  la  partie  qui  est  en  dehors  n'influât  sur 
la  tension  maximum  cherchée  et  n'en  augmentât  la  valeur. 
Mais  il  n'en  est  rien,  et  il  n'y  a  nulle  correction  à  faire  de  ce 
chef.  En  effet,  d'après  un  principe  qui  .est  aussi  important 
pour  la  théorie  des  vapeurs  qu'il  l'a  été  pour  la  pratique 
industrielle  (il  a  conduit  l'illustre  Watt  à  l'invention  du  conden- 
seur des  machines  à  vapeur),  dès  qu'une  vapeur  remplit  un 


Fig.  83.  —  Mesure  de  la  tension 
maximum  d*une  vapeur  à  une 
température  inférieure  à  zéro 
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espace  dont  les  parois  sont  à  des  températures  différentes,  sa 
tension  maximum  (en  présence  d*un  excès  de  liquide)  ne  dé- 
passe jamais  celle  qui  correspond  à  la  température  la  plus 
basse.  C'est  ce  qu'on  nomme  le  principe  des  paroù  froides.  En 
examinant  ce  qui  se  passe  dans  te  cas  particulier  de  Texpé- 
,  rience  que  nous  décrivons,  od 

j  comprendra  aisément  ce  prin- 

cipe. Le  liquide,  en  arrivant 
dans  la  chambre  barométrique, 
se  vaporise  en  partie  ;  la  vapeur 
envahit  la  portion  recourbée  du 
tube  et  comme  sa  tension  corres- 
pond à  la  température  du  liquide, 
plus  élevée  que  celle  du  mélange, 
elle  se  condense  sur  la  paroi 
froide  ;  une  nouvelle  portion  de 
vapeur  se  forme  pour  la  rem- 
placer, et  ainsi  de  suite,  jusqu'à 
ce  que,  par  celte  distillation,  le 
liquide  se  soit  rendu  entière- 
ment dans  la  partie  recourbée 
du  tube.  La  vapeur  qui  subsiste 
alors  a  pour  tension  maximum 
celle  qui  correspond  à  la  basse 
température  du  mélange ,  etc. 
Cette  tension  est  indiquée,  comme 
dans  les  expériences  de  Dallon,  par  la  différence  de  niveau 
du  mercure  dans  les  deux  tubes. 

Pour  les  températures  comprises  entre  0*  el  60'  environ,  le 
procédé  employé  par  Regnault  est  celui  de  Dalton,  mais  modifié 
de  façon  à  éviter  les  causes  d'erreur  que  ce  dernier  comportait. 
La  principale  provenait  de  la  difficulté  d'avoir  une  température 
uniforme  dans  un  manchon  d'une  grande  hauteur.  Dans  l'appa- 
reil de  la  figure  84,  la  caisse  qui  renferme  l'eau  que  chauffe 
par-dessous  une  lampe  à  alcool  est  peu  élevée  ;  elle  n'enveloppe 


Fig.  84.  —  Appareil  Regnault  pour  mes 
rer  la  tension  des  Tapeurs  de  O»!)  60». 
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que  la  partie  supérieure  des  tubes,  de  sorte  qu'il  est  facile  à 
l'aide  d'un  agitateur  d'uniformiser  la  température  de  toutes 
les  parties  du  bain.  Une  glace  plane  laisse  voir  les  niveaux  du 
mercure,  dontRegnaull  mesurait  la  hauteur  au-dessus  de  celui 
de  la  cuvette  à  l'aide  du  cathétomèlre.  Ixs  dimensions  res- 
treintes de  la  caisse  limitent  naturellement  le  procédé  à  la 
mesure  des  tensions  pour  une  température  modérée,  entre  0° 
et  50*  ou  60*. 

Pour  les  températures  supérieures  à  60°  et  à  100%  la  méthode 


-  Appareil  Regnault  peur 


et  les  appareils  ont  été  complètement  modifiés.  Le  principe 
adopté  par  Regnault  est  déduit  de  la  loi  connue  de  réhullilion. 
D'après  cette  loi,  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  on  ébul- 
litioD  est  toujours  précisément  égale  à  la  pression  extérieure 
supportée  par  le  liquide  à  ce  moment.  Dès  lors,  si  l'on  main- 
tient le  liquide  dans  une  enceinte  fermée  et  qu'on  fasse  croître 
ou  décroître  progressivement,  à  l'aide  d'une  pompe  de  compres- 
sion ou  d'une  machine  pneumatique,  la  pression  exercée  à  la 
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surface  dii  liquide,  si  en  même  temps  on  élève  sa  tëmpéralure 
jusqu'à  ce  qu'il  entre  en  ébullition,  la  pression  mesurée  par  un 
manomètre  sera  la  valeur  cherchée  de  la  tension  maximum  de 
la  vapeur,  pour  cette  môme  température.  La  figure  85  donne 
la  disposition  des  appareils.  A  est  la  chaudière  en  cuivre, 
aux  parois  épaisses  et  résistantes,  oii  l'on  fait  chauffer  l'eau. 
Un  tube  incliné  la  fait  communiquer  avec  un  réservoir  C  entouré 
d'eau  froide  ;  ce  tube  est  enveloppé  d'un  manchon  B  où  cir- 
cule constamment  aussi  un  courant  d'eau  froide  de  aen  b.  Le 
réservoir  est  mis  en  rapport  avec  les  pompes  pneumatiques 
et  d'autre  part  avec  un  manomètre  à  air  libre  qui  permet  de 
mesurer  à  tout  instant  la  pression  intérieure.  Quand  le  liquide 
de  la  chaudière  arrive  à  l'ébuUition,  les  thermomètres  (  de- 
viennent stationnaires,  et  l'on  y  lit  la  température.  Une  obser- 
vation faite,  on  augmente  la  pression,  les  thermomètres  repren- 
nent leur  mouvement  ascendant,  puis  de  nouveau  deviennent 
stationnaires,  dès  que  le  point  d'ébullition  est  atteint  une 
seconde  fois,  et  ainsi  de  suite.  Gomme  la  vapeur,  en  montant 
par  le  tube  incliné,  se  condense  aussitôt,  l'eau  qui  en  provient 
retombe  dans  la  chaudière,  et  l'expérience  peut  ainsi  se  pour- 
suivre indéfiniment. 

Quinze  ans  avant  que  Regnault  entreprît  *  ces  détermina- 
tions d'une  si  haute  importance  théorique  et  pratique,  Dulong 
et  Arago  avaient  mesuré  les  tensions  de  la  vapeur  d*eau  saturée 
au-dessus  de  la  température  de  100*.  La  description  succincte 
de  la  figure  86,  qui  représente  l'appareil  employé  par  ces 
savants,  donnera  une  idée  de  leurs  méthodes.  K  est  le  géné- 
rateur de  vapeur,  dont  la  température  est  mesurée  par  des 
thermomètres  tels  que  t  qui  pénétraient  à  l'intérieur,  protégés 
par  des  canons  de  fusil  a  remplis  de  mercure,  l'un  dans  la 
vapeur,  un  autre  dans  l'eau  de  la  chaudière.  Par  le  tube  cbi 


i.  Les  expériences  de  Regnault  datent  de  1844-47.  C'est  en  1834  qv*iine  commission  de 
ràcadémie  des  sciences  reçut  du  gouTernement  b  mission  de  procéder  à  b  mesure  de  b 
force  élastique  de  la  Tapeur.  Dulong  et  Àrago  furent  chargés  par  elle  d'instituer  les  célèbres 
«périences  que  nous  rappelons  ici.  Leur  travail  fut  publié  en  1830. 
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dont  une  partie  est  verticale  et  l'autre  inclin(!e  obliquement, 
la  chaudière  communiquait  avec  le  réservoir  en  fonte  d  en 
partie  rempli  de  mercure.  Au-dessus  du  mercure  et  jusqu'à  la 
partie  verticale  du  tube,  était  de  l'eau  maintenue  à  une  tempé- 
rature constante  par  une  circulation  d'eau  froide.  Le  réservoir 
communiquait  lui-même  d'un  côté  avec  un  manomètre  à  aîr 
comprimé,  entouré  d'eau  froide,  m,  de  l'autre  avec  un  tube 
latéral  en  cristal  n  qui  permettait  d'observer  eitéricurement  le 
niveau  du  mercure.  Il  est  évident  qu'à  une  température  donnée, 


¥ig.  86.  —  Elpériences  de  Dulong  et  Ai'ago  pour  h  [oesure 
saturée  uu-dessus  de  100". 


is  de  la  Tapeur  J'enu 


indiquée  par  les  thermomètres,  la  tension  de  la  vapeur  faisait 
équilibre  à  la  force  élastique  de  l'air  comprimé  dans  le  mano- 
mètre, augmentée  de  ta  différence  de  niveau  du  mercure  dans 
le  manomètre  et  dans  le  réservoir,  diminuée  enfui  de  la  pres- 
sion d'une  colonne  d'eau  dont  la  hauteur  est  aisée  à  mesurer. 

Les  expériences  de  Dulong  et  Arago  furent  poussées  jusqu'à 
la  température  de  224";  à  cette  température,  la  force  élastique 
de  la  vapeur  d'eau  s'élevait  à  24  atmosphères. 

Celles  de  Regnault  donnèrent,  avec  une  exactitude  supé- 
rieure, due  au  perfectionnement  des  mesures  et  à  la  sûreté  de 
sa  méthode,  la  tension  de  la  vapeur  pour  une  étendue  de 
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260  degrés  de  Téchelle  thermométrique  depuis  — 30*  jusqn*à 
4-230\  Ses  nombreuses  séries  d'expériences  lui  permirent  la 
construction  d'une  courbe  dont  chaque  point  a  pour  ordonnée 
la  pression  de  la  vapeur  en  millimètres  et  pour  abscisse  la 
température.  On  représente  aussi  la  valeur  de  ces  tensions  par 
une  formule  indiquée  par  M.  E.  Roche  et  dont  Regnault  a  vériGé 
rexactitudc  sur  une  grande  étendue  de  Téchelle  thermomé- 
trique, et  qui  a  le  mérite  de  s'appliquer  également  aux  tensions 
des  vapeurs  d'alcool  et  d'éther.  Ici,  nous  nous  bornerons  au 
tableau  suivant,  donnant  d'après  Regnault,  de  10*  en  10*,  la 
tension  de  la  vapeur  d'eau   saturée,  en  millimètres   et   en 
atmosphères  : 

TEMSIOXS   DE    LA    VAPEUR   d'bAU   SATURÉE. 


TENSIOKS 

- 

TUPÉlATCllâ 

TE.NSIORS 

TUPEIATDIES 

"           ' 

" 

EN  MILMHÈTIIES 

EX  ATMOSPHÈRES 

ENMILUXftmS 

IHATMPMftlB 

inUliin. 

•tmosph. 

milite. 

■tOMMillh. 

30<> 

0,386 

0,0005 

-f-  110» 

1075,57 

1,415 

—  200 

0,927 

0,0012 

120» 

1491,28 

1,962 

10» 

2,093 

0,0027 

130® 

2030,28 

2,671 

0» 

4,60 

0,006 

140» 

2717,63 

5,576 

-+-  iO» 

9,16 

0,012 

150» 

5581 , 23 

4,712 

20« 

17,39 

0,023 

160» 

4651,62 

6,120 

30« 

31,55 

0,042 

170» 

5961,66 

7,844 

40® 

54,91 

0,072 

180» 

7546,39 

9,929 

50» 

91,98 

0,121 

190» 

9442,70 

12,435 

600 

148,79 

0,196 

200» 

11688,96 

15,580 

70« 

233,09 

0,306 

210» 

14324,80 

18,848 

80O 

354,64 

0,466 

220» 

17390,36 

32,883 

90» 

525,45 

0,691 

230» 

20926,40 

37,555 

100» 

760,00 

1,000 

On  vient  de  voir  que  c'est  vers  230*  que  Regnault  a  limité 
ses  expériences,  et  cela  s'explique,  quand  on  songe  qu*à  232* 
la  tension  de  la  vapeur,  devenue  égale  à  30  atmosphères,  pres- 
sait la  chaudière  avec  une  telle  force  qu'un  boulon  de  Tarma- 
lure  qui  en  consolidait  les  parois  se  rompit.  Il  fallut  s'arrêter, 
et  cette  mesure  de  prudence  était  bien  justifiée  :  à  30  atmo- 
sphères de  pression,  en  effet,  chaque  décimètre  carré  de  la 
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surface  interne  de   la   chaudière   supportait  une  charge  de 
3100  kilogrammes. 

En  examinant  le  tableau  qui  précède,  on  verra  que  les 
accroissements  de  la  pression  varient  dans  une  proportion  bien 
plus  rapide  que  ceux  de  la  température.  De  1  atmosphère,  qui 
est  la  pression  de  la  vapeur  à  100%  cette  pression  passe  à 
2  atmosphères  vers  121%  à  4  atmosphères  à  145^  environ; 
elle  double  encore  à  172%  atteignant  alors  8  atmosphères,  et 
enfin  vers  202^  elle  en  vaut  16.  Le  calcul  montre  qu'à  266^  la 
tension  maximum  de  la  vapeur  d'eau  saturée  arriverait  à 
rénorme  puissance  de  50  atmosphères. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  se  rapporte  exclusivement 
à  la  vapeur  d'eau.  Les  tensions  des  vapeurs  saturées  ont  été 
mesurées  pour  un  grand  nombre  d'autres  liquides,  et  Regnault 
les  a  déterminées  comme  celles  de  la  vapeur  d'eau.  Nous  don- 
nons ci-dessous  quelques  résultats  obtenus  pour  des  vapeurs 
qui  ont  été  employées  déjà,  ou  pourront  l'être  dans  la  suite, 
comme  forces  motrices  dans  les  machines.  Le  tableau  qui  les 
renfenne  montre  de  combien  il  s'en  faut  que  les  vapeurs  satu- 
rées de  liquides  différents  aient,  à  une  même  température,  la 
même  tension  maximum.  Mais  cette  tension  est  nécessairement 
la  même  pour  tous  et  égale  à  1  atmosphère,  quand  la  température 
est  celle  de  l'ébullition  à  l'air  libre.  Or  Dalton  a  constaté  une 
loi  qui,  si  elle  était  rigoureuse,  permettrait  de  trouver  les  ten- 
sions d'une  vapeur  quelconque,  pour  une  température  donnée, 
lorsque  l'on  aurait  celle  de  la  vapeur  d'eau  pour  la  même  tem- 
pérature. Ce  savant  formulait  en  ces  termes  la  loi  dont  nous 
parlons  :  Toutes  les  vapeurs  ont  la  même  tetision  à  une  tem- 
pérature égalem£fit  distante  du  point  d'ébullition  de  chaque 
liquide.  Cela  n'est  point  tout  à  fait  exact,  ainsi  que  Despretz  l'a 
montré  et  que  Dalton  lui-même  l'a  reconnu*;  mais  les  diffé- 

i .  Prenons  deux  exemples  qui  nous  montreront  dans  quelle  mesure  la  formule  de  Dal- 
ton peut  être  considérée  comme  exacte.  Le  sulfure  de  carbone  a  pour  point  d'ébullition 
48®;  la  tension  de  sa  vapeur  saturée,  à  60®  et  à  20®,  est  respectivement  égale,  d'après  le 
tableau  ci-après,  à  IIG^''",^!  et  à3d8""',03.  L'une  de  ces  températures  dépasse  de  13®  son 
point  d'ébuUition  ;  l'autre  est  de  28®  au-dessous.  Il  faut  donc,  pour  vérifier  la  loi  de 
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rences  entre  le  calcul,  basé  sur  la  loi  en  question,  et  les  résul- 
tats de  l'expérience  sont  minimes  lorsque  les  températures 
s'éloignent  peu  de  celle  de  Tébullition. 


TEKSIO!fS  DES  VAPEURS  SATURÉES  DE  DIVERS  LIQUIDES  EN  MILLIMÈTRES  DE  MEBCURE. 


mPÉIATDIES 

ÉTHCI 

ALCML 

mm. 

mm. 

0« 

184,59 

12,70 

20® 

432,78 

44,46 

40» 

907,04 

153,69 

60« 

1725,01 

350,21 

80? 

3022,79 

812,91 

100® 

4953,30 

1697,55 

i20» 

7719,20 

5251,75 

1400 

» 

5674,59 

460» 

» 

» 

kcitm 


65,53 

180,08 

419,55 

860,96 

1611,05 

2796,20 

4552,95 

7007,64 

» 


cHinmiii 


mm* 


59,72 

160,47 

569,26 

755,44 

1407,64 

2428,54 

5925, 74 

6000,16 

8754,20 


CIUIOII 

DE    CABBCnE 


52,95 

90,99 

214,81 

447,45 

845,29 

1467,09 

2595,67 

5709,04 

5515,14 


solfui 

DE    CAftiOVI 


127,91 

398,03 

617,55 

1164,51 

2052,55 

5325,15 

5148,79 

7605,96 

• 


g  5.  FORMATIO>'  DES  VAPEURS  DANS  l'aIR  ET  DANS  LES  GAZ.  LOI  DU  MÉLANGE 

DES  GAZ  ET  DES  VAPEURS. 

Tout  le  monde  sait  que  l'eau  et  tous  les  liquides  vaporisables 
émettent  des  vapeurs,  soit  à  l'air  libre  dans  un  espace  illi- 
mité, soit  dans  un  espace  clos  et  rempli  d'air.  Au  dernier 
siècle,  avant  les  expériences  de  Dalton,  on  croyait  même  à  la 
nécessité  de  la  présence  de  l'air  pour  déterminer  Tévaporation  ; 
on  lui  attribuait  la  propriété  d'un  dissolvant  du  liquide.  En 


Dulton,  prendre  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  à  112^  et  li  72<^;  on  trouve  les  nombres 
1150*"  et  257"".  Ces  nombres,  bien  que  voisins  des  premiers,  en  difièrent  notable- 
ment toutefois.  Autre  exemple  :  L'alcool  bout  à  7éo,5.  Aux  températures  de  60^  et  de  100*, 
Tune  inférieure  de  18^,5,  l'autre  supérieure  de  21^,7  au  point  d'ébullition,  les  tensions  de 
sa  vapeur  sont  respectivement  égales  à  550"",21  et  à  1697"",55.  Celles  de  la  vapeur  d'eau 
h  81",7  elà  121^,7,  points  également  distants  relativement  à  la  température  d'ébullition  100^, 
sont  580—  et  1550""  environ.  Si  Ton  eût  pris  80»  et  70»,  c'est-k-dire  1^7  au-dessus  et  ^fi 
au-dessous  de  l'ébullilion,  les  tensions  aundent  été  812,91  et  541,15.  Pour  )a  vapeur  d'eau 
&  101^,7  et  h  91^,7,  les  tensions  sont  environ  811  et  557.  Les  différences  diminuent  donc 
quand  on  s'écarte  moins  de  part  et  d'autre  des  points  d'ébuUition.  Ainsi  la  loi  énoncée  par 
Dalton  no  comporte  qu'une  approximation  assex  éloignée  des  déterminations  expérimentales. 
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réalité,  quand  un  liquide,  au  lieu  d*étre  dans  le  vide,  est  dans 
un  espace  renfermant  de  l'air  ou  tout  autre  gaz,  Tévaporalion, 
plus  lente  que  dans  le  vide,  se  fait  suivant  les  mêmes  lois.  Si 
l'espace  est  illimité,  si  l'air  y  est  en  repos,  la  vapeur  se  for- 
mera assez  rapidement  d'abord,  puis  de  plus  en  plus  lente- 
ment, parce  que  les  couches  en  contact  avec  le  liquide  appro- 
cheront de  plus  en  plus  de  la  saturation,  c'est-à-dire  du  moment 
où  révaporation  cessera.  Si  l'air  ou  le  gaz  surmontant  le  liquide 
se  renouvelle,  la  formation  de  la  vapeur  se  fera  avec  plus  de 
rapidité,  parce  qu'elle  sera  entraînée  à  mesure  qu'elle  se  for- 
mera. Nous  avons  journellement  des  exemples  de  ces  phéno- 
mènes, qui  jouent,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  tard,  un  si 
grand  rôle  dans  la  météorologie  atmosphérique.  Le  sol  détrempé 
par  la  pluie  se  sèche  très  vile  par  le  vent,  quand  l'air  est 
d'ailleurs  éloigné  de  son  point  de  saturation.  Le  linge  mouillé 
étendu  en  plein  air  —  les  blanchisseuses  et  les  ménagères  le 
savent  bien  —  est  bien  plus  rapidement  séché  quand  il  règne 
une  brise  un  peu  forte,  si  d'ailleurs  la  direction  de  celle  brise 
est  celle  des  vents  secs  de  la  région,  c'est-à-dire  si  l'air  n'est 
pas  préalablement  saturé  de  vapeur. 

Dam  un  espace  limité  et  rempli  de  gaZy  la  tensioîi  ma(dmum 
de  la  vapeur  saturée  d'un  liquide  quelconque  est  précisément 
égale  à  celle  de  la  même  vapeur  dans  le  vide.  Cette  loi,  dont  la 
découverte  est  due  à  Dalton,  se  vérifie  expérimentalement  à 
l'aide  d'un  appareil  analogue  à  ceux  que  nous  avons  déjà 
décrits.  La  disposition  spéciale  relative  au  mélange  du  gaz  et 
de  la  vapeur  est  due  à  Gay-Lussac,  et  se  trouve  représentée 
dans  la  figure  87.  C'est  un  manomètre  à  air  libre  composé  de 
deux  tubes,  dont  l'un,  de  plus  gros  diamètre  que  l'autre,  est 
muni,  à  sa  partie  supérieure,  d'une  monture  à  robinet  r,  et  à 
sa  partie  inférieure,  d'un  second  robinet  ?•'  servant  à  l'écou- 
lement du  mercure.  On  le  remplit  de  mercure  bien  sec,  puis 
on  visse  sur  la  monture  supérieure  un  ballon  renversé  plein 
du  gaz  également  sec  et  muni  aussi  d'un  robinet.  On  ouvre 
alors  les  trois  robinets  :  le  mercure  s'écoule  par  celui  du  bas 
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et  une  certaine  quantité  de  gaz  passe  du  ballon  dans  le  gros 
tube.  Lorsque  celle  quantité  semble  suffisante,  on  ferme  les 
communications,  et  l'on  verse  du  mercure  dans  le  petit  tube 
ouvert  jusqu'à  ce  que,  comme  le  montre  la  figure  87,  il  soil 
également  de  niveau  dans  les  deux  branches  de  l'appareil  :  à 
ce  moment,  la  pression  du  gaz.est  pré- 
cisément égale  à  la  pressiçn  extérieure 
ou  atmosphérique.  Celle  première 
partie  de  l'opération  terminée,  on 
enlève  le  ballon,  et  on  le  remplace 
par  un  petit  entonnoir  A  dont  le  ro- 
binet est  percé  seulement  d'une  petite 
cavité  à  sa  surface.  On  remplit  l'en- 
tonnoir du  liquide  à  vaporiser,  el  la 
cavité  tournée  vers  le  fond  s'emplit; 
on  imprime  une  demi-révolution  au 
robinet  et  la  cavité  se  présentant  en 
face  du  tube  laisse  tomber  dans  l'espace 
occupé  par  le  gaz  une  goutte  du  liquide. 
En  répétant  celte  manœuvre  plusieurs 
fois,  on  finit  par  saturer  l'espace  de  la 
vapeur  formée,  ce  que  l'on  reconnail 
quand  le  mercure  cesse  de  baisser  dans 
le  tube,  môme  en  présence  d'un  excès 
de  liquide.  Le  volume  intérieur  du  gaz 
augmente  ainsi,  mais  on  le  ramène  à 
ce  qu'il  était  précédemment  en  intro- 
duisant du  mercure  dans  la  branche 
ouverte  du  manomètre  jusqu'à  ce  que  le  niveau  reprenne  dans 
le  gros  lube  la  hauteur  qu'il  avait  avant  l'introduction  du  liquide. 
11  est  évident  qu'alors  l'élévation  de  niveau  du  mercure  de  la 
branche  ouverte  mesure  précisément  la  tension  de  la  vapeur 
saturée  du  liquide,  dans  l'espace  de  volume  invariable  occupe 
par  le  gaz.  Or  l'expérience  montre  que  cette  tension  est  égale  à 
celle  de  la  vapeur  dans  le  vide  pour  la  même  température. 


Fig.  87.  —  Appareil  de  Gay- 
LusMC  pour  vérifier  la  loi  du 
mélange  des  gai  et  des  va- 
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Celte  loi  n*est  pas  cependant  rigoureusement  exacte,  et  les 
expériences  très  précises  de  Regnault  ont  montré  que  la  tension 
des  vapeurs  est  toujours  un  peu  plus  faible  dans  les  gaz  que 
dans  le  vide.  Par  exemple,  la  tension  de  la  vapeur  d^eau 
saturée  pour  la  température  de  15^  est  12'"'", 70  dans  le  vide, 
et  seulement  12"",S8  dans  l'air;  à  38%  elle  est  49'"",30  dans 
le  vide  et  48"'",70  dans  Tair  ;  à  40\  elle  est  54'"",4  dans  le 
vide  et  seulement  SS"",?  dans  l'azote.  Toutefois  on  considère 
comme  négligeables  ces  faibles  différences. 

La  loi  du  mélange  des  gaz  et  des  vapeurs,  telle  que  nous 
venons  de  Texposer,  n'est  pas  seulement  vraie  pour  une  vapeur 
unique;  elle  l'est  encore  pour  plusieurs  vapeurs  provenant  de 
liquides  de  différentes  natures,  à  la  condition  toutefois  qu'elles 
n'exercent  pas  d'action  chimique  les  unes  sur  les  autres.  En 
un  mot,  les  gaz  et  les  vapeurs  mélangés  dans  un  même  espace 
ont  une  tension  totale  qui  est  égale  à  la  somme  de  celles  qu'ils 
y  acquerraient  séparément. 
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De  tout  ce  qui  précède,  il  résulte  que  l'eau,  comme  tous  les 
liquides,  se  réduit  spontanément  en  vapeur  à  toute  tempéra- 
ture, et  que  la  tension  de  la  vapeur  saturée,  soit  dans  le  vide, 
soit  dans  un  espace  clos  renfermant  un  autre  gaz,  va  en  crois- 
sant avec  la  température,  avec  une  intensité  et  suivant  une 
progression  qui  varient  d'un  liquide  à  l'autre. 

Aux  températures  ordinaires,  la  transformation  de  l'eau  en 
Tapeur  par  évaporation  n^a  lieu  qu^à  la  surface;  aucune  bulle 
gazeuse  ne  se  dégage  de  la  masse  interne  ;  on  reconnaît  seule- 
ment que  le  phénomène  est  d'autant  plus  rapide,  que  la  surface 
liquide  est  relativement  plus  étendue,  et  que  la  température  est 
elle-même  plus  élevée.  Mais  il  faut  ajouter  que  cette  rapidité 
dépend  encore,  et  de  l'état  hygrométrique  de  l'air  ambiant,  et 
de  la  pression  atmosphérique  pendant  la  durée  de  l'expérience. 
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Voyons  mainlenant  ce  qui  se  passe  quand,  par  Télévation  crois- 
sante de  la  température,  on  arrive  au  phénomène  connu  sous  le 
nom  d'ébuUition.  Prenons  encore  l'eau  pour  exemple. 

Mêlions  sur  le  feu  le  vase  contenant  l'eau  et  échauiïbns-la 
ainsi  progressivement.  Si  le  foyer  est  suffisamment  actif,  on 
verra  bientôt  la  vapeur  se  former,  non  seulement  à  la  surface 
du  vase,  d'otl  elle  s'échappe  en  se  condensant  sous  forme  de 
nuages  qui  s'élèvent  et  se  dissipent  dans  l'air,  mais  encore  au 
sein  du  liquide  même.  Sur  le  fond  et 
sur  les  parois  inférieures  du  vase, 
celles  qui  sont  en  contact  direct  avec 
les  charbons  ardenls ,  des  bulles 
gazeuses  apparaissent,  se  détachent, 
puis  s'élèvent  en  forme  de  eônes  jus- 
qu'aux couches  supérieures  de  l'eau. 
Ces  premières  bulles  de  vapeur  dimi- 
nuent de  volume  en  s'élevant,  et  dis- 
paraissent avant  d'avoir  atteint  le 
niveau  supérieur  du  liquide.  On  en- 
tend alors  un  bruissement  paiticutier 
causé  précisément  par  la  condensa- 
tion de  toutes  ces  bulles,  ou  mieux 
par  le  mouvement  brusque  de  l'eau 
qui  se  précipile  dans  chacun  des  petits  vides  occasionnés  par  la 
condensation.  C'est  ce  qu'on  exprime  communément  en  disant 
que  t'eau  chante. 

En  ce  moment  l'eau  ne  bout  pas  encore  ;  en  d'autres  termes. 
la  surface  liquide  extérieure  reste  calme,  unie  et  horizontale. 
L'agitation  )U'ovenanl  de  la  formation  active  de  la  vapeur  est 
restreinte  aux  couches  inférieures;  elle  n'atteint  pas  encore 
les  couches  les  plus  élevées.  C'est  que  l'élévation  de  la  tempé- 
rature n'est  {las  uniforme;  mais  les  courants  provoqués  dans  \m 
masse  par  l'ascension  de  l'eau  la  plus  chaude  et  dès  lors  la- 
plus  légère,  la  chaleur  abandonnée  par  les  bulles  qui  se  con- 
densent sans  interruption,  vont  bientôt  rendre  le  phénomène 


Fig.  88.   —  Pi'emîèru  [ihifte  de 
rébuUition  ;  IViu  clijale. 
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général.  Les  bulles  de  vapeur  qui  lout  à  l'heure  disparais- 
saient avant  d'atteindre  la  surface,  monlcnl  jusqu'à  celle-ci  cl, 
en  crevant,  rompent  l'équilibre  :  le  bouillonnement  se  mani- 
feste dans  la  niasse  entière.  Le  phénomène  de  l'ébullilion  est 
maintenant  complet. 

Insistons  maintenant  sur  les  lois  du  phénomène.  Elles  sont 
relatives,  d'une  part  à  la  température  du  point  d'ébullition, 
d'autre  part  à  ta  tension  de  la 

vapeur  qui  se  dégage  par  le  '  , 

fait  du  changement  d'état.  i  ,| 

Une  première  loi,  que  Dal-  HSt  ! 

Ion  a  reconnue  expérimenta-  "  i^a 

lement,  à  l'aide  de  l'appa- 
reil de  la  figure  82,  s'énonce 
ainsi  : 

La  force  élastique  (Vune 
vapeur  pendant  l'ébulUlioii 
reste  constamment  égale  à  la 
pression  extérieure  supportée 
par  la  surface  du  liquide  au 
moment  de  Vexpénence.  SI  le 
liquide  bout  à  l'air  libre,  c'est 

,  ,  .       ,  ,     ,  Fia.  89.  —  Égalité  do  la  pn-ssioD  <;<i 

donc  la  pression  baronicLriqUC  et  de  U  tension  d«  la  «apeur. 

qui  mesure  la  tension  de  sa 

vapeur.  Nous  dirons  plus  loin  les  conséquences  de  celte  pre- 
mière loi. 

On  la  vérifie  encore  en  simplifiant,  comme  le  montre  la 
figure  89,  l'appareil  de  Dallon.  Un  tube  recourbe  A  renferme 
du  mercure  qui  remplit  sa  branche  la  plus  courte,  sauf  l'espace 
occupé  par  une  petite  quantité  d'eau.  On  adapte  te  tube  au  col 
d'un  ballon,  à  demi  plein  d'eau,  qu'on  fait  bouillir.  L'eau  qui 
surmonte  le  mercure  se  réduit  elle-même  en  vapeur  (avec 
excès  de  liquide,  si  l'un  a  mis  une  quantité  d'eau  suffisante).  On 
voit  alors  le  mercure  descendre  dans  la  courte  branche  et 
monter  dans  l'autre,  de  liaçou  à  avoir  exaclemeul  même  niveau 
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dans  chacune  d'elles.  Comme  dans  la  grande  branche  ouverte, 
c'est  la  pression  atmosphérique  qui  agit;  on  voit  qu'elle  est 
précisément  égale  à  la  force  élastique  de  la  vapeur  à  la  tempé- 
rature de  rébullitiou. 

La  seconde  loi  consiste  en  ce  que  la  température  d'ébullition 
est  fixe,  poîir  chaque  liquide,  pour  une  pression  extérieure 
donnée,  et  reste  constante  pendant  toute  la  durée  du  phéno- 
mène\  On  nomme  spé- 
cialement pmnt  d'ébtdli- 
tion  la  température  d'un 
liquide  qui  bout  sous 
la  pression  normale  de 
760  millimètres.  Nous 
retrouvons  ta  une  loi  qui 
a  été  reconnue  également 
vraie  pour  les  autres 
changements  d'étal  des 
corps,  la  fusion  el  la  so- 
lidification. Il  en  résulte 
qu'un  liquide  soumis  à 
un  foyer  de  chaleur 
s'échaufle  bien  de  plus 
en  plus  avant  que  le 
point  d'ébullition  soit 
atteint,  mais  qu'arrivé  à  ce  point,  il  cesse  de  s'échauffer,  quelle 
que  soit  d'ailleurs  l'intensité  de  la  chaleur  du  foyer.  En  acti- 
vant ce  dernier,  on  ne  fait  que  rendre  la  vaporisation  phis 
prompte,  mais  la  température  du  liquide  ou  celle  de  sa  vapeur 


00.  —  Démonstnition  de  la  seconde  loi 
du  l'ébullitioD.  Appareil  de  ballon. 


1.  Ci?ltc  loi  fondauienlalc  du  phéiioinvne  de  rébullilion  peut  encore  s'énoncer  aiasi  :  <i  l^ 
leinpérature  d'cbullilion  d'un  liquide  est  celle  pour  laquelle  h  lension  maximuni  de  sa  lapcun 
est  prociscDienl  égale  à  la  pression  que  le  liquide  EUpporIc.  Dulong  la  démoalrail  eijiériiDcn — 
laleinanl  !i  l'aide  de  l'appareil  que  repi'éscnlt!  la  figure  90,  et  qui  est,  pour  ainsi  dire,  l'cxpù — 
riencc  renversée  de  Rcgnaull  dans  sa  met^ure  de  lu  lension  des  lapeurs  pour  les  [empératurcs- 
élevëes.  Le  tube  incline  où  la  vapeur  rortnée  dans  la  cornue  lient  se  condenser,  coiniiiu — 
nique  à  un  baltun  plein  d'air  en  relalion  avec  un  nianomctrc.  Quelle  que  fût  la  valeur  di^- 
lii  pression  accusée  par  le  manomËIre,  celle  pression  était  toujours  eiaclement  égale  k  Is» 
teusion  maiiiuum  de  la  tajicur  correspondant  à  la  température  marquée  par  le  thermoiuêlre'  - 
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resle  constante.  Ainsi  se  trouve  jusliGé  le  choix  du  point  d'ébul- 
lilion  de  l'eau,  sous  la  pression  de  760  millimètres,  comme 
second  point  fixe  de  réchclle  Ihcrmomctrique. 

Une  conséquence  importante  de  la  constance  de  la  tempé- 
rature pendant  toute  la  durée  du  phénomène  de  l'ébullition, 
c'est  que  la  chaleur  fournie  par  le  foyer  aux  liquides  pour  ce 
changement  d'état,  est  entièrement  absorbée  par  la  vapeur  à 
mesure  qu'elle  se  forme.  C'est  ce  qu'on  nomme  chaleur  latente 
de  vaporisation j  chaleur  qui,  nous  le  verrons  bientôt,  rede- 
vient libre  ou  sensible  dans  le  passage  inverse  de  la  vapeur  à 
l'état  liquide. 

TABLEAU   DES    POIKTS    D^ÉBDLLITION    DE    QUELQUES    LIQUIDES   SOUS   LA    PRESSION!    NORMALE 

DE   760   HILLI» ETRES. 


LIQUIDES 

TEMPÉRATURES 

LIQUIDES 

TEMPÉRATURES 

Protoxyde  d*azote  .... 
Acide  carbonique  .  .  .  ^ 

Chlore  liquide 

Ammoniaque  anhydre.  . 

Cyanogène 

Acide  sulfureux 

Ëther  chlorhydrique  .  . 

Aldéhyde  

Acide  hypoazotique  .  .  . 
Acide  cyanhydrique .  .  . 
Acide     sulfurique     an- 
hydre  

88» 
78° 

-  400 
35« 
18» 
10» 

+  il» 
200,8 
125« 
200,2 

520 

350,5 

480 

600,8 
650 
740,1 
780,3 
80",  8 

860 

910 

1000 

105O 
'         1050, 7 

1040,6 
IO60 

1080,4 

Chlorhydrate  d\immonia- 
que  (solution  saturée). 

Bichlorure  d'étain.  .  .  . 

Acide  acétique  concentré. 

Acide  azotique  (4  équiv. 
d*eau) 

Carbonate     de     potasse 
(solution  saturée).  .  . 

Essence  de  térébenthine. 

Potasse  caustique  (solu- 
tion saturée) 

Iode 

+  Hio,2 
1150,4 
1200 

1250 

1350 
1560,8 

1750 
1760 
1760 

1 790, 5 

1830 

2030 

2050 

2100 

2150 

290O 

5260 
550O 
3700 
3870,5 
440« 
650O 
7000 
86OO 
1300O 

j      

Ëther  sulfurique  .... 

Sulfure  de  carbone  .  .  . 

Chloroforme 

Brome 

lodure  d'argent 

Chlorure  de  calcium  (so- 
lution saturée)  .... 

Éther  oxalique 

Créosote 

Camphre  du  Japon.  .  .  . 

Naphtaline 

Camphre  de  Bornéo.  .   . 

Phosphore 

Acide  sulfuiique  mono- 
hydraté 

Mercure:  

Ëther  acétique 

Alcool  absolu 

Benzine 

Acide  azotique  monohy- 
drique .....'... 

Éther  sulfhydrique  .  .  . 

Eau  dislillée 

Sulfate  de    soude  (solu- 
tion saturée)  

Eau  de  mer 

Carbonate  de  soude  (so- 
lution saturée)  .  .  .  . 

Pétrole 

Paraffine  

Huile  de  lin 

Soufre 

Sélénium 

Sodium 

Chlorure  de  sodium  (so- 
lution saturée)  .  .  .  . 

Cadmium 

Zinc  . 
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§  5.    INFLUENCE   DE   LA   PRESSION    SUR  LA   TEMPÉRATURE   D*ÉUULLITIOK. 

On  vient  de  voir  que  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  en 
ébullition  est  égale  à  la  pression  extérieure,  ou  plus  géné- 
ralement à  la  pression  que  supporte  la  surface  du  liquide  ;  nous 
savons  d'autre  part  que  la  tension  varie,  pour  un  même  liquide, 
avec  la  température  et  croît  à  mesure  que  celle-ci  est  plus 
élevée.  La  conséquence  à  tirer  de  ces  deux  lois,  c'est  que  la 
température  d'ébullition  d'un  liquide  doit  varier  elle-même 
avec  la  pression,  s'accroître  si  la  pression  augmente,  dimi- 
nuer quand  la  pression  diminue.  L'expérience  confirme  com- 
plètement l'exactitude  de  celte  conséquence  ;  mais,  avant  de 
donner  des  exemples  des  variations  du  point  d'ébullition,  reve- 
nons au  phénomène  lui-même,  et  aux  circonstances  qui 
l'accompagnent. 

Nous  avons  vu  plus  haut,  en  examinant  ce  qui  se  passe  dans 
un  vase  rempli  d'eau  qu'on  chauffe  progressivement  jusqu'à 
l'ébullilion  complète  du  liquide,  que  les  premières  bulles  de 
vapeur  qui  se  forment  au  fond  du  vase,  ne  montent  pas  tout 
d'abord  jusqu'à  la  surface.  La  force  élastique  en  vertu  de 
laquelle  elles  se  dégagent  de  ce  fond,  doit  être  assez  grande 
pour  surmonter  la  pression  que  supportent  les  couches  infé- 
rieures du  liquide,  pression  qui  se  compose  de  deux  éléments, 
savoir  :  d'une  part  la  pression  de  l'eau,  d'aulre  part  la  pres- 
sion atmosphérique,  si  le  vase  est  chauffé  à  l'air  libre.  Or  la 
force  élastique  de  la  vapeur  augmente  avec  la  température. 

A  l'origine,  (juand  se  forment  au  fond  du  vase  les  premières 
bulles  de  vapeur,  c'est  que  la  tension  de  ces  bulles  est  d'abord 
assez  forte  pour  faire  équilibre  à  cette  double  pression;  une 
fois  formées,  elles  s'élèvent  à  cause  de  leur  légèreté  spécifique; 
mais  comme  les  couches  d'eau  qu'elles  traversent  n'ont  pas 
toutes  encore  la  même  température,  que  les  plus  élevées  sont 
momenlanémenl  plus  froides,   les  bulles  se  refroidissent  en 


ÉBULLITION;  INFLUENCE  DE  LA  PRESSION.        2SI 

moulant,  elles  se  condensent  sous  l'influence  de  ce  refroidisse- 
ment, diminuent  de  grosseur  et  (inalenient  s'évanouissent.  C'est 
ce  qui  explique  pourquoi  elles  repassent  entièrement  à  l'état 
liquide  avant  d'avoir  pu  atteindre  le  niveau  de  Tcau  dans  le 
vase. 

Peu  à  peu  cependant,  l'eau  s'échauffe  partout,  soit  par  le 
mélange  provenant  des  courants  liquides  ascendants  et  descen- 
dants, soit  par  la  chaleur  que  lui  cèdent  en  se  condensant  les 
bulles  de  vapeur,  et  à  la  lin  la  tension  de  ces  dernières  est 
assez  forte  pour  qu'elles  puissent  con- 
server leur  état  en  faisant  leur  ascen- 
sion complète.  On  les  voit  apparaître 
à  la  surface  de  l'eau  enveloppées  de 
minces  couches  d'eau  hémisphériques. 
En  cet  étal  elles  n'ont  plus  à  suppor- 
ter que  la  pression  de  l'atmosphère; 
elles  crèvent  alors,  provoquant  de  la 
sorte  à  la  surface  un  mouvement 
tumultueux,  indice  visible  de  l'ébul- 
lilion  proprement  dite  (fig.  91).  11  est 
donc  bien  évident  que  la  tension  de 
la  vapeur  est  en  ce  moment  précisé- 
ment égale  à  la  pression  extérieure,  à 
la  pression  atmosphérique,  si  le  vase 
est  ouvert  et  que  l'ébullition  se  fasse 
à  l'air  libre.  Le  raisonnement  ne  fait  que  confîrmer  là  ce  que 
l'expérience  nous  avait  déjà  démontré. 

Arrivons  maintenant  aux  faits  qui  prouvent  que  la  tempé- 
rature du  point  d'ébullition  d'un  liquide  diminue  quand  la 
pression  extérieure  diminue. 

Prenons  un  ballon  à  moitié  plein  d'eau  à  une  température 
inférieure  à  celle  de  l'ébullition  à  l'air  libre  (fig.  92).  Par  la 
tubulure  à  robinet  dont  il  est  muni,  mettons-le  en  communi- 
cation avec  la  machine  pneumatique;  puis  faisons  le  vide.  A 
mesure  que  l'air  contenu  dans  le  ballon  est  enlevé,  la  pression 


Fig  91  —Phase  k  1  ebullilion 
complète  les  bulles  crocnt  à 
la  surfjcc 
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que  cet  atr  exerçait  à  la  surface  du  liquide  diminue.  Quand  la 
raréfaclion  est  suffisante,  on  voit  l'eau  bouillir;  seulement  les 
bulles  de  vapeur,  au  Heu  de  partir  du  fond  du  \ase,  comme  il 
arrivait  dans  notre  première  expérience,  prennent  naissance 
dans  les  couches  supérieures,  parce  que  c'est  dans  ces  couches 
que  la  pression  est  plus  faible.  Du  reste,  l'ébullilion  s'arrête 
bientôt  ;  cela  tient  à  ce  que  la  vapeur  formée,  en  s'accumulanl. 
presse  elle-mt^me  la  surface  de  l'eau.  En  continuant  alors  de 
faire  le  vide,  on  voit  recommencer  l'ébullilion.  En  faisant  un 
vide  aussi  complet  que 
possible ,  on  pourrait 
faire  bouillir  de  l'eau 
sans  que  sa  température 
dépassât  beaucou])  0*. 
température  de  la  glace 
fondante. 

Voici  une  autre  expé- 
rience qui  met  en  évi- 
dence d'une  façon  très 
simple  le  même  fait  de 
l'ébullition  de  Teau  dans 
le  vide,  à  une  tempéra- 
ture de  beaucoup  infé- 
rieure à  iOO'.  Elle  esl 
due  à  Franklin.  De  l'eau,  contenue  dans  un  ballon  à  long  col, 
est  d'abord  soumise  à  l'air  libre,  et  sur  un  foyer  ardent,  à  une 
ébullition  assez  prolongée  pour  que  l'air  du  ballon  soit  chassé 
par  la  vapeur  qui  s'échappe.  On  bouche  alors  le  flacon,  qu'on 
retire  du  feu,  et,  pour  éviter  la  rentrée  de  l'air,  on  le  renverse, 
le  col  plongé  dans  l'eau.  Si  alors  on  refroidit  le  ballon,  en. 
l'aspergeant  d'eau  froide  (fig.  93),  ou  en  le  couvrant  de  mor- 
ceaux de  glaee,  la  vapeur  intérieure  se  condense;  le  vide  (J'*-"' 
se  forme  détermine  une  diminution  de  pression,  et  réballitL<;> 
recommence.  Il  semble  ainsi  qu'on  fasse  bmUlir  de  Veau    ^' 
la  refroidissant. 


-  Ébullilioa  de  l'eau  dans  le  vide. 
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Celte  expérience  nous  instruit  aussi  d'un  fait  d'une  haute 
importance:  c'est  qu'un  abaissement  de  température  ramène 
la  \apeur,  en  partie  du  moins,  à  l'état  liquide,  en  d'autres 
termes  la  condense.  Nous  reviendrons  plus  amplement  tout  à 
l'heure  sur  ce  phénomène,  inverse  de  celui  de  l'évaporalion  ou 
de  la  vaporisation. 

Enfin,  il  y  a  un  autre  moyen  de  faire  bouillir  l'eau  à  une 
température  moins  élevée  que  100^  :  c'est  de  s'élever  en  des 
points  du  sol  où  la  pression  atmosphérique  soit  inférieure  à 
760 millimètres.  Et,  en  effet, 
Texpérience  prouve  que  sur 
les  montagnes  l'eau  bout  à 
moins  de  100^  De  Saussure 
a  trouvé  86*  pour  la  tempé- 
rature de  l'ébullition  de  l'eau 
au  sommet  du  mont  Blanc  : 
la  hauteur  du  baromètre 
n'était  alors  que  de  434  mil- 
limètres. Bravais  et  Marlins 
ont  fait  des  expériences 
semblables  aux  Grands  Mu- 
lets, sur  les  flancs  du  môme 
mont  :  l'eau  bouillait  à  90^ 
sous  une  pression  de  529 
millimètres.  Ils  ont  trouvé 

pour  la  température  de  l'ébullition  au  sommet  du  mont  Blanc 
84*,4  pour  une  pression  barométrique  de  424  millimètres.  Au 
sommet  du  mont  Rose,  Tyndall  a  trouvé  que  l'eau  bouillait  à 
84*,95.  A  Mexico,  la  température  de  l'ébullition  est  de  92^ 
A  Paris,  au  premier  étage  de  l'Observatoire,  à  l'allitude  de 
65 mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  l'eau  bout  à  99%7. 
En  un  mot,  le  point  d'ébullition  va  en  s'clevant  quand  l'alti- 
tude décroît.  Comme  d'ailleurs,  en  chaque  point  d'une  altitude 
donnée,  la  pression  du  baromètre  est  variable,  il  en  est  de 
Daème  du  point  d'ébullition.   Ainsi,  l'ébullition   de  l'eau  n'est 


Fig.  93.  —  Ébullition  de  l'eau  par  le  refroi- 
dissement . 
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pas  nécessairemenl  une  preuve  de  la  grande  élévation  de  sa 
température,  puisque  la  température  du  point  d'ébuUilion 
s'abaisse  en  même  temps  que  la  pre&sion  extérieure.  Dans  les 
pays  donl  Tallilude  est  considérable,  l'eau  bouillante  ne  per- 
mettrait que  difficilement,  imparfaitement,  certaines  opérations 
culinaires.  «  A  Londres,  dit  Tyndall,  on  assure  que,  pour  faire 
du  thé  parfait,  l'eau  bouillante  (à  100^)  est  absolument  néces- 
saire. S'il  en  est  ainsi,  on  ne  pourrait  pas  se  procurer  cette 
boisson  dans  toute  son  excellence  aux  stations  les  plus  élevées 
des  Alpes.  » 

On  conçoit  des  lors  que,  si,  au  lieu  de  diminuer  la  pression 
supportée  par  la  surface  du  liquide,  on  augmente  cette  pres- 
sion de  manière  à  lui  faire  dépasser  la  valeur  de  760  milli- 
mètres, l'ébullition  en  sera  d'autant  plus  retardée  que  la  pres- 
sion sera  elle-même  plus  forte.  Dans  ces  conditions,  l'eau  bout 
à  des  températures  qui  peuvent  être  de  beaucoup  supérieures 
à  100\  Un  moyen  très  simple  d'accroître  celte  pressiou  con- 
siste à  employer  la  vapeur  elle-même ,  ou  la  force  élastique 
dont  elle  est  douée.  C'est  à  Papin,  à  l'immortel  inventeur  de  la 
machine  à  vapeur,  qu'on  doit  la  découverte  de  ce  moyen  de 
chauffer  l'eau  au  delà  de  100°;  la  marmite  connue  aujourd'hui 
sous  son  nom,  et  dont  il  publia  la  description  à  Londres, 
en  1681,  sous  le  titre  de  New  Digester\  fournit  une  excel- 
lente démonstration  expérimentale  de  l'influence  de  la  pression 
sur  rélévation  du  point  d'ébullition  d'un  liquide. 
Voici  en  quoi  consiste  la  marmite  de  Papin  : 
Un  vase  cylindrique,  en  fer  ou  en  bronze,  aux  parois  épaisses 
et  résistantes,  est  fermé  par  un  couvercle  de  même  métal, 
qu'une  vis  de  pression  maintient  appuyé  contre  les  bords  du 
vase.  Celui-ci  étant  empli  d'eau  aux  deux  tiers,  par  exemple,    , 

1.  La  traduction  franç^iise  du  New  Digester  a  été  publiée  à  Paris  en  1682,  sous  le  titie:^ 
La  manière  d'amollir  les  os  et  de  faii-e  cuire  toutes  sortes  de  viandes  en  fort  peu  de  tempm,  ^ 
et  à  peu  de  frais,  avec  une  Description  de  la  machine  dont  il  faut  se  servir  à  cet  effet,  s::-  -n. 
propriétés  et  ses  usages  confirmés  par  plusieurs  expériences^  nouvellement  inventée  pa  ^^ 
M.  Papin,  docteur  en  médecine;  chez  Estienne  Michallet,  me  Saint-Jacques.  Paris,  ii^S'l 
un  petit  volume  in-12  de  175  pages.  (Histoire  des  machines  à  vapeur ,  par  M.  Hachette.) 
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et  placé  sur  un  foyer  incandescent,  de  la  vapeur  se  forme  en 
quantité  croissante;  mais  comme  elle  n'a  pas  d'issue,  elle 
s'accumule  au-dessus  du  liquide,  sur  la  surface  duquel  elle 
exerce  une  pression  de  plus  en  plus  grande.  L*eau  peut  ainsi 
atteindre,  sans  bouillir,  une  Icmpéralurc  dépassant  de  beau- 
coup 100°,  capable,  par  exemple,  de  l'aire  fondre  certains 
métaux,  de  l'élain,  du  bismulb,  du  plomb'.  Les  légumes,  la 
viande  y  cuisent  plus  rapidement  que  dans  Tcau  bouillante 
ordinaire  :  les  substances  susceptibles  de  se  dissoudre,  comme 
la  gélatine  des  os,  se  ra- 
mollissent et  se  dissolvent 
très  aisément.  On  a  obtenu 
ainsi  de  la  gélatine ,  en 
soumettant  à  l'action  de 
cette  eau  surcbauffée  des 
os  fossiles ,  ayant  appar- 
tenu à  des  mastodontes  et 
autres  animaux  antédilu- 
viens vivant  il  y  a  quel- 
ques milliers  de  siècles. 

La  pression  de  la  vapeur 
peut,  dans  certaines  con- 
ditions, atteindre  une  force 
considérable,  qui,  s'exer- 
yant  à  la  fois  sur  la  surface 

liquide  et  sur  les  parois  du  vase,  risquerait  de  le  faire  éclater 
et  rendrait  dès  lors  l'expérience  dangereuse.  C'est  pourquoi 
la  marmite  est  munie  d'une  soupape  de  sûreté.  Un  trou  est 
percé  dans  le  couvercle,  et  sur  ta  pièce  mobile  qui  ferme  ce 
trou  s'appuie  un  levier  dont  la  grande  branche  supporte  un 
poids  qu'on  peut  placer  à  une  distance  variable,  suivant  la 
pression  limite  qu'un  ne  veut  pas  dépasser.  Si  la  température 
de  l'eau  qui  correspond  à  cette  limite  est  francbie,  la  vapeur 

1.  Hoiu  arons  tu  [Ubieau  de  la  page  161)  quo  l'éUin  fond  ï  S35°,  la  liismulb  i  Kifl, 
et  le  plopib  ï  355°  centigrades. 
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soulève  le  levier,  s'échappe  en  sifflant  au  dehors,  où  elle  se 
condense  sous  l'apparence  d'un  nuage  ;  la  pression  intérieure 
diminue  par  le  fait  de  cette  projection  de  vapeur  et  tout  danger 
d'explosion  se  trouve  conjuré.  Nous  verrons  la  soupape  de 
sûreté,  telle  que  l'a  imaginée  Papin,  employée  encore  aujour- 
d'hui dans  tous  les  générateurs  de  vapeur. 


§  6.    LNFLUEMGES   DIVERSES   SUR   LA   TEMPÉRATURE   D*ÉBULL1TI0?(   DES   UQUIDES. 

La  variation  de  la  pression  extérieure  n'est  pas  la  seule 
circonstance  qui  influe  sur  la  température  d'ébullition  des 
liquides.  La  nature  de  la  matière  qui  forme  les  vases  où  on  les 
chaufle,  l'état  de  la  surface  de  ces  vases,  les  substances  dis- 
soutes ou  en  combinaison  dans  ces  liquides,  ont  une  influence 
quelquefois  considérable  sur  cette  température. 

Gay-Lussac  a  le  premier  constaté  l'influence  des  vases,  el 
reconnu  que  l'eau  entre  en  ébullition  dans  un  vase  de  verre  à 
une  température  plus  élevée  que  dans  un  vase  métallique.  En 
1842,  Marcet  a  fait  sur  ce  point  des  expériences  intéressantes. 
Résumons  les  unes  et  les  autres. 

Dans  un  vase  de  métal,  l'ébullition  est  régulière  et  continue; 
les  bulles  qui  prennent  naissance  sur  les  parois  chauffées, 
sont  petites  et  nombreuses,  et  la  température  du  liquide  comme 
celle  de  sa  vapeur  est  100\ 

Dans  un  vase  en  verre  dont  la  surface  intérieure  a  été  préa- 
lablement bien  nettoyée,  la  formation  des  bulles  gazeuses  est 
plus  lente  ;  ces  bulles  sont  grosses ,  peu  nombreuses  :  on 
dirait  qu'elles  ont  peine  à  se  détacher  du  fond  du  vase.  Fait- 
on  bouillir  l'eau  dans  un  vase  métallique,  on  voit  les  bulles 
plus  petites,  mais  beaucoup  plus  nombreuses,  partir  de  tous 
les  points  de  la  paroi  inférieure,  et,  comme  indice  caracté- 
ristique de  cette  formation  plus  aisée  de  la  vapeur,  on  trouve 
que  le  point  d'ébullition  est  moins  élevé  que  dans  le  verre  :  la 
différence  peut  s'élever  de  1  à  2  degrés-  Ce  dernier  point  est 
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facile  à  constater.  Prenons  un  vase  en  verre  renfermant  de 
Teau  dont  Tébullilion  a  cessé  il  y  a  peu  d'instants,  c'est-à-dire 
dont  la  température  a  légèrement  baissé  :  projetons-y  de  la 
limaille  métallique.  Voici  Tébullition  qui  recommence;  et  ce 
qui  montre  bien  quelle  est  l'influence  de  la  nature  de  la  sub- 
stance, c*est  que  du  verre  en  poudre  projeté  de  la  même  ma- 
nière produit  moins  d'effet  que  la  limaille  métallique.  Dans  un 
vase  en  verre,  en  verre  v^t  notamment,  dont  la  surface  interne 
n'a  pas  été  préalablement  bien  nettoyée,  les  poussières  qui 
tapissent  le  fond  provoquent  la  formation  de  la  vapeur,  tout 
comme  il  arrive  quand  on  y  jette  des  parcelles  de  limaille. 

D'après  Marcet,  le  point  d'ébuUition  de  l'eau  distillée,  dans 
des  ballons  de  verre,  varie  entre  100^  et  i02%  selon  la  qua- 
lité du  verre  que  l'on  emploie;  de  plus,  la  température  de  la 
vapeur  qui,  elle,  reste  sensiblement  la  môme,  est  néanmoins 
constamment  inférieure  de  quelques  centièmes  de  degré  à  la 
température  de  400^  ou  de  l'eau  qui  bout  dans  un  vase  métal- 
lique. 

Si  la  surface  intérieure  du  vase  (qui  alors  peut  être  indiffé- 
remment en  métal  ou  en  verre)  a  été  recouverte  d'un  vernis  de 
soufre,  de  gomme  laque,  la  température  d'ébuUition  est,  au 
contraire,  inférieure  à  100'  et  égale  à  99\75  ou  99\80.  Dans 
ce  cas,  la  vapeur  est  à  la  môme  température  que  le  liquide 
bouillant.  Mais  si  l'on  prend  un  vase  en  verre  où  a  séjourné 
pendant  quelques  heures  de  l'acide  sulfurique  concentré,  puis 
qu'on  le  lave  à  plusieurs  reprises  à  l'eau  bouillante,  l'eau  dis- 
tillée qu'on  y  fait  chauffer  peut  être  portée  à  105^  et  même  106* 
sans  bouillir.  A  100%  quelques  grosses  bulles  de  vapeur  se 
détachent  bien  du  fond  du  vase ,  mais  sans  que  le  thermo- 
mètre cesse  de  monter,  après  avoir  baissé  toutefois  de  quel- 
ques dixièmes  de  degré  à  chaque  bouffée  de  vapeur.  La  potasse 
concentrée  produit  le  môme  effet  que  l'acide  sulfurique.  Enfin, 
on  observe  un  retard  semblable  dans  l'ébullition  d'autres 
liquides,  de  l'alcool  par  exemple. 

Quelle  est  la  raison  de  ces  différences? 
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(>u*est  ce  qui,  dans  le  verre,  plutôt  que  dans  le  métal,  s'op- 
pose à  la  formation  des  bulles  de  vapeur? 

II  y  a  là  probablement  une  action  moléculaire,  Tadhérence 
des  molécules  liquides  qui,  très  considérable  pour  le  verre,  est 
bieu  moindre  pour  une  surface  métallique.  Le  changement 
dVtal,  le  passage  de  l'étal  liquide  à  l'état  gazeux,  éprouve,  pour 
se  produire  dans  le  premier  cas,  une  résistance  plus  grande 
que  dans  le  second.  Quand  une  première  bulle  a  réussi  à  se 
former  au  contact  du  verre,  elle  augmente  de  volume  pour 
deitx  motifs  :  par  accroissement  de  température  d'abord, 
ensuite  par  la  formation  de  nouvelle  vapeur  sur  la  surface 
sphérique  interne  de  la  bulle.  La  tension  de  la  vapeur  deve- 
nant tout  à  coup  plus  forte  que  la  pression  subie,  il  en  résulte 
les  soubresauts  que  l'on  remarque  alors,  quelquefois  même  la 
projection  violente  d'une  portion  de  liquide  hors  du  vase. 

Ce  n'est  pas  seulement  l'adhérence  de  l'eau  pour  le  verre 
que  doit  vaincre  une  molécule  d'eau  chauffée  à  100*  pour  se 
convertir  en  bulles  de  vapeur,  c'est  encore  la  cohésion,  la 
force  qui  unit  cette  molécule  à  toutes  les  molécules  qui  l'en- 
tourent. Cette  cohésion  est  d'autant  plus  grande  que  l'eau  est 
plus  pure  et  surtout  qu'elle  est  mieux  purgée  d'air.  L'air  en 
dissolution  dans  Teau  semble  jouer  le  rôle  d'un  diviseur  qui 
a  préparé  les  molécules  liquides  à  la  séparation.  Et  de  fait, 
l'expérience  confirme  cette  manière  de  voir. 

Le  physicien  Ueluc  ayant  enfermé  dans  un  matras  à  long  col 
de  l'eau  purgée  d'air,  put  la  portera  une  température  de  442'' 
sans  qu'elle  entrât  en  ébullition.  Plus  tard,  un  grand  nombre 
d'expériences  décisives  dues  à  M.  Donny  ont  mis  en  évidence 
cette  action  de  l'air  dissous  dans  l'eau  sur  l'ébullition  du 
liquide.  Voici  l'une  de  ces  expériences  : 

Un  tube  doublement  recourbé  et  terminé  à  l'une  de  ses 
extrémités  en  forme  de  boule  (fig.  95)  renferme  de  l'eau  com- 
plètement purgée  d'air.  Cette  condition  essentielle  a  été  obtenue 
en  faisant  bouillir  l'eau  dans  le  tube  encore  ouvert  ;  la  vapeur 
qui  se  dégage  chasse  peu  à  peu  l'air  du  tube  ainsi  que  celui 
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qui  était  dissous  dans  l'eau;  on  ferme  à  la  lampe  dès  qu'on  est 
assuré  qu'il  n'y  a  plus  dans  le  tube  que  de  l'eau  et  sa  vapeur. 
On  a  ainsi  une  sorte  de  marteau  d'eau,  dont  on  plonge  la  partie 
recourbée  contenant  le  liquide  refroidi  dans  un  bain  d'huile. 
On  chauffe  ce  dernier  à  l'aide  d'une  lampe  à  alcool,  el  l'on 
constate  alors  par  le  thermomètre  que  la  lempcraLure  peut  être 
portée  à  plus  de  130°,  sans  que  l'ébullition  se  produise.  A  la 
température  de  138°,  la  vapeur  se  forme  tout  à  coup  et  si  brus- 
quement, que  l'eau  du  tube  est  projetée  à  l'extrémité  située 
hors  du  bain.  Ijc  choc  qui  en  résulte  est  amorti  par  les  boules  ; 
il  peut  arriver  cependant  que  l'appareil  éclate  avec  explosion. 


Fig.  05.  —  Eipériencc  de  Uonny  sur  l'éliullilioD  du  l'eau  |i 


Les  circonstances  dans  lesquelles  la  vapeur  se  ])roduit  brus- 
quement, d'une  laçon  irrégulière  et  en  qiianlilés  plus  consi- 
dérables que  dans  les  condilions  ordinaires  ou  normales,  mé- 
ritent un  examen  spécial,  parce  <]u'ellcs  peuvent  se  rencontrer 
dans  les  chaudières  de  machines  à  vapeur  et  donner  lieu  à  de 
graves  accidents,  à  des  explosions  dangereuses. 

On  doit  à  M.  L.  Dufour  de  curieuses  expériences  qui  mon- 
trent que  le  retard  de  l'ébullition  n'a  pas  toujours  pour  cause 
l'adhésion  du  liquide  pour  la  matière  du  vase  ui  l'absence  d'air 
en  dissolution.  Ce  savant  introduisait  dans  un  bain  formé 
d'essence  de  girofle  additionnée  d'une  petite  quantité  d'huile 
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des  gouttes  d'eau  qui  se  maintenaient  en  équilibre^  sous  la 
forme  de  sphères  parfaites  et  librement  mobiles  à  Tîntérieur 
du  bain.  En  chauffant  ce  dernier  avec  précaution,  il  a  pu  dé- 
passer de  beaucoup  100*  sans  qu'il  y  eût  ébullition  de  Teau. 
«  On  arrive  facilement  et  habituellement,  dit-il,  à  120*,  130* 
et   au  delà.   J'ai  maintes  fois  eu  des  sphères  aqueuses,  de 
\0  millimètres  de  diamètre,  à  140^  et  450^  Des  sphères  plus 
petites,  de  1  à  2  millimètres  de  diamètre,  ont  été  plusieurs  fois 
amenées  à  470*  et  même  175*,  c'est-à-dire  à  des  températures 
où  la  force  élastique  de  la  vapeur  d'eau  est  de  plus  de  8  atmo- 
sphères. Il  s'agit  ici  d*eau  qui  n'a  subi  aucune  préparation; 
elle  n'est  ni  distillée,  ni  purgée  d'air.  »  M.  Dufour  a  obtenu 
(les  phénomènes  tout  semblables  avec  d'autres  liquides  :  le 
chloroforme,  qui  bout  à  61*,  a  pu  être  porté  à  90*  et  à  100*. 

Il  y  a  une  évidente  analogie  entre  ces  phénomènes  des  liqui- 
des surchauffées  et  ceux  que  nous  avons  décrits  plus  haut  en 
traitant  de  la  surfusion  et  des  dissolutions  sursaturées.  Ainsi, 
le  contact  d'un  corps  solide  avec  les  sphères  liquides  en  sus- 
pension dans  le  bain  de  M.  Dufour  amène  brusquement  la 
vaporisation  de  ces  sphères.  Il  est  probable  que  là  encore 
c'est  l'influence  de  l'air  qui  provoque  la  vaporisation  :  le  corps 
solide  mis  en  contact  avec  la  bulle  liquide  retient  toujours  à 
sa  surface  une  mince  couche  de  ce  fluide.  Dès  que  cette  sorte 
d'atmosphère  gazeuse  vient  à  toucher  un  point  de  la  surface  du 
liquide,  elle  permet  à  l'évaporation  de  commencer  en  ce  point, 
et  la  haute  température  la  fait  propager  aussitôt  dans  la  masse 
tout  entière. 

Dans  tout  ce  qu'on  vient  de  voir,  il  n'a  été  question  que  de 
liquides  ne  renfermant  point  de  matières  étrangères.  Voyons 
quel  genre  d'influence  est  particulier  à  la  nature  des  sub- 
stances introduites  dans  les  liquides  soumis  à  l'ébuUition. 

L'expérience  montre  que  les  substances  simplement  mélan- 
gées ou  en  suspension  dans  l'eau  ne  modifient  pas  la  tempé- 
rature d'ébullilion.  Il  n'en  est  plus  de  même  quand  ces  sub- 
stances sont  combinées  ou  en  dissolution. 


PHÉNOMÈNES  DE  CALÉFACTION.  231 

Le  liquide  dissous,  Talcool  par  exemple,  esl-il  plus  volatil 
que  l*eau,  en  ce  cas  le  point  d'ébullilion  s'abaisse  ;  il  s'élève, 
au  contraire,  si  c'est  un  liquide  dont  la  vapeur  se  forme  moins 
facilement,  comme  l'acide  sulfurique.  Mais  la  vapeur  produite 
n>esl  plus  de  la  vapeur  d'eau  :  c'est  un  mélange  ou  une  com- 
binaison des  vapeurs  de  chaque  liquide. 

Enfin,  quand  la  substance  dissoute  dans  l'eau  est  un  sel,  la 
température  du  point  d'ébullition  est  toujours  plus  élevée  que 
celle  de  l'eau  pure,  et  cette  élévation  est  d'autant  plus  grande 
que  la  proportion  du  sel  en  dissolution  est  plus  forte  elle- 
même.  C'est  ainsi  qu'une  dissolution  de  sel  marin  bout  : 

A  i 01^,5,  si  la  proportion  est  de  10  pour  100. 
A  I02^5,                  —  20      .- 

A  i05^5,  —  50      — 

A  108^0,  —  40      — 

Aussi  qu'arrive-t-il  quand  on  porte  une  dissolution  saline 
à  l'ébullition?  C'est  que  Tévaporalion  la  concentre.   Quand 
l'ébullition  est  obtenue,  la  vapeur  d'eau  se  formant  en  grande 
quantité,  la  proportion  relative  du  sel  qui  reste  dissous  aug- 
mente, la  température  monte  progressivement,  jusqu'à  ce  que, 
la  dissolution  ayant  atteint  son  maximum  de  concentration,  ou 
étant,  comme  on  dit,  saturée,  la  température  d'ébullition  à  ce 
moment  devienne  fixe,  comme  celle  de  l'ébullition  de  l'eau 
pure,  mais  toujours  plus  élevée  qu'elle. 

Une  dissolution  de  sel  marin  est  saturée  quand  la  quantité 

en  poids  de  sel  dissous  dans  100  parties  d'eau  est  41,2;  le 

point  fixe  d'ébullition  est  alors  108\4.  La  dissolution  saturée 

de  sel  ammoniac  renferme  88,0  pour  100  et  bout  à  114\2; 

celle  de  chlorure  de  calcium  renferme  525  pour  100  et  ne 

bout  qu'à  179^5. 

g  7.    PHÉNOBIÈINES  DE   CALÉFACTION.    —    ÉTAT    SPHÉROÏDAL. 

Quand  on  projette  quelques  gouttes  d'eau  sur  un  métal  incan- 
descent, ces  gouttes  conservent  leur  forme  sphérique,  comme 
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celles  du  mercure  sur  le  verre  ou  sur  loul  autre  corps  qu'il  ne 
mouille  pas;  le  liquide  reste  transparent,  et  bien  que  la  tem- 
pérature du  métal  surpasse  de  beaucoup  100",  on  ne  remarque 
aucune  trace  d'ébullition  dans  les  gouttes  d'eau,  qui  toutefois 
s'évaporent  lentement,  puisque,  au  bout  d'un  certain  temps, 
elles  finissent  par  disparaître.  M.  Bouligny,  qui  a  étudié  avec 
soin  les  faits  de  ce  genre,  nomme  état  sphêrdidal  cette  forme 
particulière  d'un  liquide  en  contact  avec  un  corps  dont  la  tem- 
pérature est  très  élevée.  Le  même  physicien  a  aussi  adoplé 
le  terme  de  caléfaction,  qui 
nous  semble  préférable,  parce 
qu'il  n'implique  aucune  idée 
théorique  préconçue. 

Décrivons  les  principales 
circonstances  du  phénomène. 
Prenons  pour  cela  une  cap- 
sule mélattique,  dont  la  sur- 
face intérieure  soil  bien  nette 
et  polie,  de  platine,  de  fer, 
d'argent,  et  portons -la  au 
rouge  sur  un  fourneau  ou 
mieux  sur  la  lampe  éoUpijle 
de  M.  Brcuzin  (fig.  96).  Je- 
tons alors  dans  la  capsule 
une  certaine  quantité  d'eau 
froide;  les  gouttes  du  liquide  réunies  sur  le  fond  du  creu- 
set formeront  un  globule  qui  va  se  mettre  à  tourner  rapide- 
ment sur  lui-même.  Ce  globule,  dont  la  forme  générale  est 
celle  d'un  ellipsoïde  aplati,  est  dentelé  sur  ses  bords  et  sur 
les  contours  de  ses  parallèles.  Le  nombre  des  dents  de  ces 
sortes  d'étoiles  est  toujours  pair,  ainsi  que  l'a  remarque  un 
savant,  M.  Laurent,  qui  attribue  cette  apparence  aux  oscil- 
lations ou  vibrations  du  globule  refoulé  par  la  vapeur  jaillis- 
sant par-dessous.  Celte  évaporation,  venons-nous  de  dire,  est 
ordinairement  fort  lente,  et  l'on  cite  une  expérience  de  Pouil- 


Fig.  96.  —  Lampe  ûolipvle  de  Breuiin  pour 
l'étude  de  rétul  sphèroidal. 


Fig,  97.  —  Forme  ùloiléc  d'un  globule  i  l'état 
sphéroïdal. 
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let,  qui  a  pu  conserver  pendafil  plusieurs  heures,  dans  un 
creuset  de  platine  incandescent,  l'eau  dont  ce  creuset  était 
rempli,  sans  que  le  poids 
du  liquide  eût  sensiblement 
diminué. 

Le  globule  n'est  pas  réel- 
lement en  contact  avec  le 
métal  sur  lequel  il  semble 
reposer  ;  voici  comment 
M.  Boutigny  est  pan-enu  à 
démontrer  ce  fait,  qui  du 
reste  s'explique  aisément 
par  l'interposition  entre  le 
globule  et  le  creuset  d'une 
mince  couche  de  vapeur 
dont  la  force  élastique  suffit  à  maintenir  le  liquide  à  distance. 
Portant  au  rouge  un  mince  disque  d'argent  parfaitement  hori- 
zontal, il  versait  à  sa  surface  la  goutte  d'eau  préalablement 
rendue  opaque  par  le  noir  de  fumée,  on  encore  noircie  avec  de 
l'encre  ;  puis  il  essayait 
de  regarder  au  travers, 
à  la  hauteur  du  disque, 
la  flamme  d'une  bougie. 
La  lumière,  interceptée 
en  haut  par  le  globule, 
en  dessous  par  l'épais- 
seur de  la  plaque,  était 
parfaitement  visible  dans 
le  très  petit  intervalle  en 

forme  de  ménisque  qui  les  séparait.  Ou  a  reconnu  en  outre 
qu'un  courant  électrique  est  interrompu,  du  globule  au  disque 
métallique,  quand  on  met  en  communication  l'une  des  élec- 
trodes avec  le  liquide  et  l'autre  électrode  avec  le  métal.  Cette 
seconde  expérience  est  due  à  Poggendorff. 
Pour  expliquer  cette  persistance  de  l'état  liquide  du  globule 


\ 


Fjg.  Q8.  —  Ex|)Érienco  de  If.  Bouligny.  Kon'Contact 
du  globule  liquide  cl  de  la  plaque  incandt^scente. 
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en  présence  d'une  source  de  chaleur  aussi  intense  et  aussi 
voisine,  on  admet  que  toute  la  chaleur  rayonnée  est  absorbée 
dans  le  phénomène  de  la  lenle  évaporation  que  subit  la  sur&ce 
du  liquide.  Ce  qui  prouve  qu'il  en  est  réellement  ainsi,  c'est  la 
basse  température  que  conserve  le  globule  ])endant  toute  la 
durée  du  phénomène.  M.  Baudrimont  a  le  premier  évalué  cette 
température.  Dans  ce  but,  il  projetait  le  globule  dans  une 
masse  d'eau  déterminée  de  température  connue,  et,  par  la  mé- 
thode des  mélanges  (dont  il  sera  bientôt  question),  il  calculait 
sa  propre  température  au  moment  de  l'immersion.  11  a  reconnu 
qu'elle  était  toujours  inférieure  à  100%  mais  qu'elle  s'élevait 
avec  celle  du  métal  incandescent.  Quant  à*  cette  dernière^  elle 
a  une  limite  qui  dépend  de  la  nature  du  liquide,  et  qui  est 
d'autant  moins  élevée  que  son  point  d'ébuliilion  est  moins 
élevé  lui-même.  Les  recherches  de  M.  Boutigny  sur  la  même 
question  lui  ont  donné  les  nombres  142%  134%  61^  pour  l'eau, 
l'alcool  absolu  et  Téther.  Telles  sont  les  limites  inférieures  de 
la  température  que  doit  avoir  le  métal,  pour  que  les  liquides 
qu'on  vient  de  nommer  prennent  l'état  globulaire  ou  sphé- 
roïdal.  Aussi,  lorsqu'on  vient  à  laisser  refroidir  la  capsule 
métallique  au-dessous  de  ces  températures,  aussitôt  le  contact 
du  globule  avec  le  métal  s'établit,  et  l'ébullition  se  produit 
spontanément  et  avec  violence.  Oo  fait  une  expérience  qui  met 
bien  en  évidence  le  fait  de  cette  brusque  vaporisation  du 
liquide.  Une  bouteille  de  cuivre  étant  fortement  chauffée 
(fig.  99),  on  y  introduit  une  certaine  quantité  d'eau  qui  prend 
immédiatement  l'état  sphéroïdal.  On  bouche  hermétiquement 
la  bouteille  et  on  la  laisse  refroidir.  Dès  que  sa  temp^ture 
baisse  au-dessous  de  142%  l'eau  se  réduit  en  vapeur  et  la  vapeur 
ainsi  formée  a  une  tension  telle,  que  le  bouchon  est  projeté 
aussitôt  avec  violence. 

Le  globule  à  l'état  sphéroïdal  est  toujours,  comme  on  vient 
de  le  voir,  à  une  température  inférieure  au  point  d'ébuUition 
du  liquide  dont  il  est  formé.  Si  c'est  de  l'eau,  cette  tempéra- 
ture est  moindre  que  100%  moindre  que  78'  si  c'est  de  l'alcool. 
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que  35*,5  si  c'est  de  Tétlier  sulfurique;  elle  est  inférieure  à 
— 10*,  à — 78%  si  le  globule  est  formé  d'acide  sulfureux  ou 
d*acide  carbonique  liquide.  Cette  conséquence  du  fait  général 
que  nous  venons  de  rappeler,  a  donné  lieu  à  deux  des  plus 
intéressantes  et  des  plus  frappantes  expériences  qu'on  ait 
faites  sur  ce  sujet.  La  première,  due  à  M.  Boutigny,  consiste  à 
projeter  dans  un  creuset  incandescent  de  Tacide  sulfureux 
anhydre  qui  prend  la  forme  globulaire  et  dont  la  température 
tombe  au-dessous  de  — 10*.  En  versant  sur  le  globule  quel- 
ques gouttes  d'eau,  elles 
se  congèlent  ;  on  a  donc 
ainsi  de  la  glace  formée 
à  rintérieur  d'un  creuset 
porté  au  rouge.  La  se- 
conde expérience  a  été 
réalisée  par  Faraday  ; 
elle  consistait  à  substi- 
tuer le  mercure  à  l'eau  de 
l'expérience  de  M.  Bou- 
tigny,  et  un  mélange 
d'éther  et  d'acide  car- 
bonique solide  à  l'acide 

sulfureux.  Au  bout  de  quelques  secondes,  le  mercure  était 
congelé.  Tyndall,  répétant  cette  expérience  de  son  illustre 
maître,  introduisait  au  sein  de  la  masse  pâteuse  formant  le  mé- 
lange d'éther  et  d'acide  carbonique  solide  une  sphère  creuse 
en  laiton  pleine  d'eau.  La  congélation  de  l'eau  faisait  éclater  la 
sphère,  et  l'on  voyait  apparaître  une  sphère  solide  de  glace 
sortant  d'un  creuset  chauffé  au  rouge.  Puis,  plaçant  une  cer- 
taine quantité  de  mercure  dans  une  cuiller  conique  en  cuivre, 
il  la  plongeait  à  son  tour  dans  le  creuset.  En  la  retirant,  et  la 
renversant,  on  voyait  tomber  de  la  cuiller  une  masse  solide  de 
mercure. 

Les  phénomènes  de  caléfaetion  que  nous  venons  de  décrire 
avaient  été  observés  déjà,  au  siècle  dernier,  par  Eller  et  Lei- 


f  ^»»i^rt 


Fig.  99.  —  Brusque  vaporisation  de  reau  k  Félat 
sphéroïdal.  Explosion  due  au  refroidissement  du 
métal. 
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tieufrost,  puis  par  Klaprolh  et  Rumford;  mais  depuis  1842 
M.  Bouligny  en  a  fait  une  étude  très  détaillée.  Les  ouvriers  des 
verreries  et  des  fonderies  connaissaient  depuis  longtemps  quel- 
que:i-aaes  des  propriétés  qu'acquièrent  les  liquides  en  présence 
de:^  corps  incandescents,  et  les  premiers  savaient  même  en 
tirer  parti  pour  leur  industrie.  Quand,  à  l'aide  de  la  canne, 
tube  de  fer  creux  qui  constitue  son  principal  outil,  l'ouvrier 
verrier  a  pris  dans  la  masse  de  verre  en  fusion  une  certaine 
quantité  de  matière,  il  la  plonge  dans  une  cavité  remplie  d'eau 
creusée  dans  un  bloc  de  bois,  puis  là  faisant  tourner,  il  l'ar- 
nuulit  peu  à  peu.  Soufflant  ensuite  dans  la  canne,  il  forme  une 
|Hqite  cavité  dans  la  masse  de  verre  et,  par  le  tube,  y  introduit 
de  Teau.  Celle-ci,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  s'évapore  lente- 
mont  sans  loucher  le  verre  toujours  incandescent,  et  la  vapeur 
formée  agrandit  la  cavité  par  sa  pression.  La  masse  de  verre 
pivnd  la  forme  d'une  boule  creuse  en  forme  de  poire. 

Les  forgerons  savent  qu'une  barre  de  fer  chauffée  au  rouge 
blanc  et  brusquement  plongée  dans  l'eau  y  reste  quelque  temps 
Incandescente;  le  refroidissement  n'est  pas  immédiat;  tout 
autour  de  la  barre  il  se  forme  une  gaine  de  vapeur  qui 
ompi'^che  le  contact.  Mais  dès  que,  en  quelques-uns  de  ses 
poiuls,  le  refroidissement  est  suffisant,  le  contact  se  produit, 
ol  la  vaporisation  se  fait  avec  bruit  et  se  manifeste  par  nu 
bouillonnement  et  la  projection  violente  du  liquide  hors  du 
vase  (|ui  le  contient. 

I4OS  fondeurs  savent  aussi  de  temps  immémorial  qu'il  est 
possible  de  plonger  le  doigt  ou  même  la  main  tout  entière  dans 
un  bain  métallique  en  fusion  sans  se  brûler  ;  certains  d'entre 
eux  font  jaillir  avec  leurs  mains  des  gouttes  de  métal  hors  du 
oivusot,  ou  même  lèchent  impunément  avec  leur  langue  du  fer 
ohaulTé  à  blanc.  Ces  expériences,  qui  ont  semblé  longtemps 
o^xlraordinaires,  inexplicables  et  qui,  pour  celte  raison,  rencon- 
Iraionl  de  nombreux  incrédules,  ont  été  confirmées  par  les 
constatations  personnelles  de  M.  Boutigny,  et  répétées  fré-" 
quounnent  depuis.  L'explication  de  cette  incombustibilité  tem- 
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poraire  de  la  peau  et  en  général  des  tissus  vivants  est  celle-ci  : 
la  surface  de  notre  peau  est  toujours  humide,  et  cette  moiteur 
augmente  naturellement  lorsque  nous  sommes  sous  l'impres- 
sion involontaire  d'une  épreuve  qui  motive  notre  répulsion  ou 
nos  crainles  ;  en  plongeant  la  main  dans  une  masse  incandes- 
cente, nous  lui  faisons  jouer  le  rôle  des  liquides  contenus  dans 
les  vases  très  chauds  ;  il  n'y  a  pas  contact  réel  entre  la  peau 
et  le  métal.  Quand  on  tente  celle  épreuve,  on  ne  doit  évidem- 
ment laisser  la  main  qu'un  temps  assez  court;  mais  le  double 
mouvement  d'immersion  et  d'émersion  ne  doit  pas  êlre  trop 
brusque,  comme  le  recommande  M.  Boutigny,  parce  que  la 
rapidité  du  mouvement  pourrait  déterminer  le  contact  avec  le 
métal  en  fusion.  Enfin  les  personnes  qui  ont  la  peau  sèche 
doivent  prendre  la  précaution  de  l'humecter  préalablement 
d'eau  ou  d'éther. 


§  8.    FROID   PRODUIT   PAR   l'ÉVAPORATION   ET   PAR   LA    VAPORISATION. 

Pour  se  réduire  à  Tétat  de  vapeur,  par  évaporation  spontanée 
ou  par  ébullition,  une  masse  liquide  exige  toujours  une  cer- 
taine quantité  de  chaleur  :  nous  verrons  plus  loin  les  pro- 
cédés qu'on  emploie  pour  en  obtenir  la  mesure.  La  chaleur 
ainsi  absorbée  est  prise  dans  le  foyer  s'il  s'agit  d'ébullition  j 
elle  est  enlevée  aux  corps  ambiants,  à  la  partie  du  liquide  non 
encore  évaporée,  s'il  s'agit  d'évaporation.  Ce  dernier  phénomène 
est  donc  caractérisé  par  un  refroidissement  plus  ou  moins  pro- 
noncé, dont  l'intensité  dépend  de  l'activité  ou  de  la  rapidité 
avec  laquelle  il  se  produit,  et  qu'on  a  cherché  à  utiliser  indus- 
triellement, comme  nous  le  verrons  dans  les  chapitres  consa- 
crés aux  applications  de  la  chaleur.  Plus  tard,  nous  en  étudie- 
rons les  lois,  si  importantes  pour  l'explication  de  plusieurs 
phénomènes  naturels;  en  ce  moment,  bornons-nous  à  décrire 
quelques  expériences  qui  servent  à  en  démontrer  la  réalité. 

La  première  est  connue  sous  le  nom  A' expérience  de  Leslie, 
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parce  qu'elle  a  été  imaginée  par  le  physîciett  4e  oe  aom.  A«- 
dessus  d'un  large  xase  e&  verre  au  en  poroelaine,  r^npli 
d'acide  sulfurique  concentré,  on  dispose  «ur  un  support  métal- 
lique une  mtnce  capsule  en  cuivre  dans  laquelle  on  Terse  un 
peu  d'eau.  On  met  le  kmt  sous  la  clocfae  d'une  machine  pneu- 
matique {fîg.  100)  et  on  fait  le  vide.  L'é^poratîon  se  fait  aussi- 
tôt avec  d'autant  plus  d'activité  que  la  vapeur  d'eau,  à  mesure 
qu'elle  se  £orme,  est  absorbée  par  l'acide  sulfurique,  dont  l'afii- 
nité  pour  ce  liquide  est,  comme  on  sait,  considérable.  Le  refroi- 
dissement qui  en  résulte  se  fait  aux  dépens  de  Teau,  qui  est 

bientôt  congelée,  et  l'on  peut  retirer  un 
glaçon  de  la  capsule. 

Si  l'on  remplit  d'eau  la  boule  d'un 
tube  tbermométrique ,  qu'on  la  place 
dans  un  vase  renfermant  de  l'éther,  et 
qu'on  dispose  le  tout  sous  le  récipient 
de  la  machine  pneumatique,  quelques 
coups  de  piston  suflisent  pour  congeler 
*^i^' r^^;. "  . w^" ?^i?  ^"^     l'eau,  grâce  au  refroidissement  produit 

Leslic.  Congélation  de  leau  .  . 

par  évaporaiion.  par  la  rapide  évaporation  de  l'éther.  On 

peut  même  se  dispenser  de  faire  le  vide, 
et  activer  seulement  l'évaporation  en  injectant  de  l'air  à  l'inté- 
rieur de  la  masse  d'éther  au  moyen  d'un  soufflet  {fig.  101). 

La  figure  102  représente  un  petit  appareil  connu  sous  le 
nom  de  cryoplwre,  imaginé  par  le  docteur  Wollaston  pour 
congeler  l'eau  par  le  fait  de  son  évaporation  dans  le  vide.  C'est 
un  tube  doublement  recourbé,  terminé  par  deuK  boules,  dont 
l'une  B  est  à  moitié  remplie  d'eau,  et  dont  l'air  a  été  chassé  par 
ébullition.  On  plonge  la  seconde  boule  A  dans  un  mélange 
réfrigérant.  Lia  vapeur  qui  se  forme  en  B  se  répand  dans  la 
boule  Â,  où  elle  se  condense  sous  l'influence  de  la  basse  tempé- 
rature du  mélange,  et  l'eau  qui  reste  en  B  se  congèle. 

En  répétant  l'expérience  de  Leslie  et  en  entourant  la  cloche 
elle-même  d'un  mélange  réfrigérant,  Gay-Lussac  a  obtenu  un 
froid  beaucoup  plus  intense,  suffisant  pour  congeler  le  mercure. 
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On  arriTe  au  même  résutUt  saoa  employer  le  vide,  suis  enr  £ti- 
sanltts^^e  de  l'acide  salfureiu  liquide.  Voici  comment  oa  dis- 


Fig.  101.  —  CoDgclation  de  t'cau  par  l'éTiporalioii  de  l'élher. 

pOTe  Topération  :  Dans  un  tube  de  verre,  on  introduit  une  cer- 
laine  quantité  de  mercure,  qu'on  recouvre  d'acide  aalfareux 


Tig,HI9.—(jrjOfben.  Eipirieoce  de  Wolluton        Pig.  105.  —  Congélalioii  du  mercnre 
■or  h  congélation  de  l'eau  par  évaporation.  paréTaporationde  l'icide  ndAmni. 

liquide.  Le  tube  est  fermé  par  un  bouchon. en  ébonite,  percé  de 
deux  trous  doonant  passage  i  deux  tubes  plus  petits.  L*un  d'eux 
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pénètre  dans  l'acide  et  sert  à  insuffler  au  moyen  d'une  vessie, 
à  l'intérieur  du  liquide,  de  l'air  qui  s'échappe  par  le  second 
tube  en  entraînant  la  vapeur  de  l'acide  sulfureux,  à  mesure 
qu'elle  est  formée.  L'évaporation  déterminée  par  ce  courant  au 
sein  du  liquide  éminemment  volatil  qu'il  traverse,  produit  un 
froid  assez  intense  pour  qu'en  un  temps  assez  court  le  mercure 
soit  solidifié. 


g  9.    LES    VAPEURS   ET   LES    GAZ;    NOTIONS   lUSTORIQUES   SUR  LEUR    NATURE. 

Y  a-t-il  une  différence  essentielle  entre  les  gaz  et  les  vapeurs? 
Celle  question,  qu'on  pouvait  agiter  encore  il  y  a  quelques 
années,  l'expérience  n'ayant  point  alors  complètement  pro- 
noncé, ne  laissait  d'ailleurs  plus  subsister  aucun  doute  dans 
l'esprit  des  physiciens  contemporains.  On  distinguait  bien 
encore  entre  les  gaz  susceptibles,  dans  certaines  conditions 
de  pression  et  de  température,  d'ôlre  amenés  à  l'état  liquide, 
et  ne  différant  plus  dès  lors  des  vapeurs  émises  par  les 
corps  qui  affectent  cet  état  à  la  température  ordinaire  et 
sous  la  pression  atmosphérique,  et  les  gaz  dits  permanents 
parce  qu'on  ne  réussissait  point  à  les  condenser  sous  forme 
liquide.  Mais  on  pensait  généralement  que  cette  impuissance 
était  toute  relative,  que  la  science  trouverait  un  jour  des  pro- 
.  cédés  capables  de  ramener  ces  gaz  à  la  loi  commune.  Gomme 
on  le  verra  dans  le  chapitre  suivant,  ce  jour  est  arrivé  :  tous 
ces  gaz,  sans  exception,  ont  été  liquéfiés  et  même  solidifiés  ; 
tous  sont  donc  des  vapeurs,  comme  toutes  les  vapeurs  sont 
elles-mêmes  des  gaz. 

Les  notions  sur  les  gaz  et  les  vapeurs  étaient  bien  autrement 
confuses  il  y  a  un  siècle  tout  au  plus.  Par  exemple,  il  n'y  a  pas 
si  longtemps  qu'on  le  pourrait  croire,  qu'on  sait  avec  netteté  ce 
qu'est  la  vapeur  d'eau.  On  a  utilisé  ses  propriétés  mécaniques 
avant  de  la  connaître.  La  raisofi  en  est  bien  simple  :  les  décou- 
vertes toutes  modernes  des  physiciens  et  des  chimistes  sur  les 
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gaz  n'avaient  pas  encore  appris  qu'il  y  a  des  difTérences  de  con- 
stitution entre  les  substances  qui  affectent  l'étal  gazeux  ou  aéri- 
forme.  Aussi  croyait-on  que  la  vapeur  était,  soit  de  l'eau  que 
Taclion  du  feu  change  en  air,  soit  de  l'air  ou  tout  autre  lluide 
subtil  qui  était  primitivement  renfermé  dans  l'eau.  VEncyclo-r 
pédie  de  D'Alembert  et  Diderot  définit  ainsi  le  mot  vapeur  : 
a  C'est  l'assemblage  d'une  infinité  de  petites  bulles  d'eau  ou 
d'autres  matières  liquides,  remplies  d'air  raréfié  par  la  chaleur 
et  élevées  par  leur  légèreté  jusqu'à  une  certaine  hauteur  dans 
l'atmosphère,  après  quoi  elles  retombent,  soit  en  pluie,  soit  en 
rosée,  soit  en  neige,  etc.  »  C'était,  comme  on  voit,  confondre 
la  vapeur  proprement  dite,  toujours  invisible,  avec  les  nuées 
visibles,  comme  le  prouvent  d'ailleurs  les  lignes  suivantes: 
a  Les  masses  de  cet  assemblage,  qui  flottent  dans  l'air,  sont 
ce  qu'on  appelle  nuages.  » 

Voici  comment  s'exprime  sur  le  même  sujet  Bossut,  qui 
écrivait  en  1755,  c'est-à-dire  quatre-vingts  ans  après  l'inveur 
tion  de  la  machine  à  vapeur  :  (c  Le  feu  fait  sortir  de  l'eau,  en 
forme  de  vapeur,  un  fluide  très  léger,  très  subtil,  très  élas- 
tique, capable  de  faire  équilibre  à  des  poids  considérables.... 
Cette  vapeur  n'est  pas  de  l'air  qui  se  dégage  de  l'eau,  comme 
quelques  personnes  pourraient  le  penser.  »  11  cite  alors,  pour 
appuyer  cette  manière  de  voir,  une  expérience  de  Désaguliers 
qu'il  est  superflu  de  reproduire,  et  il  ajoute  en  matière  de 
conclusion  :  «  11  parait  que  la  vapeur  est  un  fluide  particulier, 
mêlé  dans  l'eau,  ou,  si  l'on  veut,  la  partie  la  plus  subtile  de 
l'eau,  que  le  feu  met  en  action,  et  qui  perd  subitement  sa  vertu 
cxpansive,  jusqu'à  n'occuper  qu'un  volume  presque  infiniment 
petit,  quand  on  la  refroidit  d'une  manière  quelconque.  >> 

L'idée  que  la  vapeur  n'est  autre  que  l'eau  elle-même  trans- 
formée en  gaz  par  l'action  de  la  chaleur,  n'était  pas  claire 
encore  à  cette  époque  ;  on  le  voit  par  les  passages  que  je  viens 
de  transcrire.  Mais  aucun  doute  n'existe  plus  désormais  sur 
les  circonstances  de  cette  transformation,  comme  nous  l'avons 
pu  voir  dans  ce  chapitre. 

IT.  51 
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Aujourd'hui  encore  cependant,  bien  des  personnes  ne  se 
font  pas  une  idée  exacte  de  ce  qu*est  une  vapeur  et  confon- 
dent avec  elle  le  produit  de  sa  condensation.  Pour  elles*  les 
nuages,  les  brouillards  sont  des  vapeurs.  Le  langage  ordinaire 
autorise  sans  doute  cette  confusion,  mais  il  n'en  importé  que 
plus  de  la  dissiper. 

Les  nuages,  les  brouillards,  les  brumes  plus  ou  moins 
épaisses  ou  légères  sont  bien  le  produit  de  Tévaporation 
aqueuse  à  la  surface  du  globe,  des  continents  ou  des  mers  ; 
mais  il  ne  faut  pas  les  confondre  avec  la  vapeur  d'eau  elle- 
même,  qui  est  toujours  invisible  dans  l'air.  La  vapeur  d'ean 
est  un  gaz  d'une  parfaite  transparence,  dont  l'accumulation 
dans  l'atmosphère  ne  produit  immédiatement  aucun  trouble. 
Quand  l'eau  dont  elle  est  formée  devient  visible  sous  l'appa- 
rence de  nuages,  de  brouillards,  c'est  qu'une  certaine  quantité 
de  cette  vapeur  s'est,  pour  une  cause  quelconque,  condensée, 
a  repassé  à  l'état  liquide.  Par  les  temps  froids,  l'haleine  des  per- 
sonnes et  celle  des  animaux  laissent  échapper  une  légère  traînée 
qu'on  prend  pour  de  la  vapeur,  tout  comme  le  panache  blan- 
châtre qui  s'échappe  par  bouffées  de  la  cheminée  d'une  loco- 
motive. L'idée  qu'on  se  fajt  ainsi,  répétons-le,  est  fausse;  elle 
provient  d'une  locution  inexacte.  Dans  tous  les  exemples  qu'on 
vient  d'indiquer,  c'est  bien  la  vapeur  d'eau  qui  a  donné  nais- 
sance à  la  nuée  plus  ou  moins  blanche  et  plus  ou  moins  opaque 
qu'on  observe  ;  mais  ce  qu'on  voit  n'est  plus,  à  dire  vrai,  de  la 
vapeur.  C'est  la  réunion  d'une  multitude  de  gouttelettes  très 
fines,  de  particules  d'eau  très  ténues,  qui  quelquefois  s'évaporent 
à  nouveau,  et  d'autres  fois  se  réunissent,  se  condensent  davan- 
tage, tombent  en  pluie  plus  ou  moins  fine,  quand  le  poids  de 
chacune  d'elles  est  devenu  assez  fort  pour  vaincre  la  résistance 
de  l'air  qui  jusque-là  les  a  supportées.  Pourquoi,  quand  on 
chauffe  de  l'eau  dans  un  vase,  voit-on  une  buée  s'échapper  à 
travers  les  fissures  du  couvercle?  N'est-ce  pas  là  le  phénomène 
lui-même  de  l'évaporation,  que  suit  d'ailleurs  la  vaporisation 
proprement  dite,  dès  que  la  température  de  l'ébullition  se 
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trouvera  atteinte?  Oui,  mais  ces  nuages  qui  s'élèvent  à  la  sur- 
face de  l*eau  ne  sont  plus  de  la  vapeur  ;  celle-ci,  en  traversant 
les  couches  qui  surplombent  le  vase,  couches  plus  froides  que 
Teau,  se  condense  immédiatement  à  cause  du  refroidissement 
qu'elle  éprouve  ;  elle  se  répand,  en  ver  lu  de  sa  force  expan- 
sive,  dans  l'espace  environnant,  où  sa  dissémination  extrême 
la  rend  invisible.  Mais  alors  on  peut  observer  le  dépôt  de 
gouttelettes  humides  sur  les  corps  voisins,  et  notamment  sur 
la  face  interne  du  couvercle  du  \ase;  elles  s'y  accumulent  en 
gouttes  plus  grosses  qui  ruissellent. 

Les  remarques  qui  précèdent  ont,  pour  l'explication  et  l'in- 
telligence des  phénomènes  météorologiques,  une  grande  impor- 
tance, ainsi  que  nous  aurons  l'occasion  de  le  voir  par  la  suite; 
c'est  la  raison  qui  nous  a  fait  autant  insister  sur  ce  point. 


CHAPITRE   IX 

CHANGEMENTS  D'ÉTAT  DES   CORPS  —  CONDENSATION 
DES  VAPEURS  —  LIQUÉFACTION  DES   GAZ 


g  1.    PASSAGE   DES   VAPEURS   A    L*ÉTAT   LIQUIDE.    —    SUBUMATIOM  ;    CONDENSATION. 

On  a  vu,  dans  le  chapitre  précédent,  quelles  conditions  sont 
nécessaires  pour  qu'une  vapeur  reprenne  en  totalité  ou  eu 
partie  l'état  liquide  qu'elle  possédait  avant  sa  formation.  Si  l'es- 
pace qu'elle  occupe  est  saturé,  tout  refroidissement  peut  préci- 
piter ou  condenser  une  certaine  quantité  de  cette  vapeur;  si 
l'espace  n'est  point  saturé,  il  faudra  le  refroidir  d'abord  assez 
pour  déterminer  la  saturation  eu  égard  à  la  quantité  de  vapeur 
qu'il  renferme  ;  un  nouvel  abaissement  de  température  produira 
alors  la  condensation  cherchée.  Une  vapeur  saturée  peut  encore 
être  ramenée  à  l'état  liquide  par  compression,  c'est-à-dire  en 
dinainuant  son  volume.  Ces  deux  moyens,  l'abaissement  de 
température  ou  la  compression,  dont  chacun  est  suffisant  lors- 
qu'il s'agit  d'une  vapeur  proprement  dite,  peuvent  être  dès  lors 
employés  isolément,  comme  nous  l'avons  vu  quand  nous  avons 
décrit  les  expériences  fondamentales  de  Dalton  ;  si  on  les  em- 
ploie simultanément,  la  précipitation  des  vapeurs  se  fait  natu- 
rellement avec  plus  d'abondance  et  de  rapidité. 

Le  passage  d'un  liquide  à  l'état  gazeux,  par  évaporation  ou 
vaporisation,  exige  l'absorption  d'une  certaine  quantité  de  cha- 
leur, qu'on  est  convenu  d'appeler  chaleur  lutefite  de  vaporisa- 
tion, parce  que,  emmagasinée  pour  ainsi  dire  dans  la  vapeur 
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produite,  et  nécessaire  pour  maintenir  Tétat  gazeux,  elle  ne  se 
manifeste  pas  d'une  manière  sensible  au  thermomètre.  Or,  dans 
la  transformation  inverse,  dans  le  retour  de  la  vapeur  à  l'état 
liquide,  celte  chaleur  se  trouve  restituée  :  nous  verrons  plus  loin 
que  la  quantité  de  chaleur  qu'on  retrouve  ainsi  par  la  liquéfac- 
tion d'un  poids  donné  de  vapeur,  est  exactement  égale  à  celle 
qu'avait  exigée  l'acte  de  la  vaporisation  lui-même.  En  un  mot, 
les  lois  de  la  condensation  des  vapeurs  sont  inverses  de  celles 
que  nous  avons  vues  présider  à  leur  formation,  et  ce  que  nous 
disons  ici  des  vapeurs  s'applique  pareillement  aux  gaz,  que 
nous  devons  considérer  comme  des  vapeurs  plus  ou  moins  éloi- 
gnées de  leur  point  de  saturation. 

La  précipitation  de  la  vapeur  d'eau  dans  l'air  sous  l'influence 
du  refroidissement  est  un  des  phénomènes  les  phis  fréquents 
et  les  plus  aisés  à  observer  (au  moins  dans  ses  effets)  que  nous 
offre  l'atmosphère  ambiante  :  la  rosée,  les  brouilhirds  et  les 
nuages,  les  pluies  ont  pour  cause  principale  la  condensation 
de  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air  produite  par  un  abais- 
sement de  température  au-dessous  du  point  de  saturation.  Nous 
reviendrons  plus  tard  sur  ces  phénomènes,  dans  les  chapitres 
de  ce  volume  qui  seront  consacrés  à  la  Météorologie. 

Nous  avons  vu  certains  corps  solides  se  transformer  direc- 
tement en  vapeur,  sans  passer  par  l'étal  liquide.  En  jcfroidis- 
sant,  par  des  procédés  convenables,  les  vapeurs  de  ces  corps  ou 
d'autres  corps  liquéfiés,  on  peut  également  les  ramener  à  leur 
premier  état,  l'état  sohde,  sans  qu'ils  se  liquéfient,  et  l'on  donne 
le  nom  commun  de  sublimation  à  la  double  opération  que  nous 
venons  de  définir.  L'avantage  qu'on  trouve  à  ce  retour  direct 
de  la  vapeur  à  l'étal  solide,  c'est  qu'il  permet  d'obtenir  de  beaux 
cristaux  du  corps  en  expérience.  Voici,  d'après  M.  Schûlzen- 
berger,  quelques  exemples  de  ce  mode  de  cristallisation,  qui 
réussit  surtout  pour  les  substances  ayant  une  tension  de  vapeur 
sensible  à  une  faible  dislance  au-dessus  ou  au-dessous  de  leur 
point  de  fusion  : 

CL  Pour  obtenir  de  beaux  cristaux,  dit-il,  il  faut  s'arranger  de 
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façon  à  maintenir  et  à  renouveler  constamment  les  vapeurs 
dans  une  enceinte  dont  une  partie  des  parois  conserve  me 
température  inférieure  au  point  de  liquéfaction.  Plus  le  phéno- 
mène sera  lent,  plus  les  cristaux  obtenus  seront  volumineux. 
IjCS  conditions  à  remplir  sont  donc  celles-ci  :  un  comparlimenl 
de  l'enceinte  contient  le  corps  solide  ou  fondu  qui  doit  sei-rir 
de  générateur  de  vapeurs  ;  il  est  maintenu  à  une  température 
aussi  basse  que  possible,  quoique  suffisante  pour  déterminer 
une  volatilisation  lente  et  continue.  Les  vapeurs  qui  se  diffusent 
rencontrant  les  parois  plus  froides  d'une  autre  partie  de  l'en- 
ceinte, s'y  condensent 
sous  forme  de  cristaux 
qui  serviront  de  cen- 
tres d'attraction  pour 
les  vapeurs  incessam- 
ment renouvelées. 

«  Quand  le  corps  a 
une  tension  de  vapeur 
appréciable  à  la  tem* 
pérature  ambiante,  il 
suffit  d'une  légère  iné- 
galité de  température 
d'un  point  à  un  autre 
des  parois  du  vase  pour 
déterminer  le  transport.  C'est  ainsi  que  le  camphre,  l'iode,  le 
protochlorurc  d'iode,  placés  dans  un  flacon  dont  l'une  des 
faces  est  tournée  vers  une  fenêtre,  se  subliment  lentement  eX. 
viennent  former  dos  dépôts  cristallins  contre  cette  paroi,  si  Isa 
température  du  dehors  est  plus  basse  que  celle  de  l'appar- 
tement. 

«  On  emploie  avec  avantage,  pour  la  sublimation  de  petil^^ 
quantités  de  matière,  deux  verres  de  montre  de  même  diamèlr^^t 
dont  les  bords  rodés  (lig.  104)  s'appliquent  exactement  l'un  s«jr 
l'autre,  et  que  l'on  maintient  au  moyen  d'une  lame  de  clinqua  ril 
à  deux  fentes.  La  substance  est  placée  dans  le  verre  inférieur. 


Fig.  105.  —  SuLliiD 
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qui  repose  sur  un  disque  annulaire.  En  chaufTant  doucement 
la  partie  inférieure  avec 
un  bain  de  sable  ou  de 
l'air  chaud,  on  trans- 
porte toute  la  matière 
volatile  contre  le  verre 
supérieur,  qui  se  ta- 
pisse intérieurement  de 
cristaux.  Cette  opéra- 
tion peut  aussi  se  faire 
dans  un  petit  creuset 
de  porcelaine  (Gg.  105) 
fermé  par  son  couvercle 
et  une  feuille  de  papier 
à  filtre,  et  chauflé  par  en  bas  sur  un  bain  de  sable.  On  sublime 
ainsi  très  bien  l'alizarine, 
l'anthracène ,  l'anlbraqui- 
none  et  des  corps  à  point 
de  fusion  élevé  et  rappro- 
ché du  point  de  volatilisa- 
tion, a  L'appareil  suivant 
(fig.  106)  sert  à  la  sublima- 
tion de  la  naphtaline,  de 
Tacide  benzoïque,  etc.,  sur 
une  plus  grande  échelle. 
Une  marmite  en  tôle  est  coil- 
fée  d'un  cône  de  carton  ou 
de  papier,  contre  les  parois 
internes  duquel  viennent  se 
déposer  les  cristaux.  Si  l'on 
Teut  éviter  les  produits  hui- 
leux qui  se  dégagent  son- 
Tent  d'une  matière  impure, 
il  suffit  de  couvrir  en  outre 
la  marmite  avec  un  papier  à  filtre  poreux,  que  l'on  colle  contre 


;.  IDG.  —  Sublimation  de  racide  benioiqiie, 
de  la  naphtaliac. 
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SCS  parois  ^  La  sublimation  s'effectue  aussi  dans  une  fiole  à 
fond  plat,  dans  une  cornue  dont  la  partie  inférieure  est  chauffée; 
les  cristaux  se  déposent  à  la  partie  supérieure,  dans  le  col  ou 
le  dôme.  » 

Il  est  des  substances  fixes,  comme  le  tellure,  qu'on  ne  peut 
sublimer  directement;  mais  on  arrive  à  les  volatiliser  par 
entraînement  en  faisant  passer  sur  le  corps  convenablement 
chauffe  un  courant  gazeux  n'exerçant  pas  sur  lui  d'action  chi- 
mique. L'air,  l'acide  carbonique,  la  vapeur  d'eau  surchauffée, 
l'hydrogène  sont  employés  suivant  les  cas.  Pour  le  tellure,  on 
dirige  un  courant  lent  d'hydrogène  au  travers  d'un  tube  de 
porcelaine  chauffé  au  rouge;  le  corps  contenu  dans  une  nacelle 
est  placé  à  l'intérieur  du  tube,  et  les  cristaux  de  tellure  vont  se 
déposer  sur  les  parois  de  la  partie  froide  du  tube. 

g  2.    LIQUÉFACTION   DES    GAZ. 

Lavoisier,  dans  son  remarquable  Mémoire  sur  la  foimatim 
et  la  constitution  de  V atmosphère^ ,  émettait  l'hypothèse  qu'un 
refroidissement  suffisant  pourrait  condenser  l'air,  ou  du  moins 
une  partie  des  substances  aériformes  qui  le  composent,  au 
point  de  les  faire  passer  à  l'état  liquide.  Peu  d'années  après 
cette  prévision  du  grand  chimiste,  l'ammoniaque  était  liquéfiée. 
D'une  part,  Guyton  de  Morveau  obtenait  ce  résultat  en  abaissant 
à  49**  au-dessous  de  zéro  la  température  d'un  ballon  plein  de 
ce  gaz,  à  l'aide  d'un  mélange  de  neige  et  de  chlorure  de  cal- 
cium. D'un  autre  côté.  Van  Marum  ayant  comprimé  à  plusieurs 
atmosphères,  sous  le  récipient  d'une  machine  de  compression, 
le  gaz  ammoniac  contenu  dans  une  éprouvette  qui  reposait  sur 
le  mercure,  vit  ce  dernier  liquide  monter  dans  l'éprouvelle  et 
la  remplir  tout  à  fait.  Ce  qui  donne  un  intérêt  particulier  à  ces 
deux  premières  tentatives  de  liquéfaction  des  gaz,  c'est  que  cha- 
cune d'elles  fournit  un  exemple  de  l'application  des  deux  mé- 

1 .  Traité  de  Chimie  générale^  par  P.  Scliulzeiibcrger,  t.  I,  p.  43. 
S.  Voir  plus  haut,  page  15. 
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thodes  susceptibles  de  résoudre  le  problème  :  le  refroidissement 
du  gaz  et  sa  compression. 

C'est  à  Faraday  que  revient  l'honneur  des  premiers  travaux 
suivis  dans  cette  voie.  Dès  1823,  le  savant  physicien  anglais 
obtenait  à  Tétat  liquide  les  gaz  suivants  :  le  chlore,  l'acide  sul- 
fureux, l'acide  sulfhydrique,  l'oxyde  de  chlore,  l'acide  carbo- 
nique, l'ammoniaque,  le  protoxyde  d'azote  et  le  cyanogène. 
L'acide  chlorhydrique  fut  liquéfié  de  la  même  manière  par  Davy, 
qui  avait',  parait-il,  suggéré  à  son  élève  et  préparateur  l'expé- 
rience qui  donna  le  chlore  liquide*. 

La  méthode  et  l'appareil  de  Faraday  étaient  également  sim- 
ples, mais  les  expériences  exigeaient  de  grandes  précautions  :  à 
cause  du  danger  des  explosions  et  de  la  fracture  des  vases,  il 
avait  soin  de  garnir  ses  mains  de  gants  et  de  se  couvrir  la  figure 
d'un  masque.  Il  introduisait  dans  un  tube  recourbé  en  forme 
de  Y  renversé  (fig.  107)  les  substances  propres  à  donner  nais- 
sance au  gaz  à  liquéfier  %  les  rassemblait  à  l'extrémité  bouchée 

1.  Voici  comment  Tyndall  raconte  le  fait  dans  sa  remarquable  notice  intitulée  Faraday 
intenUur  :  i  Dans  les  heures  de  loisir  que  ses  occupations  lui  laissaient,  Faraday  se  donnait 
toujours  à  lui-même  des  sujets  de  recherches.  C'est  ainsi  que,  dans  le  printemps  de  1823, 
il  commença  de  sa  propre  inspiration  Tétude  d'une  substance  que  l'on  avait  longtemps  prise 
pour  du  chlore  solide,  mais  dans  laquelle  Davy  avait  reconnu  en  1810  un  hydrate  de  chlore, 
c'est-à-dire  un  composé  de  chlore  et  d'eau.  Faraday  le  premier  analysa  cet  hydrate  et 
rédigea  une  note  sur  sa  composition.  Cette  note  fut  lue  par  Davy,  qui  lui  conseilla  de 
chauffer  son  hydrate  sous  pression  dans  un  tube  de  verre  scellé.  Il  le  fit.  L'hydrate  entra 
en  fusion  à  la  température  du  sang,  le  tube  se  remplit  d'un  gaz  jaune,  et  l'on  constata  qu'il 
contenait  deux  liquides.  Le  docteur  Paris  entra  par  hasard  dans  le  laboratoire  pendant  que 
Faraday  était  à  l'œuvre.  Ayant  aperçu  le  liquide  huileux  dans  le  tube,  il  railla  le  jeune  chi- 
miste du  peu  de  soin  qu'il  apportait  à  nettoyer  ses  verres.  Quand  Faraday  lima  le  bout  de 
son  tube,  le  contenu  fit  explosion  et  la  matière  huileuse  disparut.  Le  lendemain  matin,  le 
docteur  Paris  reçut  ce  petit  mot  :  «  Cher  monsieur,  celle  huile  que  vous  avez  vue  hier  était 
décidément  du  chlore  liquide.  Votre  fidèle,  M.  Faraday.  »  Le  gaz  s'était  liquéfié  sous  sa 
propre  pression.  Faraday  essaya  ensuite  la  compression  par  une  pompe,  et  réussit  encore  à 
obtenir  du  chlore  liquide. 

t  Au  compte  rendu  qui  fut  publié  de  cette  expérience,  Davy  ajouta  cette  note  :  ((  En  con- 
seillant à  M.  Faraday  de  chauffer  l'hydrate  de  chlore  dans  un  tube  fermé,  je  pensais  qu'il 
arrÎTerait  de  trois  choses  l'une  :  qu'il  se  liquéfierait  à  l'étal  d*hydrate,  ou  que  l'eau  serait 
décomposée,  ou  que  le  chlore  se  séparerait  à  l'étal  liquide.  »  Davy,  en  outre,  appliqua  im- 
médiatement la  méthode  de  la  compression  des  gaz  par  eux-mêmes  à  la  liquéfaction  de 
Facide  chlorhydrique.  Farads^y  poursuivit  ses  expériences  et  parvint  à  liquéfier  un  certain 
nombre  de  gaz  que  l'on  avait  rangés  jusqu'alors  parmi  les  gaz  permanents.  En  1844,  il 
reprit  ce  travail  et  étendit  beaucoup  ses  limites.  » 

2.  Par  exemple,  en  chauffant  de  l'acide  sulfurique  anhydre  et  du  mercure.  Faraday  obte- 
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et  fermait  l'autre  extrémité  à  la  lampe.  Puis,  chaufTant  la  partie 
du  tube  contenant  les  matières  introduites,  tandis  que  l'autre 
branche  était  plongée  dans  un  mélange  réfrigérant,  le  gaz  se 
dégageait  ;  sa  tension  allait  en  augmentant,  et  dès  qu'elle  dépas- 
sait la  tension  maximum  correspondant  à  la  température  de  la 
partie  froide,  la  condensation  commençait  et  le  gaz  liquéfie 
s'accumulait  dans  l'extrémité  plongée  dans  le  mélange  réfrigé- 
rant. Faraday  mesurait  la  pression  du  gaz  à  l'aide  d'un  petit 


Kig.  107.  —  Appareil  de  Faraday  pour  la  liquéfaclioD  det  gai. 

manomètre  à  air,  préalablement  gradué  et  introduit  dans  le 
tube.  La  densité  du  liquide  se  mesurait  approximativement  au 
moyen  de  petites  boules  de  verre,  dont  le  degré  d'enfoncement 
dans  des  liquides  de  densités  différentes  avait  été  d'avance 
constaté. 

Six  ans  avant  l'importante  découverte  de  la  liquéfaction  des  -^ 

nail  le  gaz  siilfiii'eux  ;  jiour  l'acide  sulDiydriquc,  il  mcllait  du  sulfure  d'anliniolae  cl  dG^E= 
l'aride  chlorhydrique  ;  du  carbonate  d'animaniuT|ue  et  de  l'acide  sulfuriquc  lui  donnaienl^*" 
l'iicide  carbonique;  la  décomposition  du  n  il  raie  d'ammoniaque  bien  sec,  )e  pioloxjdcd'aiote^ 
du  CTanurc  de  mercure  bien  sec.  le  cjanogcne;  du  chlorure  ammoniacal  d'argent,  l'amuio 
niaquu;  de  l'ammoniaque  et  de  l'acide  sulfuriquc,  l'acide  cblorhidi'iquc.  etc.  Le  de^rù  d^^^ 
te(ii|iêrature  à  laquelle  il  fallait  élcrer  In  partie  chaiilfëe  du  tube,  le  degré  de  froid  auqiie—  ^ 
était  soumise  la  partie  opposée  variaient  naturelle  ment,  selon  la  nature  de  gai  ï  produii-^I? 
AU  des  substances  employées  dans  ce  but. 
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gaz  par  Faraday,  Desprctz  avait  obtenu  de  l'euchlorine  liquide, 
eu  faisant  passer  le  gaz  desséché  dans  un  tube  de  verre  entouré 
d*uu  mélange  réfrigérant  exposé  à  une  très  légère  chaleur;  ee 
liquide,  de  couleur  verdâtre,  avait  produit  une  détonation  pa- 
reille à  celle  d'un  coup  de  fusil,  et  le  tube  qui  le  contenait  avait 
été  réduit  en  poudre. 

En  1824,  Bussy  obtint  l'acide  sulfureux  liquide,  sous  la  pres- 
sion normale,  à  l'aide  d'un  mélange  réfrigérant  dont  la  temjié- 
raturc  accusait  — 10°.  La  lîgure  108  représente  l'appareil  ainsi 
qu'on  le  dispose  pour  reproduire  l'expérience  dans  les  cours.  Le 


fig.  108.  —  A|>paml  de  Busst  pour  la  linuéfaclion  do  1  acide  sulfureux. 


ballon  qu'on  voit  à  gauche  reçoit  l'acide  sulfurique  et  le  métal 
(ordinairement  du  mercure)  qu'on  cbaufle  pour  obtenir  le  déga- 
gement du  gaz.  Ce  dernier  se  rend  d'abord  à  un  flacon  laveur 
et  à  une  éprouvcltc  renfermant  du  chlorure  de  calcium.  Ainsi 
purifié  et  desséché,  il  aboutit  à  un  tube  en  U  plongé  dans  un 
mélange  réfrigérant  (glace  et  sel  marin  ou  chlorure  de  calcium), 
oii  il  se  refroidit,  se  condense  cl  se  liquéfie.  De  là  on  le  recueille 
dans  un  ballon  pareillement  plongé  dans  un  mélange  réfrigérant. 
On  le  conservcordinaireincnt  dans  dos  tubes  scellés  à  la  lampe 
ou  dans  des  flacons  analogues  à  ceux  qui  servent  à  contenir 
l'eau  de  Scltz  ;  comme  à  la  température  ordinaire  de  + 15  à  20°, 
la  tension  du  gaz  n'est  que  de  2  à  5  atmosphères,  la  résistance 
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des  vases  dont  uous  parlons  est  parfaitement  suffisante  pour 

qu'il  n'y  ait  pas  à  craindre  de  rupture. 

Les  gaz  liquéfiés,  notamment  l'acide  carbonique,  ayant  été 
utilisés  pour  produire  des  abaissements  considérables  de  tem- 
pérature, on  a  dû  chercher  des  procédés  qui  permissent  de  les 
obtenir  en  quantités  un  peu  grandes  et  des  appareils  d'une 
solidité  exceptionnelle.  Dès  i855,  Tlùlorier  imagina  l'appareil 


Fig.  109.  —  Appareil  de  Tbilorier  pour  la  liquc faction  ca  grand  de  l'acide  carbonique. 


qui,  convenablement  modifié,  sert  encore  à  la  production  de 
l'acide  carbonique  liquide. 

Deux  parties  princijtalcs  composent  cet  appareil.  La  première 
est  le  générateur,  vase  hermétiquement  fermé,  oti  se  forme  le 
gaz  acide  carbonique,  par  la  réaction  de  l'acide  sulfurique  sur 
le  bicarbonate  de  soude.  1^  seconde  partie,  le  récipient  ou 
récepteur,  est  un  vase  semblable  au  premier,  où  se  rend  l'acide 
carbonique,  par  voie  de  distillation,  et  où  peut  s'accumuler  le 
produit  d'une  série  d'opérations  successives. 

A  l'origine  les  parois  de  ces  vases  étaient  en  fonte  de  fer  très 
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épaisse;  mais  le  terrible  accident  qui  coûta  la  vie  à  HervyS  fît 
proscrire  Temploi  de  ce  mêlai  dangereux.  On  lui  substitua  le 
cuivre  doublé  de  plomb  à  l'intérieur,  comme  Tétait  d'ailleurs 
la  fonte,  pour  éviter  l'action  de  l'acide  sulfurique.  Des  bandes 
de  fer  forgé  et  des  cercles  du  même  métal  enveloppent  ces  sortes 
de  chaudières;  dont  la  forme  est  celle  de  cylindres  terminés  par 
des  calottes  sphériques.  La  solidité  des  deux  appareils,  généra- 
teur et  récepteur,  est  ainsi  assurée  à  toute  épreuve.  L'un  et 
l'autre  sont  fermés  par  des  bouchons  à  vis  percés  suivant  leurs 
axes,  et  munis  de  tubulures  à  robinet  RR,  pouvant  communi- 
quer l'une  avec  l'autre  par  un  tube  de  cuivre  t.  Les  deux  réser- 
voirs sont  d'ailleurs  suspendus  entre  les  pointes  de  supports 
en  fonte,  ce  qui  permet  de  les  faire  basculer  autour  d'un  axe 
horizontal,  disposition  qui  n'est  d'ailleurs  nécessaire  que  pour 
celui  des  cylindres  qu'on  emploie  comme  générateur. 

Quand  on  veut  faire  une  préparation  d'acide  carbonique 
liquide  à  l'aide  de  l'appareil  Thilorier,  on  enlève  le  bouchon 
du  générateur,  et  on  y  introduit  1800  grammes  de  bicarbonate 
de  soude  avec  4"*, 5  d'eau  à  35^  ou40%  puis  un  vase  cylin- 
drique a  renfermant  1  kilogramme  d'acide  sulfurique  con- 
centré. Ce  cylindre,  reposant  par  une  pointe  sur  le  fond  et  dans 
Taxe  du  générateur,  reste  vertical  tant  que  ce  dernier  l'est 
lui-même,  de  sorte  qu'il  n'y  a  pas  de  contact  entre  l'acide  et  le 
bicarbonate  de  soude  m.  Serrant  alors  le  bouchon  et  fermant 
le  robinet  de  communication  avec  le  tube  t,  on  incline  le  géné- 
rateur de  manière  à  lui  faire  dépasser  l'horizontale.  Par  ce 
mouvement  de  bascule  répété  plusieurs  fois,  l'acide  se  répand 
sur  le  sel,  et  la  réaction  se  manifeste  instantanément. 


I.  f  Le  29  décembre  18i0,  on  avait  disposé  rexpériencc  de  Thilorier  pour  une  leçon  de 
chimie  à  TËcole  de  pharmacie  de  Paris  :  Henry,  préparateur  du  coui*s,  était  i^sté  seul  h  côté 
de  Fappareil.  Tout  à  coup  une  forte  détonation  se  fit  entendre,  et  les  professeurs  qui  se 
trouTaient  dans  une  pièce  voisine  étant  accourus,  virent  le  malheureux  jeune  homme  étendu 
k  terre  et  mutilé  par  les  éclats  du  récipient  qui  avait  cédé  ù  Tcnorme  pression  du  gaz 
dégagé.  Transporté  h  Thôpital  après  cet  accident,  llervy  dut  subir  Tamputation  des  jambes, 
et  mal^n*é  les  soins  qui  lui  furent  prodigués,  il  mourut  trois  jours  après.  »  (P.  Deleveau, 
La  malière  et  uê  transformations  y  i  vol.  de  la  Bibliothèque  des  merveilles.) 
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Dix  minutes  au  plus  suffisent  ordinairement  pour  le  déga- 
gement complet  du  gaz.  On  ouvre  alors  les  robinets,  et  racide 
carbonique,  dont  la  tension  dans  le  générateur  atteint  jusqu'à 
75  atmosphères  (pour  une  température  de  30^),  se  précipite 
dans  le  récepteur,  où  il  se  condense  en  vertu  de  la  différence 
des  températures  et  par  suite  de  celle  des  tensions.  Si  le  récep 
tour  est  à  15%  la  tension  maximum  de  Tacide  carbonique  pour 
cette  température  étant  de  50  atmosphères,  la  différence  sera 
de  25  atmosphères.  Aussi  suffit-il  d'une  minute  pour  que  la 
distillation  du  gaz  produit  soit  complète  et  que  le  gaz  du  géné- 
rateur ait  passé  à  l'état  liquide  dans  le  récepteur. 

En  recommençant  cinq  ou  six  opérations  semblables,  on 
obtient  aisément  deux  litres  d'acide  carbonique  liquide.  Le 

récepteur  se  trouve  donc  en 
grande  partie  rempli  par  ce 
dernier,  que  surmonte  une 
atmosphère  gazeuse  d*une 

"*•  ""•  -  ci:ï:"Lidr"'"'''  '■""*     tension  de  50  atmosphères. 

Si  alors  on  ouvre  le  robi- 
net, le  liquide  est  projeté  avec  une  grande  violence  au  dehors; 
le  courant  gazeux  qui  en  résulte  détermine  un  abaissement  de 
température  considérable;  une  partie  du  liquide  se  solidifie 
sous  l'action  de  ce  froid  intense,  et  l'on  voit  un  nuage  blanc 
sur  le  passage  du  jet.  On  peut  recueillir  l'acide  carbonique 
solide  sous  la  forme  d'une  neige  floconneuse,  à  Taide  d'une 
boîte  d'une  construction  spéciale  que  Thilorier  joignit  à  son 
appareil,  et  dont  la  figure  HO  indique  l'agencement.  Elle  se 
compose  de  deux  parties  séparées  qui  s'emboîtent  aisément 
l'une  dans  l'autre,  chacune  étant  munie  d'une  poignée  garnie 
de  drap  pour  éviter  le  contact  des  parois  métalliques  excessi- 
vement refroidies.  La  boîte  s'ajuste  par  une  tubulure  à  une 
pièce  du  robinet  du  récepteur,  et  quand  on  ouvre  ce  robinet, 
le  jet  d'acide  carbonique  liquide  pénètre  dans  la  boîte,  frappe 
une  languette  a,  se  divise,  s'évapore  en  partie  et  se  solidifie 
pour  le  surplus,  à  une  température  de  — 78%  Sous  sa  forme 
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solide,  ou  de  neige  blanche  floconneuse,  Tacide  carbonique  a 
une  faible  conductibilité,  qui  permet  de  le  conserver  plus  long- 
temps qu'à  rétat  liquide.  On  peut  en  tenir  sur  la  main  sans 
inconvénient,  à  cause  du  courant  gazeux  qui  s'en  dégage  et 
empêche  le  contact  (de  la  môme  manière  que  la  vapeur  dans 
le  phénomène  de  caléfaction)  ;  mais  si  on  Tappuie  contre  la 
peau,  de  manière  à  le  comprimer  et  à  rendre  le  contact  intime, 
on  éprouve  une  sensation  douloureuse  analogue  à  celle  que 
cause  une  brûlure  :  la  peau  conserve  des  traces  toutes  pareilles 
de  désorganisation. 

En  1861,  MM.  Loir  et  Drion  ont  obtenu  l'acide  carbonique 
liquide  sous  la  pression  de  l'atmosphère.  Voici  comment  ces 
savants  procédaient  :  «  Si  l'on  introduit  de  l'ammoniaque 
liquide  dans  un  ballon  de  verre,  et  qu'on  mette  l'intérieur  de 
ce  ballon  en  communication  avec  une  bonne  machine  pneu- 
matique, par  l'intermédiaire  d'un  vase  contenant  du  coke 
imprégné  d'acide  sulfurique,  la  température  du  liquide  s'a- 
baisse rapidement  dès  les  premiers  coups  de  piston.  Ce  liquide 
commence  à  se  solidifier  vers  — 81^;  bientôt  il  se  prend  en 
masse,  et  si  la  machine  pneumatique  permet  de  réduire  la 
pression  jusqu'à  1  millimètre  de  mercure  environ,  la  tempé- 
rature de  l'ammoniaque  solide  s'abaisse  de  quelques  degrés 
encore  et  atteint  — 89%5.  Cette  limite  est  suffisante  pour  dé- 
terminer la  liquéfaction  de  l'acide  carbonique  sous  la  pression 
de  l'atmosphère  ;  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  carbo- 
nique sec  dans  un  petit  tube  en  U  plongeant  dans  l'ammo- 
niaque, nous  avons  constaté  en  ef/et  que  le  gaz  se  liquéfiait; 
mais,  comme  la  température  obtenue  est  inférieure  d'un  petit 
nombre  de  degrés  seulement  à  celle  qui  correspond  à  la  satu- 
ration, on  n'obtient  jamais  qu'une  liquéfaction  très  peu  abon- 
dante \  » 

En  faisant  intervenir  une  pression  de  3  à  4  atmosphères,  la 
même  expérience,  convenablement  modifiée,  donne  en  très 

1 .  Comptes  rendtis  de  F  Académie  des  sciences  pour  1861  »  1. 1. 
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peu  de  temps  de  notables  quantités  diacide  carbonique  solide. 
Le  gaz  est  produit  en  chauffant  du  bicarbonate  de  soude  bien 
sec  dans  un  matras  de  cuivre  rouge  et  se  rend  par  un  tube 
fermé  dans  une  cloche  renversée  contenant  Tammoniaque  qu'on 
refroidit  comme  précédemment  par  Tévaporation  dans  le  vide. 
Un  manomètre  à  air  comprimé  donne  la  tension  du  gaz  dans 
le  matras  et  dans  le  tube.  On  voit  bientôt  alors  apparaître  sur 
les  parois  du  tube  qui  plonge  dans  Tammoniaque,  des  jcristaux 
transparents  dont  la  inasse  augmente  rapidement  et,  au  bout 
d'une  demi-heure,  atteint  environ  25  grammes.  «  L'acide  car- 
bonique solide,  disent  MM.  Drion  et  Loir,  obtenu  dans  les 
conditions  que  nous  venons  de  faire  connaître,  se  présente 
sous  la  forme  d'une  masse  incolore,  ayant  la  transparence  de 
la  glace.  On  la  détache  aisément  des  parois  du  tube  conden- 
seur, au  moyen  d'une  baguette  de  verre  :  elle  se  divise  alors 
en  gros  cristaux  d'apparence  cubique,  ayant  de  3  à  4  milli- 
mètres de  côté.  Ces  cristaux,  exposés  à  l'air,  reprennent  len- 
tement l'état  gazeux  ;  ils  s'évaporent  sans  laisser  de  résidu. 
Déposés  sur  la  main,  ils  ne  font  éprouver  aucune  sensation 
immédiate  de  chaleur  ou  de  froid  ;  ils  se  laissent  difficilement 
saisir  entre  les  doigts,  et  s'échappent,  sous  une  faible  pres- 
sion, comme  s'ils  étaient  enveloppés  d'une  matière  éminem- 
ment onctueuse.  Lorsqu'on  réussit  à  maintenir  un  de  ces 
cristaux  entre  le  pouce  et  l'index,  il  ne  tarde  pas  à  produire 
une  brûlure  insupportable.  » 

Mélangé  avec  un  liquide  qui  ne  se  combine  pas  chimique- 
ment avec  lui,  tel  que  l'élher,  l'acide  carbonique  neigeux  subit 
une  évaporation  très  rapide,  due  à  l'accroissement  de  conduc- 
tibilité que  lui  donne  le  liquide  interposé.  La  substance  pâteuse 
ainsi  formée  constitue  un  mélange  réfrigérant  d'une  grande 
énergie.  Sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique,  l'évapo- 
ralion  en  est  plus  rapide  encore  et  Ton  peut  ainsi  abaisser  la 
température  à  — 100\  Un  kilogramme  de  mercure  est  congelé 
par  ce  mélange  en  quelques  minutes,  et  en  y  plongeant  un  tube 
hermétiquement  fermé  plein  d'acide  carbonique  liquide,  ce 
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dernier  se  solidifie  sous  la  forme  d'une  masse  vitreuse  parfai- 
tement transparente. 

Avant  d'aLorder  la  description  des  expériences  récentes,  qui 
ont  achevé  la  démonstration,  si  heureusement  commencée  par 
Faraday,  de  la  possibilité  de  liquéfier  les  gaz  jusqu'alors  réputés 
permanents,  disons  un  mot  de  l'appareil  con- 
struit dès  1844  par  un  savant  professeur  de 
l'université  de  Vienne,  M.  Nallerer.  Cet  appa- 
reil, représenté  en  coupe  dans  la  figure  111,  per- 
met de  comprimer  mécaniquement  les  gaz  dans 
un  réser^'oir  où  ils  se  liquéfient  sous  la  double 
influence  de  la  pression  et  du  refroidissement. 
Un  simple  coup  d'œil  jeté  sur  la  figure  per- 
mettra de  comprendre  aisément  comment  il 
fonctionne.  Un  récipient  métallique  en  forme 
de  poire  allongée,  à  parois  épaisses,  est  plongé 
dans  un  vase  contenant  un  mélange  de  glace 
et  de  sel.  II  communique  inférieurement  avec 
un  long  corps  de  pompe  cylindrique  oii  se 
meut  un  piston  plein  ;  l'orifice  de  commu- 
nication est  muni  d'une  soupape  qui  s'ouvre 
de  bas  en  haut.  Le  gaz  arrive  par  une  tubu- 
lure latérale  et  se  trouve  refoulé  dans  le  ré- 
servoir par  le  jeu  de  la  pompe.  La  chaleur 
dégagée  par  la  compression  dans  le  cylindre  se 
trouve  absorbée  par  un  manchon  oîi  l'on  entretient  une  circu- 
lation d'eau  froide. 

H.  Natterer  a  liquéfié  ainsi  l'acide  carbonique  et  le  protoxydc 
d'azote. 

Tous  les  gaz  dont  nous  avons  parlé  jusqu'ici  forment  des 
liquides  incolores,  le  chlore  excepté,  qui  donne  un  liquide 
jaune  oléagineux.  On  vient  de  voir  que  l'acide  sulfureux  se 
solidifie  à — 79*;  il  a  alors  l'apparence  de  flocons  blancs  cris- 
tallins. L'acide  sulfliydrique  se  solidifie  également  à  —  85°,5 
en  une  masse  transparente;  le  cyanogène  se  solidifie  à  — 40°., 


Fig.  111.  — Appareil 
de  Na Itérer  pour 
la  compression  et 
la  liquéraclion  des 
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en  masse  radiée  et  cristalline  ayant  Taspect  de  la  glace;  enfin 
le  proloxyde  d'azote  prend  aussi  Tétat  solide,  à  une  tempé- 
rature de  100  degrés  au-dessous  de  zéro.  Mais  ni  le  chlore  ni 
Tacide  chlorhydrique  n'ont  pu  encore  être  solidifiés. 

Terminons  ce  paragraphe  par  quelques  nombres  exprimant 
les  tensions  de  vapeur  de  quelques  gaz  avec  la  température  de 
liquéfaction  correspondante  : 

Température  Presion 

Ga2.  de  liquéfaction,      en  atmosphères. 

AcWe  sulfureux —  10®  1 

—  0«  1,5 

—  -^  200  3^5 

Acide  sulfliydriquc —  74®  \ 

—  —  500  2 

—  —    iM  9,9 

—  -f-  110,1  14,6 

Acide  chlorhydrique Oo  26,2 

—  -^    40,4  30,7 

Protoxyde  d'azote —  87o  1 

"—  —  400  8  j 

—  +    10,5  33,4 

Ammoniaque —  35o,7  1 

—  00  4,4 

—  -H  160  7 

Cyanogène —  22o  1 

'    —      00  2,2 

Chlore Oo  6,5 

—      ....       entre  —  54o,5  et  —  50o  1 

Acide  carbonique —  59o,4  4,6 

—            —  150  24,7 

—  00  58,5 

—  H-  100  42 

—  +510  ^^ 

Deux  points  frappent  dans  ce  tableau  :  c'est  la  tension  consi- 
dérable des  vapeurs  de  ces  gaz  liquéfiés,  pour  de  basses  ten^- 
pératures  ;  c'est  aussi  la  rapidité  avec  laquelle  croissent  ces 
tensions  quand  la  température  s'élève.  Nous  compléterons  ces 
brèves  notions  dans  les  paragraphes  qui  vont  suivre. 
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§  3.  POIKT  aUTIQUE  ;    HYPOTHÈSE    DE   LA   CONTIHUITÉ   DES   ÉTATS   DE  LA  MATIÈRE. 

Malgré  les  efforts  ton  lés  par  divers  physiciens,  malgré  la 
puissance  des  moyens  qu*ils  avaient  à  leur  disposition  pour 
essayer  de  les  ramener  à  l'état  liquide*,  un  certain  nombre  de 
gaz  semblaient  incoercibles,  et  se  refusaient  à  toutes  les  tenta- 
tives faites  pour  obtenir  ce  changement  d'état.  Si,  théorique- 
ment, il  devenait  certain,  grâce  aux  succès  précédemment 
obtenus,  que  tous  les  gaz  doivent  être  considérés  comme  des 
vapeurs  diversement  éloignées  du  point  où  leur  force  élas- 
tique, atteignant  sa  limite,  est  vaincue  par  la  cohésion  de 
leurs  molécules,  du  moins  dans  la  pratique  il  ne  semblait  pas 
qu'on  pût  atteindre  ce  point,  même  en  combinant  les  procédés 
de  compression  et  de  refroidissement.  Ces  gaz  réfractaires 
étaient  encore  en  1877  au  nombre  de  six,  à  savoir  :  l'oxy- 
gène, l'azote,  l'hydrogène,  l'oxyde  de  carbone,  l'hydrogène 
protocarboné  ou  formène  et  le  bioxyde  d'azote. 

La  question  toutefois  avait  fait  un  pas,  grâce  aux  recherches 
et  aux  expériences  de  quelques  savants,  recherches  et  expé- 
riences dont  nous  allons  essayer  de  donner  une  idée. 

Déjà  en  1822  Gagniard  de  La  tour  avait  observé  qu'il  n'y  a 
pas  toujours  une  transition  brusque  entre  l'état  liquide  et  l'élat 
gazeux  d'un  même  corps.  Ayant  renfermé  successivement  dans 
des  tubes  de  verre  à  parois  résistantes  de  l'eau,  de  Téther 
sulfurique,  de  l'alcool,  de  manière  à  ne  remplir  qu'une  partie 
de  chaque  tube,  puis  les  ayant  scellés  à  la  lampe  et  chauffés 
doucement,  il  constata  les  phénomènes  suivants.  Le  liquide 
commençait  par  se  dilater;  puis,  à  certaine  limite  de  tempé- 

i .  M.  Natlerer  a  poussé  ses  expériences  sur  la  compression  des  gaz  jusqu*à  la  pression 
^Donne  de  2790  atmosphères.  En  1861,  M.  Andrews  a  soumis  l'oxygène,  Thydrogènc, 
l*azote,  Toxjde  de  carbone  à  des  pressions  supérieures  à  toutes  celles  qu'on  avait  jusqu'alors 
employées,  tout  en  exposant  ces  gaz  au  froid  produit  par  un  mélange  d'acide  carbonique  et 
d'éther  :  «  Aucun  de  ces  gaz,  dit-il  lui-même,  n'avait  manifesté  la  moindre  apparence  de 
liqué&ction  ;  et  cependant  les  effets  réunis  du  refroidbsement  et  de  la  compression  les 
réduisaient  h  un  cinq-centième  et  même  moins  de  leur  volume  normal.  • 
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rature  où  la  capacité  du  tube  était  loin  d'être  remplie,  il  se 
réduisait  totalement  en  vapeur,  sans  laisser  aucune  apparence 
de  liquide.  Ce  phénomène  se  produisait,  pour  Télher,  à  la 
température  de  200%  sous  une  pression  de  37  à  38  atmo- 
sphères ;  l'espace  occupé  par  la  vapeur  n'était  pas  double  du 
volume  du  liquide.  Pour  l'alcool,  la  température-limite  était 
259%  la  pression  égale  à  109  atmosphères,  et  le  volume  de 
vapeur  n'était  pas  tout  à  fait  triple  du  volume  du  liquide. 
Enfin  l'eau,  à  une  température  peu  différente  de  celle  de  la 
fusion  du  zinc  (450°),  se  réduisait  totalement  en  vapeur  dans 
un  espace  à  peine  égal  à  4  fois  son  volume  à  l'état  liquide. 

Un  membre  de  la  Société  royale  de  Londres,  M.  Thomas 
Andrews,  commença  vers  1861,  une  série  de  recherches  sur  les 
conditions  de  pression  et  de  température  qui  caractérisent  le 
passage  de  l'état  liquide  à  l'état  gazeux.  Il  a  rendu  compte  en 
ces  termes  des  premiers  résultats  de  ses  travaux,  qui,  dans  leur 
ensemble,  ont  heureusement  complété  ceux  de  Gagniard  de 
Latour  :  «  Si  on  liquéfie  partiellement  de  l'acide  carbonique  par 
l'action  de  la  pression  seule,  et  qu'on  élève  en  même  temps  sa 
température  jusqu'à  88®  F.  (31^  centigr.),  on  voit  la  surface  de 
séparation  entre  le  liquide  et  le  gaz  devenir  indécise,  perdre 
sa  courbure,  puis  finir  par  disparaître  complètement.  La  capa- 
cité de  l'appareil  est  alors  remplie  par  un  fluide  homogène 
qui  manifeste,  lorsqu'on  diminue  brusquement  la  pression  ou 
qu'on  abaisse  légèrement  la  température,  des  apparences  de 
stries  mobiles  %  ondoyant  au  travers  de  sa  masse  tout  entière. 
Si  la  température  s'élève  au-dessus  de  88®  F. ,  la  liquéfaction  ap- 
parente de  l'acide  carbonique,  c'est-à-dire  la  séparation  de  cette 
substance  en  deux  états  distincts,  devient  impossible,  même  en 


i.  D*après  des  recherches  récentes  dues  à  MM.  Gailletet  et  HaatefeuiUe,  ces  stries  ne 
seraient  autre  chose  que  des  traînées  diacide  carbonique  liquéfié  (Comptée  rendus  de 
r Académie  des  sciences,  1881).  Un  physicien  anglais,  M.  Hannay,  avait  constaté  le 
mémo  fait  en  1880,  et  étahli  «  que  jusqu'à  la  pression  de  500  atmosphères,  le  ménisque 
d'un  liquide  disparait  à  la  même  température  que  quand  il  est  soumis  à  la  pressioD  de  sa 
propre  vapeur,  ce  qui  démontre  que  l'état  liquide  finit  à  la  température  critique,  quelle  que 
soit  la  pression  ».  (Ibid,) 
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ayant  recours  à  des  pressions  de  300  à  400  atmosphères.  Le 
protoxyde  d'azote  donne  des  résultats  du  même  genre.  » 

Il  paraissait  donc  qu'il  y  avait,  tout  au  moins  pour  le  gaz 
acide  carbonique,  une  limite  de  température  au-dessus  de 
laquelle  c^  gaz  n'est  plus  liquéfiable 
par  simple  compression.  Mais  M.  T. 
Andrews  a  étendu  l'étude  de  cette 
particularité  si  intéressante  à  d'au- 
tres gaz  pour  lesquels  il  a  également 
'  trouTé  une  pareille  limite.  Il  a  donné 
le  nom  de  point  critique  à  cette  tem- 
pérature qui  varie  d'une  substance 
à  l'autre. 

Pour  étudier  la  loi  de  la  compres- 
sibilité  des  gaz  quand  on  fait  \arier 
la  pression  et  la  température,  le 
savant  physicien  anglais  s'est  servi 
d'un  appareil  dont  la  figure  112  ser- 
vira à  faire  comprendre  le  fonction- 
nement. Le  gaz  parfaitement  dessé- 
ché et  purgé  d'air  était  introduit 
dans  un  tube  à  parois  épaisses  et 
à  diamètre  capillaire  fermé  par  un 
bout;  une  petite  colonne  de  mercure 
l'isolait  de  l'extrémité  ouverte  du 
tube  qui,  dans  cette  moitié  de  sa 
longueur,  avait  .un  diamètre  double 
de  l'autre.  Le  tube  était  gradué  avec 
soin  en  parties  d'égale  capacité  dans 

toute  sa  longueur,  de  façon  qu'on  pouvait  à  tout  instant  mesu- 
rer le  volume  du  gaz  avec  une  rigoureuse  exactitude.  Puis  il  était 
engagé  dans  un  tube  de  cuivre  garni  de  deux  montures  à  vis, 
dont  l'une  laissait  passer  la  partie  capillaire  du  tube  de  verre, 
tandis  que  l'autre  portait  une  vis  d'acier.  Les  montures  et  la  vis 
étaient  soigneusement  garnies  de  façon  à  empêcher  toute  fuite, 


Fig.  i\2,  —  Appareil  d'Andrews 
pour  rétudc  de  la  compressibilitc 
des  gaz. 
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SOUS  les  pressions  les  plus  considérables.  On  remplissait  d'eau 
l'appareil  avant  qu'il  fût  vissé,  et  la  pression  s'obtenait  en  fai- 
sant pénétrer  dans  cette  eau  la  vis  d'acier  :  la  pression  se  com- 
muniquait an  gaz  par  l'intermédiaire  de  l'index  mobile  de 
mercure. 

Pour  faire  une  expérience,  la  partie  capillaire  du  tube  était 
entourée  d'un  manchon  rectangulaire  en  laiton  dont  deux  faces 
opposées  étaient  formées  de  glaces  transparentes  ;  ua  courant 


Fig.  115.  —  Courbes  de  comprossibllilc  du  j;nz  acide  carboni({iic  et  do  l'ai 
lempéralures,  d'après  Andrews. 


d'eau  continu  passant  dans  le  manchon  permettait  de  main- 
tenir le  gaz  à  toute  température  voulue.  Quant  au  corps  de 
l'appareil  lui-même,  il  élait  renfermé  dans  un  vase  extérieur  de 
cuivre,  rempli  d'eau  à  la  température  ambiante. 

M.  Andrews  a  représenté  par  des  courbes  les  résultats  de 
ses  expériences  :  un  coup  d'œil  jeté  sur  la  figure  113  oiî  ces 
courbes  sont  tracées  pour  l'acide  carbonique  et  pour  l'air, 
aidera  à  en  faire  saisir  le  caractère.  Les  abscisses  de  ces  courbes 
représentent  les  pressions  en  atmosphères,  et  les  ordonnées 
sont  les  volumes  correspondants  du  gaz  pour  une  température 
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délerminée,  le  Yolume  initial  étant  le  même  pour  chaque  tem- 
pérature si)éciale. 

Au-dessous  du  point  critique,  c'est-à-dire  de  la  température 
de  30*,9,  les  courbes  se  rapprochent  de  l'axe  des  x  plus  rapi- 
dement que  celles  de  l'air,  jusqu'au  moment  où  l'on  atteint  la 
pression  qui  correspond  au  point  de  liquéfaction.  Là  se  voit 
une  soudaine  diminution  des  ordonnées,  c'est-à-dire  du  volume 
du  gaz.  Pour  les  températures  supérieures  au  point  critique, 
mais  encore  voisines  de  lui,  le  volume  diminue  d'abord  avec 
asseide  roulante,  puis  il  subit  encore  une  dépression  brusque, 
sorrie  d'une  dimimition  plus  lente;  mais  la  dépression  est  de 
moins  êttlDoins  accusée  à  mesure  que  la  température  augmente, 
el  on  pral  voir  qu'elle  n'existe  plus  dans  la  courbe  donnant 
Im  réraltats  obtenus  pour  48\  Au-dessus  de  cette  tempéra- 
ture* M.  Andrevrs  n'a  pas  fait  d'expériences;  mais,  comme  il  le 
dif  ibirlbien,  il  est  clair  que,  tant  que  la  température  s'élève, 
hi^oèinbe  doit  continuer  à  s'approcher  de  celle  qui  représente 
kn  diângements  de  volume  d'un  gaz  parfait. 

Lh ^conclusion  que  ce  savant  physicien  a  tirée  de  cesremar- 
qMlJbles  expériences,  c'est  que  la  transition  entre  l'état  gazeux 
et  rétat  liquide  d'un  même  corps  peut  s'opérer  d'une  manière 
pour  ainsi  dire  insensible,  c'est  que,  dans  certaines  conditions 
de  pression  et  de  température,  les  caractères  de  ces  deux  états 
ne  sont  pas  assez  tranchés  pour  qu'on  ne  puisse  les  confondre. 
a  Les  états  gazeux  et  liquide  ordinaires  ne  sont  au  fond,  selon 
M.  Andrews,  que  des  formes  largement  séparées  d'un  même  état 
de  la  matière,  et  ils  peuvent  passer  de  l'un  à  l'autre  par  une 
série  de  gradations  si  douces,  que  le  passage  ne  présente  en 
aucun  point  d'interruption  ni  de  solution  de  continuité.  Depuis 
l'acide  carbonique ,  gaz  parfait,  jusqu'à  l'acide  carbonique, 
liquide  parfait,  la  transition  peut  s'accomplir  par  un  procédé 
continu  ;  le  gaz  et  le  liquide  ne  sont  que  des  termes  éloignés 
d'une  longue  série  de  changements  physiques  continus.  Sous 
certaines  conditions  de  température  et  de  pression,  Tacide 
carbonique  se  trouve,  il  est  vrai,  dans  ce  que  l'on  pourrait 
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décrire  comme  un  état  d'instabilité,  et  il  passe  brusquement, 
avec  développement  de  chaleur,  et  sans  application  de. pression 
additionnelle  ou  changement  de  température,  au  volume  qu  il 
aurait  pu  atteindre  seulement  en  suivant  la  roule  longue  et 
détournée  d'un  procédé  continu.  Dans  le  changement  rapide 
qui  se  produit  alors,  une  différence  marquée  se  manifeste, 
pendant  que  se  produit  le  phénomène,  entre  les  caractères 
optiques  et  les  autres  propriétés  physiques  de  l'acide  carbo- 
nique qui  s'est  abaissé  au  volume  le  plus  petit,  et  ceux  de 
l'acide  carbonique  non  encore  transformé;  il  n'y  a  donc  pas 
de  difficulté  dans  ce  cas  à  faire  la  distinction  entre  le  liquide 
et  le  gaz.  Mais  dans  certains  autres  cas  cette  distinction 
devient  impossible  ;  et  dans  beaucoup  des  conditions  que  j'ai 
décrites,  on  essayerait  en  vain  d'assigner  à  l'acide  carbonique 
l'état  liquide  plutôt  que  l'état  gazeux  \  » 

Toutefois  ces  conclusions  paraissent  infirmées  par  de  ré- 
centes expériences  dues  à  un  autre  physicien  anglais,  M.  Han- 
nay.  D'après  ce  savant,  «  la  continuité  des  états  liquide  el 
gazeux  énoncés  par  M.  Andrews  n'est  qu'apparente  »  ;  un  très 
grand  nombre  d'expériences,  l'amènent  à  affirmer  que,  a  quel 
que  soit  le  degré  de  pression,  l'étal  liquide  cesse  à  la  tempé- 
rature critique  et  que  Tétat  gazeux  survient  alors  » . 

La  considération  du  point  critique  a  fourni  à  H.  Andrews  un 
moyen  de  définir  d'une  façon  plus  précise  la  différence  à  éta- 
blir entre  un  gaz  et  une  vapeur.  Cette  distinction  a  été  fondée 
jusqu'ici,  selon  lui,  sur  des  principes  entièrement  arbitraires. 
On  appelle  vapeur  l'éther  à  l'état  gazeux,  tandis  que  l'acide 
sulfufeux  dans  le  même  état  se  nomme  un  gaz.  Tous  deux 
cependant  sont  des  vapeurs  émanées,  la  première  d'un  liquide 
qui  bout  à  +35%  la  seconde  d'un  liquide  qui  bout  à  — 10*. 
La  distinction  n'est  donc  basée  que  sur  une  condition  toute 
relative,  la  position  du  point  d'ébuUition  au-dessus  ou  au- 
dessous  de  la  température  ordinaire  ;  elle  n'a  pas  de  valeur 

1 .  Tlutiiias  Andrews,  Continuité  des  étals  liquides  el  gazeux  de  la  matière,  ieclure  bakê- 
\m\\W  il  lu  Société  rople  de  Londres. 
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scientifique.  «  Le  point  critique  de  température,  dit-il,  nous 
fournit  un  critérium  pour  distinguer  un  gaz  d'une  vapeur,  si 
Ton  croit  important  de  conserver  cette  distinction.  Beaucoup 
des  propriétés  des  vapeurs  dépendent  de  la  présence  simul- 
tanée du  gaz  et  du  liquide  au  contact  Tun  de  Tautre  ;  or  nous 
avons  vu  que  cette  présence  simultanée  ne  peut  exister  que 
lorsque  la  température  est  au-dessous  de  son  point  critique. 
Nous  pouvons  donc  définir  une  vapeur  :  un  gaz  à  toute  tem- 
pérature au-dessous  de  son  point  critique.  D'après  cette  défi- 
nition, une  vapeur  peut,  sous  Taction  de  la  pression  seule,  se 
transformer  en  liquide;  un  gaz,  au  contraire,  ne  peut  pas  être 
liquéfié  par  pression,  de  manière  à  devenir  un  liquide  visible, 
se  distinguant  de  son  gaz  par  une  surface  de  séparation.  Si 
Ton  accepte  cette  définition,  l'acide  carbonique  sera  une  vapeur 
au-dessous  de  31\  un  gaz  au-dessus  de  cette  température; 
rélher  sera  une  vapeur  au-dessous  de  200®,  et  un  gaz  au- 
dessus  \  D 

En  rapprochant  ces  vues,  suggérées  par  des  expériences  posi- 
tives, des  remarques  de  Thilorier  sur  la  grande  dilatation  de 
l'acide  carbonique  liquide,  des  recherches  de  Drion  sur  le 
rapide  accroissement  de  la  dilatation  des  liquides  volatils  avec 
la  température,  des  expériences  de  Natterer  sur  la  compressi- 
bilité  des  gaz  qui  décroît  à  mesure  que  la  pression  augmente, 
on  est  amené  à  les  considérer  comme  exactes,  et  si  la  conti- 
nuité des  états  de  la  matière  reste  un  point  douteux  et  contro- 
versé, il  n'en  est  pas  de  même  de  l'existence  du  point  critique, 
dont  la  considération,  depuis  les  travaux  de  H.  Andrews,  a  eu 
une  réelle  importance,  puisqu'elle  a  nettement  montré  aux 
expérimentateurs  la  cause  de  l'insuccès  de  leurs  tentatives  pour 
liquéfier  les  derniers  gaz  permanents.  Les  énormes  pressions 
auxquelles  ces  gaz  avaient  été  soumis  étaient  insuffisantes, 
parce  que  la  température,  quelque  basse  qu'elle  fût,  dépassait 
encore  celle  de  leurs  points  critiques.  Les  moyens  si  énergiques 

i .  Tb.  Andrews,  toc.  ciL 
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décrire  en  m, 

, ,     ,  .  ..Kiïi  certains  mélaiiKes  réfiû'é- 

avec  (h'vc!  ^  , ,    . 

^11...  -iiiijue  et  l'elher,   n'étaient  pas 

..     me  la  compression  put  amener 
1  /.  1  fallait  trouver  un  moyen  nouveau 

.1  ce  problème  a  été  résolu  sinuilla- 
.,-  ;imêes  à  peine  par  deux  procédés  dis- 
.    ^lilelet  et  l'autre  à  M.  Raoul  Pictet. 
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ui-jnt  de  novembre  1877,  un  savant  français, 
...>  oQûienips  par  ses  études  sur  la  compressibililé 
I.  jii  elel,  annonçait  à  l'Académie  des  sciences  qu'il 
,.  :i4iii.'{î^T  racélylène.  «  L'appareil  que  j'emploie,  dit-il, 
,:ii  -^r^ inégalement  à  la  licpiéfaction  d'un  grand  nondno 
>i  .•.aqKïse  d'un  cylindie  creux  en  acier,  sorte  d'éprou- 
-:rv,'r^H\  dont  les  parois  sont  assez  épaisses  pour 
->i>ii^  I  [j  pression  de  plusieurs  centaines  d'atmosphères. 
,j  . .;  supérieure  de  l'appareil  porte  un  pas  de  vis  qui 
^.•n«-'  ^i'^  t\\^^i\  îï^i  moyen  d'un  écrou  de  bronze,  le  réservoir 
.1  v.riv  qui  contient  le  gaz  à  li([uélier.  Ce  réservoir  est  formé 
.  .j^.,  -jj^o  épais  et  de  petit  diamètre,  soudé  à  un  tube  plus 
ari:v  vMU  plonge  dans  le  mercure  dont  on  a  rempli  le  cylindre 

A  I.Vprouvctte  est  donc  soumise,  à  l'intérieur  et  à  l'exté- 
nour,  à  des  ])ressions  égales,  ce  qui  permet  de  lui  donner  des 
îiiuonsions  notables,  malgré  les  hautes  pressions  qu'elle  devra 
^^^^l^^rjor:  quant  au  tube  de  petit  diamètre  qui  la  surmonte, 
il  osl  soumis  intérieurement  aux  pressions  qui  déterminent  la 
liouéfoclion,  tandis  que  ses  parois  extérieures  supportent  seu- 
leuienl  la  pression  atmosphérique.  Un  épaulement  de  métal 
livn>  passage  au  tube  de  petit  diamètre  qui  s'y  trouve  mas- 
liuué  •  ce  tube  s'élève  verticalement,  ce  qui  permet  de  suivre 
à  l'œil  nu  toutes  les  phases  de  la  liquéfaction  :  pour  ])lus  de 
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sécurité,  il  est  bon  d'enlourer  celte  partie  de  l'appareil  d'un 
cylindre  plus  large  rempli  d'eau. 

«  On  comprime  le  gaz  au  moyen  d'une  pompe  hydraulique 
par  l'intermédiaire  d'une  couche  de  mercure'.  » 

Eu  soumeltanl  l'acétylène  à  une  pression  de  83  atmosphères 
à  la  température  de  •+- 18°,  M.  Cail- 
letet  vit  de  nombreuses  gouttelettes 
se  former  et  couler  contre  les  pa- 
rois inférieures  du  tube.  Refroidi 
à  0*,  le  liquide  se  transforma  en 
un  composé  blanc,  neigeux,  qui 
se  détruisait  en  dégageant  de  nom- 
breuses bulles  de  gaz  quand  on 
le  chauffait  légèrement  ou  qu'on 
abaissait  la  pression.  L'hydrurc 
d'élhylène  s'était  pareillement  li- 
quéfié à  46  atmosphères,  à  la  tem- 
pérature de  -f-  4*. 

Ce  n'était  que  le  prélude  de  suc- 
cès plus  décisifs.  En  elfet,  moins 
d'un  mois  après  celte  communi- 
cation, M.  Cailletel  parvenait  à 
liquéfier  le  bioxyde  d'azote,  en  le 
comprimant  à  104  atmosphères, 
la  température  étant  de  — 11*. 
A  +8*,  ce  corps  était  resté  gazeux 
sous  la  pression  de  270  atmo- 
sphères. H.  Berthelot,  en  faisant 
pari  de  ce  résultat  à  l'Académie, 

insistait  en  ces  termes  sur  cette  nouvelle  conquêle  de  la  science  : 
a  Cette  découverte,  dit-il,  offre  une  importance  exceplion- 
oelle,  parce  qu'elle  fait  avancer  la  science  au  delà  d'une  limite 
atteinte  it  y  a  cinquante  ans  par  Faraday,  qui  le  premier  réus- 


Fig   lli.  —  Coupe  de  l'appareil 
compresMur  de  II.  Ciilletel. 


1 ,  Compitt  rtnAu  de  ^Académie  da  » 


V  pour  1877,  1.  Il  (séance  au  5  novcmbro). 
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sit  à  liquéfier  des  gaz  permanents.  Jusqu'ici  aucun  des  gaz  qui 
obéissent  sans  écart  sensible  à  la  loi  de  Mariotle,  au  voisinage 
de  la  pression  normale,  n'avait  pu  être  liquéfié,  malgré  les 
tentatives  réitérées  des  expérimentateurs  les  plus  habiles. 
J'avais  moi-même  poussé  la  compression  de  quelques-uns  de 
ces  gaz  jusque  vers  800  atmosphères,  mais  sans  succès.  Dans 
les  dernières  années,  M.  Andrews  nous  a  montré  la  raison  de 
cette  impuissance,  en  rattachant  les  propriétés  des  gaz  non 
liquéfiables  à  celles  des  liquides  qui  se  vaporisent  entièrement, 
presque  sans  changer  de  volume.  Il  existe,  dit  M.  Andrews, 
pour  chaque  vapeur  un  point  critique  de  température,  au-dessus 
duquel  la  vapeur  ne  peut  être  ramenée  à  l'état  liquide  par 
aucune  pression,  si  grande  qu'elle  soit.  Leh  expériences  de 
M.  Cailletet  montrent  que  ce  point  critique  est  situé  entre  H- 8' 
et  — ir  pour  le  bioxyde  d'azote.  11  me  parait  bien  probable 
que  la  plupart  des  gaz  non  liquéfiés  jusqu'à  présent,  tels  que 
l'oxygène,  qui  s'écarte  déjà  de  la  loi  de  Mariette  sous  les  grandes 
pressions,  et  l'oxyde  de  carbone,  ne  résisteront  pas  aux  nou- 
veaux procédés  que  M.  Cailletet  met  en  œuvre  avec  tant  de 
bonheur.  » 

Il  faut  ajouter  que  le  formène  pur,  comprimé  à  180  atmo- 
sphères à  7^  avait  donné  naissance  à  un  brouillard,  qui  appa- 
raissait dès  qu'une  diminution  brusque  de  pression  avait  lieu. 
C'est  en  profitant  du  refroidissement  considérable  qui  résulte 
de  cette  détente  que  M.  Cailletet  réalisa  la  prédiction  de  M.  Ber- 
Ihelot.  Nous  allons  voir  l'oxygène,  l'azote,  l'hydrogène,  l'oxyde 
de  carbone,  céder  à  l'emploi  de  ce  moyen. 

Dans  la  séance  de  l'Académie  du  24  décembre  1877,  séance 
qui  restera  mémorable  dans  l'histoire  de  la  science,  deux  com- 
munications furent  faites  simultanément  sur  ce  même  impor- 
tant sujet.  M.  Cailletet  annonçait  la  liquéfaction  de  l'oxygène  et 
celle  de  Poxyde  de  carbone,  et  M.  Raoul  Piclet  adressait  de 
Genève  au  Président  de  l'Académie  la  courte  dépêche  qui  suit  : 
a  Oxygène  liquéfie  aujourd'hui  (22  décembre)  sous  300  atmo- 
sphères et  140  de  froid  par  acides  sulfureux  et  carbonique 
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accouplés.  »  Les  expériences  de  M.  Gail]ctet  avaient  précédé 
de  quelques  jours  celles  du  savant  genevois,  de  sorte  que  la 
priorité  revient  incontestablement  à  notre  compatriote;  mais, 
ainsi  que  M.  Henri  Sainte-Claire  Deville  en  lit  l'observation, 
a  le  travail  remarquable  de  M.  Raoul  Piclct  n'en  reçoit  aucune 
atteinte  »,  les  modes  opératoires  des  deux  physiciens  étant 
absolument  différents,  comme  nous  allons  le  voir  tout  à  l'heure, 
en  décrivant  les  appareils  de  H.  Pictet. 


V\g.  115.  —  Appareil  de  U.  Caillelet  pour  la  liiiuûTjcIion  des  gai. 


C'est  encore  à  la  détente  brusque  de  la  compression  que 
H.  Cailletet  avait  eu  recours  pour  obtenir  l'abaissement  de 
température  nécessaire  à  la  liquéfaction.  Comprimés  à 
300  atmosphères,  à  — 29°  (froid  produit  au  moyen  de  l'acide 
sulfureux),  l'oxygène  et  l'oxyde  de  carbone  avaient  conservé 
également  leur  état  gazeux.  «  Mais  si  on  les  détend  subitement, 
ce  qui  doit  produire,  d'après  la  formule  de  Poisson,  une  tempé- 
rature d'au  moins  200  degrés  au-dessous  du  point  de  départ, 
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on  voit  apparaître  immédiatement  un  brouillard  intense,  pro- 
duit par  la  liquéfaction  et  peut-être  par  la  solidification  de 
Toxygène  ou  de  Foxyde  de  carbone.  Ce  brouillard  se  produit 
pour  Toxygène,  même  lorsque  ce  gaz  est  à  la  température  ordi- 
naire, pourvu  qu'on  lui  laisse  le  temps  de  perdre  la  chaleur 
qu'il  acquiert  par  le  fait  seul  de  la  compression.  » 

Dans  les  mêmes  conditions  de  température  et  de  pression, 
M.  Cailletet  ne  put  d'abord  rien  obtenir  de  l'hydrogène;  la 
détente  même  la  plus  rapide  ne  donna  aucune  trace  de  matière 
nébuleuse.  Peu  de  temps  après,  il  obtint  la  liquéfaction  de 
l'azote,  puis  celle  de  l'hydrogène  lui-même,  et  enfin  celle  de 
l'air,  qui  ne  pouvait  d'ailleurs  être  douteuse,  ses  deux  gaz  con- 
stituants ayant  été  séparément  liquéfiés.  Voici  quelques  détails 
sur  ces  nouveaux  résultats.  C'est  à  -f- 13*  et  sous  une  pres- 
sion de  200  atmosphères  que  l'azote  pur  et  sec,  subitement 
détendu,  se  condense  de  la  manière  la  plus  nette  dans  le  tube 
à  expérience  de  M.  Cailletet.  «  Il  se  produit  d'abord,  dit-il, 
une  matière  semblable  à  un  liquide  pulvérisé,  en  gouttelettes 
d'un  volume  appréciable,  puis  ce  liquide  disparaît  peu  à  peu  des 
parois  vers  le  centre  du  tube,  en  formant  à  la  fin  une  sorte  de 
colonne  verticale  dirigée  suivant  l'axe  du  tube  lui-même.  La 
durée  totale  du  phénomène  est  d'environ  trois  secondes.  » 
'  L'hydrogène  pur,  comprimé  vers  280  atmosphères,  puis 
brusquement  détendu,  donna  «  un  brouillard  excessivement 
fin  et  subtil,  suspendu  dans  toute  la  longueur  du  gaz  et  qui 
disparaissait  subitement  d.  D'après  M.  Berthelot,  qui  fut  témoin, 
avec  MM.  IL  Sainte-Claire  Deville  et  Mascart,  de  ces  intéres- 
santes expériences,  la  liquéfaction  de  l'hydrogène  n'était  pas 
douteuse,  bien  que  les  signes  en  fussent  moins  complets  et 
plus  difficiles  à  saisir  que  pour  l'azote.  Ce  qui,  d'après  le  même 
savant,  dont  l'opinion  a  une  si  haute  valeur,  donne  aux  expé- 
riences de  M.  Cailletet  «  leur  caractère  et  leur  certitude  propre  ; 
c'est  qu'elles  manifestent  et  permettent  de  comparer,  dans  un 
même  état  transparent  et  limité,  le  gaz  sous  ses  trois  états 
successifs  de  fluide  élastique  comprimé,  de  liquide  pulvérisé, 
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et  de  fluide  en  grande  partie  détendu.  Ajoutons  la  facilité  avec 
laquelle  chaque  expérience  peut  être  répétée  aussitôt,  et  autant 
de  fois  qu'on  le  désire,  de  façon  à  reproduire  et  à  étudier  sépa- 
rément les  diverses  circonstances  du  phénomène.  » 

Nous  venons  de  dire  que  M.  Gaillelet  avait  obtenu  des  indices. 
de  liquéfaction  de  Tair.  Une  nouvelle  expérience  lui  permit  de 
dire  qu*il  l'avait  solidifié.  Voici  les  détails  de  cette  double 
transformation.  »  J'ai  enfermé,  dit-il,  dans  le  tube  de  verre  de 
mon  appareil  à  pression,  de  l'air  sec  et  dépouillé  d'acide  carbo- 
nique, j'ai  refroidi  avec  du  protoxyde  d'azote  la  partie  supé- 
rieure du  tube  seuleinent.  Quand  la  pression  a  été  de  200  atmo- 
sphères, j'ai  vu  couler  sur  les  parties  inférieures  du  tube  des 
filets  sans  aucun  doute  liquides.  Ils  semblaient  très  agités. 
L'éther,  en  coulant  dans  un  tube,  produit  le  même  effet.  Lors- 
que ces  filets  arrivaient  au  contact  du  mercure  qui  se  trouvait 
alors  à  quelques  centimètres  au-dessous  du  réfrigérant,  ils 
semblaient  rebroiisser  chemin.  J'ai  comprimé  jusqu'au  moment 
où  le  mercure  allait  pénétrer  dans  l'appareil  réfrigérant  ;  ce 
point  était  déjà  très  froid,  à  en  juger  par  le  dépôt  de  glace  qui 
se  formait  sur  le  tube.  La  pression  était  de  255  atmosphères. 
Les  filets  liquides  augmentaient  sensiblement  et  devenaient 
bien  plus  visibles. 

«  J'ai  porté  enfin  la  pression  à  310  atmosphères.  Le  mercure 
était  au  contact  de  la  partie  du  tube  refroidie  par  le  protoxyde 
d'azote,  il  était  gelé.  J'ai  enlevé  alors  rapidement  l'appareil 
réfrigérant,  et  j'ai  vu  le  sommet  de  la  colonne  de  mercure 
recouvert  de  givre  ;  c'était  sans  doute  de  l'air  gelé.  J'ai  cru 
même  voir  un  liquide  pendant  un  instant,  au  moment  où  le 
mercure  allait  reprendre  l'état  liquide*.  » 

De  Vair  gelé!  Quelle  éclatante  justification  de  la  prédiction 
de  Lavoisier,  rappelée  dans  le  courant  de  ce  chapitre  ! 

Arrivons  maintenant  aux  belles  expériences  de  M.  Raoul 
Pictel. 

i.  Comptes  rendtu  de  V Académie  des  sciences  pour  1878,  t.  I. 
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La  mélhode  adoptée  par  ce  savanl  n'est,  comme  celle  de 
M.  Gailletct,  que  la  combinaison  des  deux  moyens  de  conden- 
sation jusqu'alors  employés  dans  toutes  les  expériences  de 
liquéfaction  :  l'abaissement  de  la  température  du  gaz  à  liqué- 
fier; l'action  simultanée  des  plus  fortes  pressions  possibles. 
En  évaporant  dans  le  vide  de  l'acide  sulfureux  liquide,  M.  Piclel 
obtient  une  première  cliule  de  température  (de  — 65"  ou 
—  73"),  qu'il  utilise  pour  préparer  des  masses  d'acide  carbo- 
nique liquide,  ou  de  protoxyde  d'azote  liquide,  sous  une  près- 


Fig.l 


Vue  d'ensemble  des  appareils  de  H.  Raoul  Piclel. 


sion  de  4  à  6  atmosphères  seulement.  L'évaporation  dans  le 
vide  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  gaz  liquéfiés  détermine  une 
seconde  chute  de  température,  qui  permet  d'obtenir,  tout 
autour  du  tube  renfermant  le  gaz  en  expérience,  un  froid  de 
— 120*  à  — 140°.  Eniin,-la  détente  brusque  de  la  haute  pres- 
sion du  gaz  à  la  pression  atmosphérique  vient  ajouter  son 
influence,  pour  abaisser  encore  la  température  et  amener  la 
liquéfaction  ou  même  la  solidification.  Telle  est,  d'une  manière 
générale,  la  partie  de  la  méthode  de  M.  Pîctet  qui  a  pour  objet 
de  soumettre  le  gaz  à  un  refroidissement  assez  grand  iwur  que 
la  température  tombe  au-dessous  du  point  critique  propre  à  ce 
gaz.  Quant  à  la  pression,  ce  n'est  point  à  des  moyens  méca- 
niques qu'il  la  demande  ;  le  gaz,  en  se  produisant  et  se  déga- 
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géant  en  espace  clos,  sous  Taclion  de  la  chaleur,  se  comprime 
lui-même. 

Disons  maintenant  comment  ont  été  disposés  les  appareils 
propres  à  réaliser  les  opérations  indiquées  par  la  méthode  que 
nous  venons  de  résumer  dans  ses  traits  essentiels.  Pour  arriver 
à  la  liquéfaction  des  gaz  permanents,  ces  appareils  devaient, 
d'après  l'auteur  lui-même,  remplir  les  conditions  suivantes  : 
ai*  agir  sur  un  gaz  absolument  pur,  sans  aucune  trace  de  gaz 
étranger  ;  2"*  disposer  d'une  compression  méthodique  de  ce  gaz, 
pouvoir  atteindre  des  pressions  énergiques,  et  pouvoir  mesurer 
ces  pressions  exactement  ;  3°  avoir  à  sa  disposition  les  tempé- 
ratures les  plus  basses  possibles  et  pouvoir  les  maintenir  indé- 
finiment tout  en  soustrayant  de  la  chaleur  à  ces  basses  tempé- 
ratures; A^  disposer  d'une  grande  surface  de  condensation 
maintenue  à  ces  basses  températures  ;  5"*  pouvoir  utiliser  la 
détente  des  gaz  de  la  pression  considérable  à  la  pression  atmo- 
sphérique, détente  qui,  s'ajoulant  aux  moyens  précédents, 
oblige  la  liquéfaction*.  » 

Cela  posé,  décrivons  les  appareils  et  les  opérations  néces- 
saires, par  exemple,  pour  la  liquéfaction  de  l'oxygène.  Suivons 
pour  cela  les  détails  des  ligures  \\1  et  118,  dont  Pune  repré- 
sente le  plan  et  la  seconde  l'élévation  des  appareils  de  M.  Pictet. 

La  préparation  de  l'oxygène  se  fait  dans  le  vase  B.  C'est  un 
obus  en  fer  forgé  de  1659  centimètres  cubes  de  capacité,  et  dont 
les  parois  ont  une  épaisseur  moyenne  de  35  millimètres,  pou- 
vant résistera  une  pression  de  plus  de  1500  atmosphères.  On  y 
introduit  un  poids  connu  d'un  mélange  de  chlorate  de  potasse 
et  de  chlorure  de  potassium.  Sous  l'obus  on  dispose  alors  une 
couronne  de  gaz,  telle  qu'on  en  emploie  dans  les  fours  Perrot. 
En  allumant  et  réglant  la  flamme,  on  amène  progressivement 
Tobus  aux  485  ou  500  degrés  nécessaires  pour  le  dégagement 
complet  de  l'oxygène.  Le  gaz  produit  se  rend,  de  Fobus  B,  dans 
un  tube  en  cuivre  A,  d'un  peu  plus  de  4  mètres  de  longueur, 

■ 

1.  Mémoire  sur  la  liquéfaction  de  l'oxygène,  par  Raoul  Pictet. 

iT.  55 


274  LE   MONDE   PHYSIQUE. 

de  4  millimèlres  de  diamètre  intérieur  et  de  15  millimètres  de 
diamètre  extérieur,  oiïrant  ainsi  une  grande  résistance  et  une 
surface  considérable. 


C'est  dans  ce  tube  que  l'oxygène  se  comprime  par  sa  propre 
formation.  Un  manomètre  m',  adapté  à  un  orifice  pratiqué  près 
de  l'extrémité  opposée  à  l'obus,  donne  la  mesure  directe  de  la 
pression  du  gaz  :  il  est  gradué  de  manière  à  indiquer  jusqu'à 
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800  atmosphères.  Le  tube  A  contenant  le  gaz  oxygène  est  en- 
touré, sur  un  peu  plus  des  quatre  cinquièmes  de  sa  lon- 
gueur, par  un  second  tubei  de  plus  grand  diamètre,  qui  reçoit, 
par  le  tuyau  t,  l'acide  carbonique  provenant  du  réservoir  S. 
C'est  le  froid  intense  produit  par  l'évaporation  de  ce  liquide 
qui,  abaissant  la  température  du  tube  A  et  de  l'oxygène  qu'il 
contient,  va  déterminer  la  condensation  et  la  liquéfaction  de 
ce  gaz. 

Mais  comment  l'acide  carbonique  liquide  a-t-il  été  produit  et 
par  quel  procédé  obtient-on  son  évaporation  dans  le  réservoir  S? 
C'est  ce  qu'il  nous  reste  à  faire  voir.  Nous  avons  dit  que  l'abais- 
sement de  température  nécessaire  à  la  liquéfaction  de  l'acide 
carbonique  s'obtenait  par  Févaporation  de  l'acide  sulfureux. 
A  cet  effet,  dans  une  caisse  U,  située  au-dessus  de  la  caisse  V 
qui  renferme  le  tube  à  oxygène,  est  disposé  un  grand  tube  n 
enveloppant  le  réservoir  S  destiné  à  recevoir  l'acide  carbonique 
liquide.  C'est  ce  tube  qui  reçoit  l'acide  sulfureux  ;  il  est  muni 
de  deux  tuyaux  de  communication  %  et  x,  le  premier  servant  à 
l'introduction  de  l'acide  sulfureux  liquide  comprimé  par  une 
pompe  V  dans  le  condenseur  en  forme  de  chaudière  tubu- 
laire  C,  le  second  faisant  le  vide  sur  l'acide  sulfureux  du 
tube  n  par  l'action  d'une  seconde  pompe  P  accouplée  à  la 
première.  L'association  des  deux  pompes  P  et  P'  est  telle,  que 
l'aspiration  de  la  seconde  se  fait  au  même  moment  que  la 
compression  de  la  première.  L'acide  sulfureux  qui  s'évapore 
dans  le  tube  n  passe  par  le  robinet  o,  se  rend  dans  la  première 
pompe  P,  de  là  dans  la  seconde,  qui  le  refoule  par  y  dans  le 
condenseur.  Là,  la  vapeur  repasse  à  l'état  liquide.  Comme  le 
robinet  de  réglage  q,  par  oii  s'introduit  l'acide  sulfureux  liquide, 
est  ouvert  de  façon  à  en  laisser  écouler  une  quantité  égale  à 
celle  qui  s'évapore  par  o,  il  en  résulte  que  le  niveau  du  liquide 
dans  le  tube  n  est  constant.  On  voit  déjà  comment,  par  suite  de 
cette  évaporation,  se  produit  autour  du  tube  S  la  première 
chute  de  température,  à  — 65°  ou  — 73*  au  plus. 

Un  second  système  0  et  0'  de  pompes  accouplées  sert  à  la 
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condensation  de  Tâcide  carbonique  et  à  son  évaporation.  Ce 
gaz  est  fabriqué  dans  deux  grands  bocaux  en  verre  remplis  de 
fragments  de  marbre  de  Carrare,  sur  lesquels  on  fait  arriver 
de  l'acide  chlorhydrique.  Le  gaz  produit,  lavé  et  desséché  au 
chlorure  de  calcium,  est  emmagasiné  dans  un  gazomètre  G, 
puis  aspiré  par  le  jeu  des  pompes  0  et  0'  et  comprimé  dans  le 
tube  S,  où  la  basse  température  que  provoque  Tévaporation  de 
Tacide  sulfureux,  le  liquéfie  aisément.  On  peut  en  accumuler 
ainsi  2  kilogrammes  en  moins  d'un  quart  d'heure.  Nous  avons 
déjà  vu  comment  par  le  luyau  t  l'acide  carbonique  liquide  s'in- 
troduit dans  le  long  tube  qui  enveloppe  le  lube  à  oxygène. 
Quand  ce  dernier  est  rempli,  on  tourne  un  robinet  à  bois 
voies  K,  et  l'aspiralion  de  la  pompe  0  se  produit  alorSt  pur 
les  tuyaux  e  et  d',  à  la  partie  supérieure  du  tube.  Le  tiâe^  se 
fait  à  la  surface  de  l'acide  carbonique  liquide,  qui  se  toMgèle, 
et  la  seconde  chute  de  température,  à  — 120*  ou— tWt  â 
lieu  tout  autour  du  tube  qui  renferme  le  gaz  oxygène.    -'     '': 

Nous  avons  laissé  de  côté,  dans  cette  description,  bettWbiip 
de  détails  qui  ont  certainement  dans  la  pratique  une  fpriuiile 
importance,  mais  qui  nous  eussent  entraîné  dans  des  longoéôrs 
non  indispensables  pour  l'intelligence  des  expériences. 

Disons  maintenant,  en  citant  l'auteur  lui-même,  à  quels 
résultats  il  est  parvenu.  La  première  expérience  décisive  ayant 
pour  objet  la  liquéfaction  de  l'oxygène  eut  lieu  le  22  dé- 
cembre 1877.  En  voici  les  diverses  phases;  nous  croyons  que 
le  lecteur  en  lira  le  détail  avec  intérêt,  puisqu'il  y  retrouver 
les  opérations  successives  décrites  plus  haut  et  Tordre  dans 
lequel  elles  doivent  se  suivre  : 

«  Les  pompes  sont  mises  en  action  vers  neuf  heures  du 
matin.  La  température  s'abaisse  rapidement  dans  le  tube  n. 

«  9^30™.  La  température  est  — 55\  On  met  les  pompes 
d'acide  carbonique  en  fonctionnement.  Le  gazomètre  descend. 
Pression  de  l'acide  carbonique,  6  atmosphères.  Elle  monte  len- 
tement pendant  la  marche  jusqu'à  8  atmosphères. 

a  9*^50".  La  température  est — 49*,  la  pression  8,5  atmo- 
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sphères.  Je  ferme  l'admission  de  Tacidc  carbonique  aux  pompes. 

«  10^20".  Température  — 65',  pression  3,9  atmosphères. 
Je  rouvre  l'admission  du  gaz,  mais  légèrement. 

«  10^  40'.  Température  — 60',  pression  5  atmosphères. 
800  litres  de  gaz  acide  carbonique  sont  déjà  liquéfiés.  Le  givre 
couvre  le  bas  du  manomètre  m' à  oxygène. 

a  10*50".  On  visse  l'obus  au  tube  A.  L'obus  est  chargé  de 
700  grammes  de  chlorate  de  potasse  mélangé  à  250  grammes 


Fig.  119.  —  Liquéfaction  de  I' 


pnr  M.  Raoul  PJclel. 


de  chlorure  de  potassium  piles  ensemble,  tamisés  et  parfaite- 
ment desséchés. 

«  H''.  On  allume  la  couronne  de  gaz  sous  l'obus.  L'acide 
carbonique  est  introduit  plus  abondamment  dans  les  pompes. 
La  pression  monte  à  10  atmosphères,  température  — 48*.  On 
est  certain  que  l'acide  carbonique  a  passé  en  totalité  dans  le 
long  tube  i,  parce  que  le  givre  apparaît  sur  le  tube  c*  qui 
débouche  au  haut  du  tube  i. 

«  H''15°.  On  met  en  communication  le  tube  c'  avec  l'aspi- 
ration des  pompes,  la  température  de  l'acide  carbonique 
devient  un  minimum,  — 150°. 
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a  11''35'".  Le  manomètre  de  l'oxygène  indique  un  commen- 
cement de  pression,  environ  5  atmosphères.  ï*  régime  des 
deux  circulations  d'acide  sulfureux  et  d'acide  carbonique  est 
parfaitement  établi. 

«  12''  10".  Le  manomètre  à  oxygène  marque  50  atmosphères. 

«  12''  16".  La  pression  monte  à  60  atmosphères,  puis  s'élèTe 
progressivement.  (Elle  atteignit  le  maximum  de  526  atmo- 
sphères à  i2''42'°,  pour  redescendre  à  470  atmosphères  à 
IMO",  où  elle  resta  station naire.) 

A  ce  moment,  ajoute  M.  Pictet,  tous  les  phénomènes  pby- 
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siques  et  chimiques  de  l'expérience  sont  terminés,  et  toute  la 
capacité  intérieure  du  tube  A  est  pleine  d'oxygène  liquide. 
Pour  le  rendre  manifeste,  il  fait  alors  agir  la  délente  en  ou- 
vrant le  robinet  à  vis  R  qui  ferme  ce  lube  (fig.  H9  et  120). 
«  Un  jet  liquide  J  sort  avec  une  grande  violence  et  revêt  l'ap- 
parence d'un  pinceau  blanc  éclatant.  Une  auréole  bleuâtre  en- 
toure ce  jet,  surtout  dans  la  partie  inférieure.  La  longueur  du 
pinceau  liquide  est  d'environ  10  à  12  centimètres  sur  un  dia- 
mètre de  1,5  à  2  centimètres.  Le  jet  dure  3  ou  4  secondes 
environ.  »  Après  avoir  refermé  le  robinet  et  constaté  rabais- 
sement de  la  pression  à  552  atmosphères,  où  elle  demeure  de 
nouveau  stationnaire  pendant  environ  3  minutes,  M.  Pictet 
ouvrit  à  nouveau  le  robinet  et  un  second  jet  liquide  sortit. 
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semblable  au  premier.  Après  cela,  le  gaz,  continuant  de  se 
détendre,  ne  donna  plus  qu'un  fort  brouillard  par  sa  conden- 
sation partielle.  En  examinant,  à  l'aide  de  la  lumière  électrique 
condensée  par  un  réflecleur,  l'apparence  des  jets  à  rorifîce  de 
sortie,  M.  Piclet  a  distingué  nettement  dans  la  veine  fluide  deux 
parties  :  Pune  centrale,  assez  diaphane,  ayant  2  à  3  milli- 
mètres de  diamètre;  l'autre,  d'un  blanc  éclatant,  enveloppant 
la  première,  ayant  de  10  à  15  millimètres.  M.  H.  Dufour,  ayant 
étudié  cette  lumière  blanche  avec  un  prisme  de  Nicol,  y  saisit 
des  indices  de  polarisation,  ce  qui  ferait  croire,  ajoute  M.  Pic- 
tel,  «  que  l'oxygène,  au  sortir  du  lube,  se  volatilise  avec  une 
telle  énergie  que  les  particules  liquides  sont  transformées  en 
petits  cristaux  solides,  vraie  poussière  d'oxygène  gelé.  La  cha- 
leur de  l'air  ambiant  retransforme  presque  instantanément  ces 
cristaux  en  gaz.  » 

Voici  maintenant  les  résultats  obtenus  par  le  même  savant 
sur  le  gaz  hydrogène,  dans  le  courant  de  janvier  1878.  Le  gaz 
était  produit  par  la  réaction  du  formiate  de  potasse  et  de  la 
potasse  caustique,  chauffés  dans  l'obus  de  l'appareil  décrit 
plus  haut.  L'expérience  est  rapportée  en  ces  termes  dans 
une  lettre  de  M.  Raoul  Pictet,  adressée  le  11  janvier  à  M.  Du- 
mas, secrétaire  perpétuel  de  l'Académie  des  sciences  : 

«  L'hydrogène  s'est  dégagé  avec  une  régularité  parfaite.  La 
pression  a  atteint  650  atmosphères  avant  de  devenir  station- 
naire.  Le  dégagement  de  l'hydrogène  correspondait  à  252  litres 
à  zéro.  Le  froid  était  de  — 140^  environ.  Lorsque  j'ouvris  le 
robinet  de  fermeture,  l'hydrogène  liquide  sortit  avec  véhémence 
de  l'orifice,  en  faisant  entendre  un  son  aigu  de  sifflement.  Le 
jet  eut  une  couleur  bleu-acier  et  fut  complètement  opaque  sur 
une  longueur  d'environ  12  centimètres.  Au  même  moment, 
on  entendit  sur  le  sol  un  crépitement  semblable  au  bruit  que 
fait  de  la  grenaille  qui  tombe  à  terre,  et  le  sifflement  se  trans- 
forma en  un  bruissement  très  particulier,  ressemblant  à  celui 
que  fait  entendre  un  morceau  de  sodium  jeté  sur  l'eau. 

«  Presque  aussitôt,  le  jet  devint  intermittent,  et  Ton  sentit 
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des  secousses  dans  le  robinel  à  chaque  sortie.  La  pression 
baissa,  durant  ce  premier  jet,  de  650  atnoosphères  à  370. 
Après  la  fermeture,  la  pression  baissa  graduellement  durant 
plusieurs  minutes  jusqu'à  215  atmosphères,  puis  elle  remonta 
lentement  jusqu'à  225,  où  elle  fut  de  nouveau  stationnaire.  Je 
rouvris  le  robinet,  mais  le  jet  sortit  d'une  manière  si  inter- 
mittente, qu'il  était  évident  que  la  congélation  de  l'hydrogène 
s'était  opérée  dans  le  tube.  Cette  hypothèse  fut  démontrée  par 
la  sortie  progressive  de  tout  l'hydrogène,  lorsque  j'eus  arrêté 
les  pompes  et  la  production  du  froid.  » 

En  comprimant  un  mélange  d'ozone  et  d'oxygène,  maintenu 
à  — 23^  dans  le  tube  capillaire  de  l'appareil  Cailletet,  MM.  Hau- 
tefeuille  et  Chapuis  ont  observé  dans  le  tube  une  couleur  bleu 
d'azur,  qui  passe  au  bleu  indigo  quand  on  augmente  la  pres- 
sion. Une  brusque  détente  succédant  à  une  compression  de 
75  atmosphères  a  donné  lieu  à  la  formation  momentanée  d'un 
brouillard,  signe  manifeste  d'une  liquéfaction  ou  même  d'une 
congélation.  En  mélangeant  à  l'oxygène  ozonisé  du  gaz  acide 
carbonique,  les  mêmes  expérimentateurs  ont  obtenu  dans  le 
tube  (à  — 23^)  sous  l'action  d'une  compression  lente,  un 
liquide  séparé  du  gaz  par  un  ménisque  visible.  La  couleur  du 
liquide  étant  franchement  bleue,  ils  en  ont  conclu  que  sa  colo- 
ration était  due  à  l'ozone  liquéfié.  Les  expériences  de  MM.  Haute- 
feuille  et  Chapuis  datent  de  l'année  1880. 

Tel  est,  en  résumé,  l'ensemble  des  remarquables  expé- 
riences qui  ont  achevé  la  démonstration  de  la  possibilité  de 
liquéfier  tous  les  gaz  jusque-là  réputés  permanents.  A  la 
vérité,  ni  M.  Cailletet,  ni  M.  Raoul  Pictet  n'ont  réussi  à 
obtenir  l'oxygène,  l'azote,  l'hydrogène  à  l'état  liquide  en 
quantité  suffisante  et  pendant  un  temps  assez  long  pour  que 
leurs  propriétés,  sous  cette  forme  nouvelle,  puissent  être  étu- 
diées comme  on  a  pu  faire  des  propriétés  de  l'acide  carbonique 
liquide  par  exemple.  L'un  et  l'autre  les  ont  obtenus  à  l'état 
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dynamique  pour  ainsi  dire;  il  restait  à  les  obtenir  et  à  les 
conserver  à  Tétat  statique,  comme  on  sait  le  faire,  par  exemple, 
depuis  Faraday  et  Thilorier,  pour  l'acide  carbonique.  Cette 
seconde  partie  d'un  problème  qui  a  si  longtemps  déjoué  les 
efforts  et  les  tentatives  des  physiciens,  n'est  probablement  pas, 
dans  rétat  actuel  de  la  science,  plus  difficile  à  résoudre  que 
la  première;  on  peut  même  espérer  le  contraire. 

En  effet,  au  moment  où  nous  écrivons  (mai  1883),  il  semble 
que  la  science  est  sur  le  point  de  faire,  si  elle  ne  Ta  fait  déjà, 
celte  nouvelle  conquête.  On  va  en  juger  par  les  notes  que  vient 
de  recevoir  l'Académie,  dans  ses  séances  du  16  et  du  23  avril 
de  cette  même  année.  La  première  est  relative  à  la  liquéfac- 
tion de  l'oxygène,  et  à  la  solidification  de  l'alcool  et  du  sul- 
fure de  carbone  ;  la  seconde  à  la  liquéfaction  de  l'azote.  Les 
expériences  ont  été  faites  à  Cracovie,  au  laboratoire  de  M.  Wro- 
blewski,  et  avec  la  collaboration  de  M.  Olszewski.  Il  n'est  que 
juste  d'ajouter  que  le  premier  de  ces  savants  avait  assisté  aux 
expériences  de  M.  Cailletet  à  Paris  et  qu'il  s'y  était  familiarisé 
avec  le  maniement  de  ses  appareils.  Voici  la  teneur  de  la  pre- 
mière note  : 

«  Les  beaux  travaux  de  MM.  Cailletet  et  Raoul  Pictet  sur  la 
liquéfaction  des  gaz  ont  permis  d'espérer  qu'un  jour  on  arri- 
verait à  pouvoir  observer  l'oxygène  réduit  à  l'état  liquide  dans 
un  tube  de  verre,  ainsi  que  cela  se  fait  à  présent  pour  l'acide 
carbonique.  La  condition  était  seulement  d'obtenir  une  tempé- 
rature suffisamment  basse.  M.  Cailletet,  dans  une  note  publiée 
il  y  a  un  an,  a  recommandé  l'éthylène  liquéfié  comme  un 
moyen  pour  obtenir  un  froid  très  intense.  Ce  liquide,  sous  la 
pression  d'une  atmosphère,  bout  à  — 105*  C,  si  l'on  mesure 
la  température  avec  un  thermomètre  à  sulfure  de  carbone. 
^j  Ayant  comprimé  l'oxygène  dans  un  tube  peu  capillaire  et 
ti  refroidi  dans  ce  liquide  à  — 105*  C,  M.  Cailletet  a  observé  au 
h;-  inoment  de  la  détente  «  une  ébullition  tumultueuse  qui  per- 
t-  siste  pendant  un  temps  appréciable  et  ressemble  à  la  projection 
d'un  liquide  dans  la  partie  du  tube  refroidie.  Cette  ébullition 
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se  forme  à  une  certaine  distance  du  fond  du  tube.  Je  n*ai  pu 
reconnaître,  ajoute  M.  Cailletet,  si  ce  liquide  préexiste  ou  s'il 
se  forme  au  moment  de  la  détente,  car  je  n'ai  pu  voir  encore 
le  plan  de  séparation  du  gaz  et  du  liquide.  » 

«  Ayant  profité  d'un  appareil  nouveau  construit  par  l'un  de 
nous  et  qui  permet  de  mettre  des  quantités  de  gaz  relativement 
considérables  sous  des  pressions  de  quelques  centaines  d'at- 
mosphères, nous  nous  sommes  proposé  d'étudier  les  tempé- 
ratures que  présentent  les  gaz  pendant  la  détente.  Ces  expé- 
riences nous  ont  menés  bientôt  à  la  découverte  d'une  tempé- 
rature à  laquelle  le  sulfure  de  carbone  et  l'alcool  se  laissent 
geler,  et  à  laquelle  l'oxygène  se  liquéfie  complètement  avec 
une  très  grande  facilité.  On  obtient  cette  tempéf^ature  en  fai- 
sant bouillir  Véthylène  dans  le  vide.  La  température  dépen- 
dant du  degré  du  vide  obtenu,  le  minimum  que  nous  avons 
pu  obtenir  jusqu'à  présent  est  — 136'  C.  Nous  avons  déter- 
miné cette  température,  comme  toutes  les  autres,  avec  un 
thermomètre  à  hydrogène.  La  température  critique  de  l'oxy- 
gène est  plus  basse  que  celle  à  laquelle  bout  l'éthylène  sous 
la  pression  atmosphérique.  Cette  dernière  n'est  pas  — 105*  C, 
comme  on  l'a  admis  jusqu'à  présent,  mais  elle  se  trouve  entre 
— 102* C.  et  — lOS""  C,  comme  nous  l'avons  trouvé  avec  nos 
thermomètres. 

«  D'une  série  d'expériences  que  nous  avons  exécutées  le 
9  avril,  nous  donnons  comme  exemples  les  nombres  suivants: 

Pression  en  atmosphères 
BOUS  laquelle  Tozygène  a  commenoé 
Températures.  i  se  liquéfier. 

—  131%6 26,5 

—  155^4 24,8 

—  135^8 22,5 

«  En  publiant  ces  nombres,  nous  réservons  pour  une  noie 
prochaine  la  communication  de  nombres  définitifs. 

c<  L'oxygène  liquide  est  incolore  et  transparent  comme 
l'acide  carbonique.  Il  est  très  mobile  et  forme  un  ménisque 
très  net.  Quant  au  sulfure  de  carbone,  il  gèle  vers  — 116'  C.  et 
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fond  vers  —  HO**  C.  L'alcool  devient  visqueux  comme  l'huile 
vers  — 120'  C.  et,  se  solidifiant  vers  —  130%5  C,  il  devient  un 
corps  blanc.  » 

La  seconde  note  de  MM.  Wroblewski  et  Olszewski  a  pour 
objet  la  liquéfaction  de  l'azote  ;  elle  est  ainsi  conçue  : 

«  Ayant  liquéfié  l'oxygène  d'une  manière  complète,  nous 
avons  essayé  de  liquéfier  l'azote.  Ce  gaz,  refroidi  dans  un  tube 
de  verre  jusqu'à  — 136"*  C.  et  soumis  à  la  pression  de  150  atmo- 
sphères, ne  se  liquéfie  pas  encore.  Rien  ne  se  laisse  voir  dans 
le  tube.  Si  l'on  fait  une  détente  jbrusque,  il  y  a  dans  tout  le  tube 
une  ébullition  tumultueuse.  Elle  peut  être  comparée  seulement 
avec  l'ébullition  de  l'acide  carbonique  liquide  dans  un  tube  de 
Nalterer  en  verre,  lorsqu'on  plonge  ce  tube  dans  de  l'eau 
chaufTée  à  une  température  un  peu  supérieure  à  la  tempéra- 
ture critique  de  l'acide  carbonique.  Mais,  si  l'on  fait  la  détente 
lentement  et  si,  en  diminuant  la  pression,  on  ne  dépasse  pas 
la  pression  de  50  atmosphères,  l'azote  se  liquéfie  d'une  ma- 
nière complète  :  le  liquide  présente  alors  un  ménisque  bien 
distinct  et  s'évapore  très  vite. 

a  Ainsi  l'azote  ne  reste  que  quelques  secondes  dans  l'élat 
statique  des  liquides  stables.  Pour  pouvoir  le  maintenir  plus 
longtemps  dans  cet  état,  on  devrait  disposer  d'une  température 
inférieure  au  minimum  que  nous  avons  été  en  état  d'obtenir 
jusqu'à  présent  par  notre  procédé.  Nous  nous  sommes  occupés 
de  rechercher  les  moyens  d'obtenir  cette  température. 

a  L'azote  liquide  est  incolore  et  transparent  comme  l'oxy- 
gène et  comme  l'acide  carbonique  \  » 

Les  mêmes  savants  ont  annoncé  en  outre  la  liquéfaction 
de  l'oxyde  de  carbone,  liquéfaction  effectuée  dans  les  mêmes 
conditions  que  celle  de  l'azote,   et  donnant  un  liquide  inco- 
lore avec  un  ménisque  visible. 

i .   Comptes  rendus  pour  V Académie  des  sciences  pour  1885,  1. 1. 


CHAPITRE  X 

GALORIMÉTRIE 
CHALEURS  SPÉCIFIQUES  DES  SOLIDES,  DES  LIQUIDES 

ET  DES  GAZ 


§  1.  INÉGALE  CAPACITÉ  DES  CORPS  POUR  LA  CHALEUR. 

Dans  les  deux  ordres  de  phénomènes  que  nous  avons  étu- 
diés jusqu'ici,  et  qui  sont  produits  par  les  yariations  de  la 
chaleur  dans  les  corps,  changements  de  volume  ou  change- 
ments d'état,  le  thermomètre  est  l'instrument  qui  a  servi  à 
préciser  les  conditions  de  ces  changements.  Qu'il  s'agisse  du 
thermomètre  à  mercure  ou  du  thermomètre  à  air,  les  indica- 
tions que  donne  son  échelle  mesurent  les  variations  de  son 
propre  volume  à  partir  d'un  point  arbitraire,  et  suffisent  par- 
faitement à  définir  la  température,  ou  l'état  d'équilibre  qui  se 
produit  ou  tend  à  se  produire,  quand  on  met  l'instrument  dans 
un  milieu  plus  chaud  ou  plus  froid,  c'est-à-dire  possédant 
une  température  plus  élevée  ou  plus  basse  que  celle  du  ther- 
momètre lui-même.  Mais  on  comprend  bien,  et  nous  avons 
déjà  insisté  sur  ce  point,  que  les  degrés  du  thermomètre  ne 
donnent  pas  la  mesure  des  quantités  de  chaleur  absorbées  ou 
dégagées  dans  les  phénomènes  de  variations  de  volume  ou  de 
changements  d'état.  Ils  ne  la  donneraient  pas  davantage  si 
ces  degrés,  au  lieu  d'être  comptés  à  partir  d'un  point  fixé 
arbitrairement,  avaient  pour  point  de  départ  le  zéro  absolu. 

Nous  allons  voir  en  effet  que  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
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OU  dégagée  pour  produire  l*augmentation  ou  la  diminution  de 
volume  d'un  corps,  d'un  certain  poids  d'une  substance  donnée 
par  exemple,  ne  dépend  pas  seulement  de  la  variation  corres- 
pondante de  température  de  ce  corps,  mais  aussi  de  son  poids, 
de  la  nature  de  sa  substance,  et  quelquefois  de  sa  température 
initiale.  Il  en  est  de  même  de  la  quantité  de  chaleur  qui  est 
absorbée  ou  dégagée  dans  les  phénomènes  de  fusion  ou  de 
vaporisation,  et  dans  les  phénomènes  inverses,  de  solidification 
ou  de  liquéfaction. 

On  doit  regarder  comme  évident  que  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  à  la  production  d'un  phénomène  est  proportionnelle 
au  poids  du  corps  qui  en  est  le  siège  ;  que  si,  pour  s'échauffer 
par  exemple  de  10*  à  15^  1  kilogramme  d'eau]exige  une  quantité 
donnée  de  chaleur,  2, 3, ...,  10  kilogrammes  d'eau  demanderont 
2,  3,...,  10  fois  plus  de  chaleur,  pour  être  également  portés 
de  la  température  de  10^  à  celle  de  15°.  De  même,  si  le  corps 
revient  à  sa  température  primitive,  il  dégagera  précisément 
toute  la  chaleur  qu'il  avait  absorbée.  On  doit  donc  pareillement 
considérer  comme  évident  que  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
ou  dégagée  par  un  corps  d'un  poids  donné,  lorsque  sa  tempé- 
rature s'élève  ou  s'abaisse  d'un  certain  nombre  de  degrés  au- 
dessus  ou  au-dessous  d'un  point  déterminé,  est  égale  à  celle 
qu'il  dégage  ou  qu'il  absorbe  lorsqu'il  est  ramené  à  cette  tem- 
pérature primitive,  ^expérience  confirme  d'ailleurs  l'exacti- 
tude de  ces  principes. 

Mais  le  second  de  ces  principes  est-il  encore  vrai,  si  l'on 
compare  les  quantités  de  chaleur  absorbées  ou  dégagées  à 
partir  de  températures  différentes?  Interrogeons  pour  cela 
l'expérience.  Dans  un  vase  qu'on  a  chauffé  à  la  température 
de  25%  on  verse  1  kilogramme  d'eau  à  0°  et  1  kilogramme 
d'eau  à  50%  puis,  après  avoir  remué  rapidement  le  mélange, 
on  y  plonge  un  thermomètre.  On  trouve  que  la  température 
du  mélange  est  de  25^  Ainsi  la  chaleur  cédée  par  le  kilo- 
gramme d'eau  à  50°  au  kilogramme  à  .0"*  a  suffi  pour  élever 
de  25Ma  température  du  second;  en  même  temps  cette  perte 
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de  chaleur  subie  par  le  premier  a  abaissé  de  50^  à  25*  sa 
température.  En  définitive,  cette  expérience  prouve  que  la 
chaleur  nécessaire  pour  élever  de  0"*  à  25*  un  poids  d'eau 
déterminé  élèverait  de  25*  à  50"*  le  même  poids  d'eau.  La 
température  initiale  n'a  donc  pas  d'influence  sur  la  quantité 
de  chaleur  absorbée.  Cela  est  vrai  pour  l'eau  et  aussi  pour 
quelques  autres  corps,  mais  seulement  dans  certaines  limites 
de  température,  qui  varient  avec  les  différents  corps,  comme 
nous  aurons  l'occasion  de  le  voir  plus  loin.  Ainsi  deux  poids 
égaux  de  mercure,  l'un  à  200*,  l'autre  à  0\  mélangés  ensemble, 
donnent  deux  kilogrammes  de  mercure,  non  plus  à  100*,  tem- 
pérature moyenne  entre  les  deux  extrêmes,  mais  bien  à  102*,85, 
température  supérieure  à  cette  moyenne.  Au  delà  de  100*,  le 
mercure  absorbe  ou  dégage  plus  de  chaleur,  pour  une  même 
variation  de  température,  qu'au-dessous  de  100*. 

Enfin,  une  troisième  expérience  montre  que  les  quantités  de 
chaleur  que  nous  venons  de  comparer  varient  avec  la  nature 
des  substances.  Mélangeons  séparément  1  kilogramme  d'eau  à 
0*  avec  un  même  poids  de  mercure  ou  d'essence  de  térében- 
thine à  100*,  ou  encore  plongeons-y  1  kilogramme  de  cuivre 
à  100*.  Il  y  aura,  comme  précédemment,  gain  de  chaleur  pour 
l'eau,  perle  pour  les  autres  substances,  et  dans  chaque  expé- 
rience il  est  bien  évident  que  le  gain  sera  égal  à  la  perte.  Mais 
dans  le  premier  cas  la  température  du  mélange  sera  3*,2; 
dans  le  second,  30*  ;  dans  le  troisième  cas,  enfin,  8*,6.  On 
voit  donc  de  combien  il  s'en  faut  que  des  quantités  de  chaleur 
égales  produisent  la  même  variation  de  température  sur  des 
poids  égaux  de  substances  différentes.  C'est  ce  qu'on  exprime 
en  disant  que  chaque  substance  a  une  capacité  calorifique,  ou 
une  chaleur  spécifique,  qui  lui  est  propre. 

On  doit  à  Tyndall  une  expérience  assez  curieuse  propre  à 
mettre  en  évidence  la  différence  qui  existe  entre  les  divers 
corps  au  point  de  vue  de  leur  capacité  pour  la  chaleur. 
«  Voici  d'une  part,  dit-il,  un  gâteau  de  cire  d'abeilles  de 
15  centimètres  de  diamètre  et  de  12  millimètres  d'épaisseur. 
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de  Taulrc  un  vase  conlenant  de  l'huile,  acluctlement  à  la 
température  de  180*.  J'ai  plongé  dans  l'huile  chaude  des 
balles  de  diflërcnls  métaux,  de  fer,  de  plomb,  de  bismuth, 
d'étaÎD,  de  cuivre.  Elles  ont  toutes  à  présent  la  même  tempé- 
rature, à  savoir  :  celle  de  l'huile.  Très  bien  !  Je  les  tire  de 
l'huile,  et  je  les  pose  sur  ce  gâteau  de  cire  CD  (fig.  121)  qui 
est  porté  par  la  rondelle  d'un  support  de  cornue;  elles  font 
fondre  la  cire  et  s'y  enfoncent;  mais  je  vois  qu'elles  s'en- 
foncent avec  des  vitesses  différentes.  Le  fer  et  le  cuivre  s'im- 
plantent dans  la  masse  fiisibte  bien  plus  vigoureusement  que 
les  autres  métaux  ;  l'élain 
vient  ensuite,  mais  le  plomb 
et  le  bismuth  restent  tout  à 
fait  en  arrière.  Voici  que  le 
fer  a  traversé  la  cire  de  part 
en  part  et  tombe  ;  le  cuivre 
le  suit  ;  je  puis  voir  le  fond 
de  la  boule  d'étain  poindre 
tout  juste  à  la  surface  infé- 
rieure du  gâteau,  mais  il  ne 
peut  aller  plus  loin,  tandis 
que  le  plomb  et  le  bismuth 
n'ont  fait  que  bien  peu   de 

chemin,  incapables  qu'ils  sont  de  dépasser  la  demi-épaisseur 
du  gâteau'.  » 

Les  expériences  rapportées  plus  haut  datent  du  milieu  du 
dix-huitième  siècle^  c'est  au  physicien  écossais  Black  que 
revient  l'honneur  de  les  avoir  faites  pour  la  première  fois. 
Après  lui  vinrent  Wilcke,  Crawfort,  puis  Lavoisier  et  Laplace, 
et  la  branche  si  importante  de  la  science  de  la  chaleur  qu'on 
nomme  Calobihétrie  fut  fondée. 

On  dut,  dès  l'origine,  faire  choix  d'une  unité  pour  la  mesure 
des  quantités  de  chaleur.  Voici  la  définition  et  le  nom  univer- 
sellement adoptés  pour  celte  unité. 

\.  La  Chalvirmodt  de  mouvement. 


Fig.  121,  —  KipcriencG  de  Tjnda)!. 
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On  nomme  caloine  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
élever  de  0"*  à  -f-T  centigrade  un  poids  d*eau  distillée  de 
1  kilogramme.  Comme  nous  venons  de  voir  que  pour  Teau, 
entre  0"  et  100%  cette  quantité  reste  constante  quelle  que  soit 
la  température  initiale,  on  peut  dire  d'une  façon  plus  géné- 
rale qu'une  calorie  est  la  quantité  de  chaleur  absorbée  ou 
dégagée  par  1  kilogramme  d'eau  distillée  dont  la  température 
s'élève  ou  s'abaisse  de  1  degré  centigrade. 

Si  l'on  prend  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  pour  unité,  il  est 
clair  que  la  chaleur  spécifique  d'un  corps  quelconque  devi*a  se 
définir  le  nombre  de  calories  absorbées  ou  dégagées  par  1  kilo- 
gramme de  ce  corps,  quand  sa  température  s'élève  ou  s'abaisse 
de  1  degré.  De  même,  on  entendra  par  chaleur  latente  de 
fusion,  de  vaporisation,  etc.,  le  nombre  de  calories  qu'un  kilo- 
gramme de  chaque  substance  demandera  pour  passer  de  l'état 
solide  à  l'état  liquide,  de  celui-ci  à  l'état  de  vapeur,  etc.  Nous 
compléterons  et  préciserons  bientôt  la  valeur  de  ces  expres- 
sions; mais  ce  qui  précède  suffit  à  faire  voir  que  la  calorimé- 
trie  doit  se  diviser  en  deux  parties  correspondant  aux  procé- 
dés démesure  qui  ont  pour  objet  les  deux  questions  suivantes  : 
1**  Mesurer  les  chaleurs  spécifiques  des  solides,  des  liquides 
et  des  gaz,   c'est-à-dire  les  quantités  de  chaleur  absorbées 
ou  dégagées  dans  les  variations  de  température  des  diverses 
substances  à  ces  divers  étals  ; 

2"  Mesurer  les  chaleurs  latentes,  bu  évaluer  les  quantités 
de  chaleur  dégagées  ou  absorbées  dans  les  divers  changements 
d'état  des  mêmes  substances. 
Commençons  par  les  chaleurs  spécifiques. 

§  2.    CHALEURS   SPÉCIFIQUES   DES   CORPS    SOLIDES   ET  LIQUIDES.    MÉTHODES 

DES   MÉLANGES,    DU   CALORIMÈTRE   DE   GLACE,    DU   REFROIDISSEMENT. 

Les  expériences  de  Black  rapportées  plus  haut  lui  ont  fourni 
le  principe  d'une  première  méthode  pour  la  mesure  des  cha- 
leurs spécifiques,  de  celle  qu'on  nomme  la  méthode  des  m^- 
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langes.  Elle  consiste  à  prendre  un  poids  donné  du  corps  dont 
on  cherche  la  chaleur  spécifique,  et  dont  la  température  au 
moment  de  Texpérience   est  connue,  à  le  plonger  dans  une 
masse  d'eau  de  poids  et  de  température  également  connus.  Au 
bout  d'un  certain  lemps,  l'eau  et  le  corps  arrivent  à  prendre 
une  température  commune,  l'un  perdant  une  certaine  quantité 
de  chaleur  qui  est  évidemment  égale  à  la  chaleur  absorbée  par 
l'autre.  L'équation  à  écrire  pour  résoudre  le  problème  serait 
ainsi  des  plus  simples.  Dans  le  premier  membre,  on  aurait  le 
poids  P  du  corps,  multiplié  par  l'inconnue,  c'est-à-dire  par  le 
nombre  de  calories  qu'un  kilogramme  exige  pour  une  varia - 
lion  de  température  de  l^  et  par  le  nombre  de  degrés  dont  la 
température  primitive  T  s'est  abaissée  pour  arriver  à  la  tempé- 
rature commune  0.  Ce  premier  membre  est  donc  ?x  (T  —  6). 
Dans  le  second,  si  p  est  le  poids  de  l'eau,  t  sa  température  ini- 
tiale, on  aura  p{Q  —  f),  puisque  à  chaque  degré  d'élévation  de 
température  correspond  1  calorie,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
puisque  la  chaleur  spécifique  de  l'eau  est  prise  pour  unité.  On 
aurait  ainsi  : 

Rr(T-e)=p(6-t);         d'où        .'»  =  f^r^- 

Mais,  en  réalité,  la  solution  n'est  pas  tout  à  fait  aussi 
simple,  parce  que  l'expérience  ne  peut  se  faire  sans  qu'il  y  ait 
des  causes  d'erreur  provenant  de  diverses  circonstances  acces- 
soires. Toutes  ces  circonstances  sont  relatives  aux  échanges 
de  chaleur  qui  se  font  nécessairement  entre  les  deux  corps 
en  expérience  et  le  milieu  ambiant.  Énumérons  ces  diverses 
causes  d'erreur. 

Le  vase  qui  contient  l'eau  et  qu'on  nomme  le  calorimètre^  le 
thermomètre  qui  sert  à  mesurer  la  température  du  mélange , 
Tagitateur  dont  on  se  sert  pour  uniformiser  cette  température, 
s*échau(Tent  aux  dépens  du  mélange  :  il  en  est  de  même  des 
supports  du  vase;  d'un  autre  côté,  le  corps  est  ordinairement 
placé  dans  une  enveloppe  solide  qu'on  plonge  avec  lui  dans  le 

iT.  57 
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calorimèlre  et  qui  parlicipe  dès  lors,  par  son  propre  refroi- 
dissement, à  réchauffemenl  de  J'eau  du  calorimètre.  Enfin  il  y 
a  encore  des  pertes  de  chaleur  occasionnées  par  la  conducti- 
bilité et  le  rayonnement.  Sans  entrer  dans  tous  les  détails 
d'une  expérience,  nous  allons  dire  comment  on  procède  pour 
éviter  le  plus  possible  ces  causes  d'erreur. 

Le  vase  du  calorimèlre  est  un  cylindre  de  laiton  ou  d'argent 
parfaitement  poli,  très  mince,  et  on  le  fait  soutenir  par  des  fils 
de  soie  attachés  à  des  supports,  pour  éviter  les  pertes  de  cha- 
leur par  conductibilité.  Le  corps,  chauffé  dans  une  étuve,  csl 


VigAii.      Calorimèlre  h 


Fig.  123.  —  ÉtUTe  de  raj^reil 
Regnault  (coupe). 


rapidement  transporté,  suspendu  à  un  fil  très  fin,  dans  l'eau 
du  calorimètre.  On  agile  l'eau  avec  une  baguette  en  verre  a, 
et  l'on  observe  le  thermomètre,  qui  monte  d'abord,  puis  finit 
par  devenir  stalionnaire. 

L'appareil  de  R(^auU  (fig.  124)  montre  comment  le  savant 
physicien  procédait  pour  réduire  au  minimum  les  pertes  de 
chaleur  énumérées  plus  haut.  D  est  le  calorimètre  à  eau  tel  qnc 
nous  venons  de  le  décrire.  Il  est  d'abord  éloigné  et  isolé  par  an 
écran  h  de  l'éluve  où  l'on  chauffe  le  corps  dont  la  chaleur 
spécifique  est  à  déterminer.  On  voit  dans  la  figure  125  com- 
ment cette  éluve  est  disposée.  C'est  un  vase  cylindrique  A 
formé  par  trois  enveloppes  concentriques;  dans  le  comparti- 
ment central,  on  introduit  une  petite  corbeille  de  fil  de  laiton  <^ 
renfermant  le  corps  solide  divisé  en  petits  fragments,  ou,  s'il 
s'agit  d'un  liquide,  le  tube  en  verre  mince  qui  le  contient;  le 
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compartiment  p  qui  enveloppe  le  premier  reçoit,  par  un  tube  e, 
.un  courant  de  vapeur,  qu'une  chaudière  B  lui  envoie,  et  qui 
.va  se  condenser  dans  un  serpentin  en  s'éch.nppant  par  le 
tuyau  a;  enfin  le  compartiment  extérieur  i,  plein  d'air,  a  pour 
objet  d'empêcher  le  rayonnement  extérieur.  Lorsque,  au  bout 
d'un  certain  temps,  le  thermomètre  T,  dont  le  réservoir  plonge 
au  milieu  des  fragments  du  corps,  indique  une  température 


tig.  124.  —  Appareil  Regnaiill  pur  1^  mélhodo  des  mélanges. 

slationnaire,  on  soulève  l'écran  ft,  on  glisse  sur  les  rails 
qui  le  portent  le  calorimètre  D,  on  le  fait  avancer  sous  l'é- 
tuve  par  l'ouverture  K,  et  il  vient  se  placer  au-dessous  du 
compartiment  central.  On  ouvre  le  registre  r  et  l'on  descend 
la  corbeille  ou  le  tube,  à  l'aide  des  fils  qui  les  supportent, 
jusque  dans  l'eau  du  calorimètre.  On  retire  ce  dernier  rapi- 
dement, et  on  agite  l'eau  jusqu'à  ce  que  la  température  du 
mélange,  marquée  par  le  thermomètre,  soit  devenue  station- 


1.  L'équalion  k  écrire  pour  résoudre  le  problème  atec  les  données  de  celle  expérience 
est  plus  loDguB  que  celle  que  nous  avons  donnée  plus  hiul;  mais  elle  est  toul  aussi  aisée  ï 
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La  seconde  méthode,  imaginé  par  Wilcke*  et  rendue  célèbre 
par  les  expériences  de  Laplace  et  Lavoisier  qui  Font  notable- 
ment perfectionnée,  est  celle  du  puits  de  glace  ou  du  calori" 
mètre  de  glace.  Elle  est  basée  sur  un  fait  d'expérience,  qui 
n'est  autre  que  la  connaissance  du  nombre  de  calories  néces- 
saire pour  fondre  un  kilogramme  de  glace,  ou  de  la  chaleur 
latente  de  fusion  de  la  glace.  Comme  nous  le  verrons  bientôt, 
on  a  trouvé  que  la  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  est  de 
79,25  calories,  c'est-à-dire  que  la  quantité  de  chaleur  absorbée 
par  un  kilogramme  de  glace  pour  se  fondre  suffirait  à  élever  à  la 
température  de  1  degré  79''",25  d'eau  à  0^  ou  bien,  ce  qui  revient 
au  même,  à  élever  de  0^  à  79,25  un  kilogramme  d'eau.  Ou 
encore,  quand  on  fait  fondre  un  kilogramme  de  glace  à  0*  dans 
un  kilogramme  d'eau  à  79%25,  les  deux  kilogrammes  d'eau  qui 
résultent  de  la  fusion  sont  tous  deux  à  la  température  de  0^  La 
connaissance  de  ce  résultat  permettra  donc  de  mesurer  la  cha- 
leur spécifique  d'un  corps  en  cherchant  par  l'expérience  le  poids 
de  glace  que  ce  corps  sera  susceptible  de  fondre  en  abaissant 
sa  propre  température  à  0^  Voici  comment  on  procède  : 

Dans  un  bloc  de  glace,  bien  compact  et  bien  homogène,  on 
creuse  une  cavité,  dont  on  essuie  avec  soin  les  parois.  On  y 
introduit  alors  le  morceau  de  la  substance  dont  il  s'agit  de 
trouver  la  chaleur  spécifique,  et  dont  la  température,  supé- 
rieure à  0\  est  connue  ;  puis  on  pose  sur  la  face  bien  plane 


comprendre  et  d*une  solution  tout  aussi  simple,  quoique  renfermant  des  calculs  plus  nom- 
breux. La  Toici  : 

(Px+P'c)(T  — 0)  =  (p  +  p'c-»-pV  +  p'V)(0— 0  +  R-+-C. 

F,  p\  jf  et  p"  représentent  les  poids  de  la  corbeille,  du  calorimètre,  tous  deux  en  bitoo, 
du  mercure  du  thermomètre  et  du  verre  de  ce  dernier,  ainsi  que  de  Tagitateur  ;  c,<fy(' 
sont  les  chaleurs  spéciGques  des  mêmes  corps;  K  et  C  sont  enfin  les  pertes  dues  au  rayonne- 
lucnt  et  à  la  conductibilité,  évaluées  en  calories.  Dans  Tappareil  Regnault,  on  peut  regarder  C 
ccmme  négligeable,  parce  que  la  perte  par  les  supports  en  fils  de  soie  est  à  peu  près  nulle. 

Le  terme /? -f /)'c -h /)V -f  p'V  du  second  membre  se  nomme  la  valeur  du  calorimèire 
réduite  en  eau,  parce  qu'il  exprime  le  nombre  de  kilogrammes  d*eau  que  la  chaleur  céék 
élèverait  b  la  température  0,  si  elle  était  tout  entière  employée  à  cet  office. 

1.  Wilcke  employait,  non  la  fusion  de  la  glace,  mais  celle  de  la  neige.  La  difficulté  de 
recueillir  Teau  provenant  de  la  fonte  de  la  neige  lui  fit  abandonner  cette  méthode  et  pré- 
férer celle  des  mélanges.  Ses  expériences  ont  été  publiées  en  1781. 
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du  bloc  une  plaque  épaisse  de  glace  qui  lui  sert  de  couvercle 

(fig.  125).  En  se  refroidissant,  le  corps  fond  une  portion  de  la 

glace  avec  laquelle  il  se  trouve  en  contact;  on  recueille  l'eau 

de  fusion,  et  on  la  pèse.  Supposons  qu'on 

trouve  pour  résultat  100  grammes  ou  la 

dixième  partie  de  1  kilogramme  :  il  est 

clair  que  la  chaleur  totale  dégagée  par 

le  corps,  pour  s'abaisser  à  0°,  a  été  la 

dixième   partie   de   79,25  calories,  ou 

7,925  calories.  Par  hypothèse,  le  corps 

pesait  2  kilogrammes,  et  était  d'abord  à 

la  température  de  34*, 75.  En  divisant  7,925  par  34,75,  puis 

par  2,  on  trouvera  la  quantité  de  chaleur  dégagée  par  1  kilo- 


Fig.  135.  -~  Mesure  de  la 
chaleur  spécifique  des  corps, 
llëlhode  du  puils  de  glace. 


Fig.  186.  —  Calorimètre  de  glace  de  Laptace  et  Lavolsicr. 

gramme  pour  une  variation  de  1',  c'est-à-dire  la  chaleur  spé- 
cifique du  corps.  Dans  le  cas  particulier  que  nous  venons  de 
choisir,  on  trouverait  0,H4  :  c'est  la  chaleur  spécifique  du  fer. 
Outre  la  difficulté  de  se  procurer  des  blocs  de  glace  assez 
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éjiais,  le  procédé  du  puits  de  glace  offre  une  cause  d'erreur 
difficile  à  apprécier  :  on  ne  sait  si  la  température  intérieure 
de  la  glace  n'est  pas  inférieure  à  zéro.  Aussi  emploie-ton  de 
préférence  le  calorimètre  de  glace  imaginé  en  1780  par  La- 
place  et  Lavoisier,  et  que  la  figure  126  représente  en  coupe  el 
en  élévation.  C'est  un  appareil  formé  de  trois  vases  qui  s'enve- 
loppent mutuellement,  et  entre  lesquels  on  place  des  fragments 
de  glace  et  de  la  glace  pilée.  Le  corps  chaud  se  place  à  l'inté- 
rieur du  plus  petit  vase,  qui  est  formé  d'un  treillis  de  fil  de 
fer,  ou  d'une  mince  enveloppe  percée  de  trous  ;  en  se  refroidis- 
sant, il  fond  une  certaine  quantité  de  glace,  et  Von  recueille 
l'eau  de  fusion  par  un  robinet  situé  au-dessous  du  vase.  La 
glace  située  entre  les  deux  vases  extérieurs  empêche  la  fusion, 
par  la  chaleur  extérieure,  de  celle  qui  est  en  contact  avec  le 
corps  chaud. 

La  méthode  du  calorimètre  de  glace  ne  comporte  pas  une 
précision  aussi  grande  que  celle  des  mélanges,  à  moins  qu'on 
n'opère  sur  des  masses  un  peu  considérables.  L'air  extérieur, 
si  la  température  atteint  seulement  9  ou  10  degrés,  pénètre  par 
le  robinet  du  fond  et  remplace  l'air  plus  froid  que  sa  densité 
fait  écouler  par  ce  robinet.  11  contribue  à  fondre  une  certaine 
quantité  de  glace.  Lavoisier  et  Laplace,  pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient, s'astreignaient  à  n'opérer  que  si  la  température  exté- 
rieure était  descendue  à  3  ou  4  degrés,  ou  mieux  encore  à  1 
ou  2  degrés*.  Alors  ils  répondaient  de  l'exactitude  de  leurs 
expériences  à  un  quarantième  ou  à  un  soixantième  près.  Il  y  a 
une  autre  cause  d'incertitude,  qui  vient  de  ce  qu'à  la  fin  de 
l'expérience  les  fragments  de  glace  restent  imbibés  à  la  sur- 
face d'une  quantité  d'eau  qui  n'est  plus  la  même  qu'au  com- 

1 .  Il  importe  toutefois  d*opérer  quand  la  température  de  l*atmosphère  est  au-dessus  de 
zéro;  car,  ainsi  que  le  font  observer  les  deux  savants  expérimentateurs,  «  si  la  température 
extérieure  était  au-dessous  de  zéro,  l'atmosphère  pqurrait  refroidir  la  glace  intérieure.  Ainsi, 
dans  un  temps  de  gelée,  il  faudra  renfermer  la  machine  dans  un  appartement  dont  on  aura 
soin  d'échauffer  Tintérieur.  11  est  encore  nécessaire  que  la  glace  dont  on  fait  usage  ne  soit 
pus  au-dessous  de  zéro  ;  si  elle  était  dans  ce  cas,  il  faudrait  la  piler,  Tétendre  par  couches 
fort  minces,  et  la  tenir  ainsi,  pendant  quelque  temps,  dans  un  lieu  dont  la  température  soit 
au-dessus  de  zéro.  »  (Œuybes  cojiplètes  de  Lavoisier,  Mémoire  sur  la  chaleur,  t.  U.) 
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mencement,  puisque  le  volume  et  par  suîle  la  surface  des 
fragments  a  changé  par  le  fait  de  la  fusion. 

Il  y  a  une  troisième  méthode  pour  mesurer  les  chaleurs 
spécifiques  :  c'est  celle  dite  du  refroidissement,  parce  qu'elle 
est  basée  sur  le  temps  plus  ou  moins  long  que  mettent  les 
corps  pour  se  refroidir  d'un  même  nombre  de  degrés,  lors- 
qu'on les  place  dans  une  enceinte  vide,  dont  la  température 
est  elle-même  constante.  Le  corps,  placé  dans  un  petit  vase 
d'argent  poli  extérieurement,  est  introduit  au  centre  d'un  réci- 
pient métallique  dont  les  parois  internes  ont  été  enduites  de 
noir  de  fumée  bien  desséché.  On  fait  le  vide  dans  le  récipient, 
puis  on  note  le  temps  qui  s'écoule  entre  les  instants  où  le  ther- 
momètre du  vase  s'abaisse  d'un  nombre  de  degrés  déterminé 
au-dessous  de  la  température  initiale.  On  répète  la  môme  expé- 
rience en  remplaçant  le  corps  par  de  l'eau  distillée.  On  en  con- 
clut le  rapport  des  quantités  de  chaleur  cédées  dans  les  deux 
cas,  lequel  est  celui  des  chaleurs  spécifiques. 

C'est  à  Tobie  Mayer  qu'est  due  cette  méthode,  qui,  perfec- 
tionnée en  premier  lieu  par  Dulong  et  Petit,  et  employée  par 
Regnault,  a  été  reconnue  par  ce  dernier  défectueuse  pour  les 
solides  et  applicable  seulement  aux  corps  liquides. 


§  5.    LOIS   DES   CHALEURS    SPÉCIFIQUES    DES   CORPS    SIMPLES   ET  DES   CORPS 

•  COMPOSÉS. 


Voici  un  tableau  donnant  les  chaleurs  spécifiques  d'un  cer- 
tain nombre  de  corps,  simples  ou  composés,  à  l'état  solide  ou 
à  l'état  liquide  ;  rappelons  que  la  chaleur  spécifique  de  l'eau 
est  prise  pour  unité,  et  que  les  valeurs  du  tableau,  rangées  par 
ordre  de  grandeurs  décroissantes,  expriment  généralement 
pour  les  solides  la  chaleur  spécifique  moyenne  entre  les  tem- 
pératures extrêmes  de  0^  et  de  4-100®;  pour  les  liquides,  la 
chaleur  spécifique  est  relative  à  la  température  moyenne  de 
15% 
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CORPS   SOLIDES. 


Noms  des  substances. 

1®  Métaux  et  met  allô  ides. 

Sodium 

Magnésium 

Aluminium 

Soufre  ordinaire 

—     mou,  trempé.  .   .   . 
Phosphore  ordinaire.    .  .  . 


rouge, 


Potassium.  . 
Fonte  (le  for. 
Manganèse.  . 
Acier  .... 

Fer 

Nickel.  .  .  . 
Cohalt.  .  .  .   . 

Zinc 

Cuivre.  .  .  . 
Laiton.  .  .  . 
Arsenic  .  .  . 
Palladium.  . 
Argent.  .  .  . 
Cadmium  .  . 
Élain  .... 

Iode 

Antimoine.   . 

Or 

Platine  .  .  . 
Plond).  .  .  . 
Bismuth.  .  . 
Mercure  solide 


Chaleurs 
spéciliqucf. 

0,29r> 

0,250 

0,218 

0,207) 

0,184 

0,179 

0,170 

0,170  • 

0,130 

0,120 

0,117 

0,114 

0,108 

0,107 

0,096 

0,095 

0,094 

0,081 

0,059 

0,057 

0,057 

0,05r> 

0,054 

0,051 

0,052 

0,032 

0,031 

0,031 

0,031 


Noms  des  substances. 


Cbalcuni 
spéeifjqaeç. 

2*  Oxydes,  sels  anhydres. 

Carbonate  de  soude  ....  0,273 

Magnésie 0,244 

Borate  de  soude 0.238 

Sulfate  de  soude 0,231 

Phosphate  de  soude  ....  0,228 

Sulfate  de  magnësie.  .  .  .  0,221 

Carbonate  de  potasse.  ...  0,216 

—  de  chaux  (craie).  0,215 
Chlorure  de  sodium  ....  0,21  i 
Carbonate  de  chaux  (marbre)  .  0,210 

—  de  chaux  (spath).  0,208 

—  de  chaux  (arrago- 

nite) 0,208 

Alumine 0,198 

Sulfate  de  chaux 0.196 

Chlorure  de  calcium.    ...  0,164 

Nitrate  d'argent 0,143 

Chlorure  de  cuivre 0,138 

Sulfure  de  zinc 0,123 

Bromure  de  potassium.   .  .  0,113 

lodure  de  potassium.  .  .  .  0,082 

Sulfure  d'argent 0,074 

3®  Matière»  diverse». 

Bois  de  pin 0,650 

—   de  chêne 0,570 

Glace  (eau  solide) 0,504 

CharlK)n  de  bois 0,241 

Coke 0,201 

Verre  (crown  glass)  ....  0,198 

CrisUl  (flint  glass) 0,190 


UQrZDES. 


Alcool  à  85^ 

Acide  chlorhydriqne.    .   . 

Alcool  absolu 

Éther  absolu 

Essence  de  t^rébentliine. 
Benzine 


0,659 
0,600 
0,579 
0,533 
0,421 
0,599 


Acide  sulfurique  (à  1 ,80  .   .  0,535 

Huile  d'olive 0,310 

Sulfure  de  cariiwne 0,238 

Chloroforme 0,225 

Brome 0,111 

Mercure 0,033 


La  lecture  de  ce  tableau  et  la  comparaison  des  nombres  qu'il 
renferme  montrent  qu'il  y  a  certaines  relations  générales  entre 
la  chaleur  spécifique,  la  densité,  Tétai  et  la  structure  physique 
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des  corps.  Par  exemple,  ce  sont  les  métaux  les  plus  denses  qui 
sont  doués  de  la  plus  faible  capacité  pour  la  chaleur.  Ce  rap- 
port est  très  sensible  pour  l'or,  le  platine,  le  plomb,  le  bismuth, 
le  mercure,  qu'on  voit  aux  derniers  rangs  du  tableau,  tandis 
que  le  potassium^  l'aluminium,  le  magnésium  sont  en  tête. 

L*état  physique  a  aussi  une  certaine  inQuence  :  le  mercure 
liquide  a  une  plus  forte  chaleur  spécifique  que  le  mercure 
solide,  comme  aussi  il  a  une  moindre  densité.  La  même  re- 
marque peut  s'étendre  à  d'autres  corps  :  la  glace  a  une  chaleur 
spécifique  moitié  moindre  que  celle  de  l'eau,  mais  dans  ce  cas 
la  densité  est  moindre  aussi.  La  chaleur  du  brome  liquide  est 
0,111,  celle  du  brome  solide  tombe  à  0,084. 

Les  solides  qui,  comme  le  phosphore,  le  soufre,  le  carbonate 
de  chaux,  peuvent  prendre  plusieurs  modes  d'agrégation  molé- 
culaire, ont  des  chaleurs  spécifiques  variables  avec  leur  struc- 
ture. Le  carbone  est  un  des  corps  qui  présentent  à  cet  égard 
les  différences  les  plus  sensibles.  Nous  voyons  que  le  charbon 
de  bois  a  pour  chaleur  spécifique  0,241,  le  coke  0,201;  à 
l'état  de  graphite,  on  a  trouvé  des  nombres  variant  entre  0,197 
et  203;  le  diamant  n'a  plus  que  0,146  à  0,148,  et  au  contraire 
celle  du  noir  animal  s'élève  à  0,2(30. 

Pour  une  même  substance,  la  chaleur  spécifique  moyenne 
s'élève  généralement  avec  la  température.  Voici  quelques 
nombres  obtenus  par  Dulong  et  Petit  : 

De  0"  à  100".  De  0"  â  300». 

Mercure 0,035  0,035 

Platine 0,036  0,036 

Antimoine 0,05i  0,055 

Argent 0,056  0,061 

Zinc 0,093  0,102 

Cuivre 0,095  0,101 

Fer 0,110  0,122 

Verre 0,177  0,190 

Voici  d'autres  résultats  dus  à  Regnault  : 

De— 77»  J  à -h  10».    De -h  lO»  à -h  30». 

Phosphore 0,174  0,189 

Plomb 0,0307  0,0514  (à  + 100«) 

IV.  38 
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Nous  avons  supposé  la  chaleur  spécifique  de  Teau  constante, 
et,  à  la  vérité,  elle  ne  s'accroît  que  très  faiblement  avec  la  tem- 
pérature. Mais  dans  les  recherches  de  précision  on  doit  tenir 
compte  de  cet  accroissement.  D'autres  liquides,  l'alcool,  l'es- 
sence de  térébenthine,  le  sulfure  de  caïuone,  l'élher,  le  chloro- 
forme, ont  une  variation  beaucoup  plus  accusée.  Par  exemple, 
les  recherches  de  Regnault  ont  montré  que  la  chaleur  spéci- 
fique de  l'alcool,  qui  est  égale  à  0,522  entre  — 23^  et  0%  s'élève 
à  0,621  de  0'  à  66^  celle  de  l'éther,  entre  —20*  et  -^-50^ 
passe  de  0,523  à  0,538  ;  celle  du  chloroforme,  égale  à  0,230 
en  moyenne  entre  —30'  et  0\  monte  à  0,235  entre  0'  et  60\ 

Mais  arrivons  à  la  loi  la  plus  importante  qui  ait  été  formulée 
sur  les  chaleurs  spécifiques.  Dulong  et  Petit  l'ont  découverte 
en  1818,  en  comparant  les  valeurs  qu'ils  avaient  obtenues,  par 
la  méthode  du  refroidissement,  pour  les  chaleurs  spécifiques 
de  treize  corps  simples  avec  les  poids  atomiques  des  mêmes 
éléments  ;  et  ils  étaient  arrivés  à  cette  conclusion  que  ks 
atomes  de  tous  les  cotys  simples  ont  la  même  capacité  pour  k 
chaleur.  Entrons  dans  quelques  développements  à  ce  sujet. 

On  sait  que  les  corps  simples  se  combinent  entre  eux  en 
proportions  définies,  et  que,  si  deux  corps  simples  ou  com- 
posés s'unissent  entre  eux  pour  former  deux  ou  plusieurs 
combinaisons,  en  considérant  comme  constant  le  poids  de  l'un 
des  deux,  les  poids  de  l'autre  corps  varient  d'une  combinaison 
à  l'autre  suivant  des  rapports  simples  :  c'est  la  loi  des  propor- 
tions multiples  découverte  par  Dalton.  Elle  a  conduit  les  chi- 
mistes à  l'hypothèse  des  atomes,  parties  indivisibles  de  la 
matière  des  corps  pondérables.  Pour  un  même  corps  simple, 
le  poids  de  l'atome  serait  invariable,  mais  ce  poids  varierait 
d'un  corps  à  Taulre.  En  prenant  pour  unité  le  poids  de  l'un 
d'eux,  de  l'atome  d'hydrogène  par  exemple,  ceux  des  autres 
corps  simples  sont  ce  qu'on  nomme  en  chimie  leurs  équiva- 
lents ou  encore  leurs  poids  atomiques. 

D'autre  part,  Gay-Lussac  découvrait,  à  peu  près  à  la  même 
époque  où  Dalton  formulait  la  loi  des  proportions  multiples. 
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que  les  volumes  des  gaz  qui- se  combinent  entre  eux  sont  tou- 
jours dans  des  rapports  simples,  et  qu'il  en  est  de  même  du 
volume  du  gaz  ou  de  la  vapeur  résultant  de  leur  combinaison. 
C'est  ainsi  que  2  volui*-^^  d'hydrogène  combinés  avec  1  volume 
d'oxygène  donnent  exai>ûiment  2  volumes  de  vapeur  d'eau.  On 
admet  d'ailleurs  comme  une  conséquence  naturelle  de  l'iden- 
tité des  lois  de  dilatation  des  substances  gazeuses,  que  les 
atomes  des  divers  gaz  sont,  sous  la  même  pression  et  à  une 
même  température,  à  égale  distance  les  uns  des  autres,  de 
sorte  que  deux  volumes  égaux  de  gaz  différents  renferment 
toujours  le  même  nombre  d'atomes.  S'il  en  est  ainsi,  les  den- 
sités des  gaz,  c'est-à-dire  les  poids  de  ces  gaz  à  volume  égal, 
sont  évidemment  proportionnelles  à  leurs  poids  atomiques. 

Les  lois  de  Dalton  et  de  Gay-Lussac  ont  permis  aux  chimistes 
de  fixer  les  poids  atomiques  des  corps  simples,  ainsi  que  les 
poids  des  molécules  des  corps  composés. 

Ces  notions  rappelées,  voyons  comment  Dulong  et  Petit  ont 
pu  vérifier  ia  loi  énoncée  plus  haut,  à  savoir  que  la  chaleur 
spécifique  d'un  atome  est  la  même  pour  tous  les  corps  simples. 
Les  valeurs  trouvées  par  ces  savants  pour  les  chaleurs  spéci- 
fiques des  treize  corps  qu'ils  avaient  étudiés,  représentaient 
d'après  la  définition  les  quantités  de  chaleur  absorbées  par 
l'unité  de  poids,  le  kilogramme.  Pour  avoir  la  quantité  absorbée 
par  un  atome,  il  fallait  diviser  les  chaleurs  spécifiques  trou- 
vées par  les  nombres  relatifs  des  atomes,  ou,  ce  qui  revient 
au  même,  les  multiplier  par  les  poids  atomiques  correspon- 
dants, puisque  ces  nombres  sont  évidemment  en  raison  in- 
verse du  poids  de  chaque  atome.  Pour  que  la  loi  de  Dulong  et 
Petit  soit  vraie,  il  faut  donc  que  le  produit  de  la  chaleur  spé- 
cifique d'un  corps  simple  par  son  poids  atomique  soit  le  même 
pour  tous,  soit  un  nombre  constant.  Or  c'est  ce  qui  se  trouvait 
exact  pour  les  treize  corps  dont  Dulong  et  Petit  avaient  mesuré 
les  chaleurs  spécifiques.  Voici  en  effet  les  résultats  auxquels 
les  conduisaient  leurs  expériences  et  leurs  calculs  : 
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Chaleurs  Poids 

Corps  simples.  spécifiques.  des  itomes.  Produits. 

Bismuth 0,0288  13,30  0,583 

Plomb 0,0293  12,95  0,579 

Or 0,0298  12,45  0,570 

Platine 0,051i  11,16  0,574 

Étain 0,0514  7,35  0,578 

Argent 0,0557  6,75  0,576 

Tellure 0,0912  4,05  0,568 

Zinc 0,0927  4,08  0,574 

Cuivre 0,0941  5,96  0,576 

Nickel 0,1055  5,69  0,582 

Fer 0,1100  5,59  0,575 

Cobalt 0,1498  2,46  0,588 

Soufre 0,1880  2,01  0,578 

Gomme  on  le  voit,  les  différences  entre  les  produits  élaienl 
assez  faibles  pour  qu'on  pût  les  attribuer  soit  aux  erreurs 
d'observation,  soit  à  l'incertitude  des  nombres  fournis  par  les 
analyses  chimiques  pour  les  poids  des  atomes. 

La  loi  de  Dulong  et  Petit  avait  une  trop  haute  importance 
pour  n'être  pas  soumise  à  des  vérifications  plus  étendues.  C'esl 
un  des  principaux  motifs  qui  déterminèrent  Regnault  à  entre- 
prendre ses  belles  recherches  sur  les  chaleurs  spécifiques.  lies 
résultats  qu'il  obtint  ne  furent  pas  aussi  favorables  que  ceux 
qu'avaient  trouvés  les  savants  qui  avaient  formulé  la  relation 
entre  les  poids  des  atomes  et  la  chaleur  spécifique.  Les  produits 
variaient  entre  0,58  et  0,42  et  la  différence  ne  pouvait  plus 
être  attribuée  aux  incertitudes  et  erreurs  des  expériences. 
Cependant  Regnault  n'en  conclut  pas  que  la  loi  de  l'égalité  de 
la  chaleur  spécifique  soit  fausse,  et  il  en  donne  les  raisons 
en  ces  termes  : 

«  Cette  loi  représenterait  probablement,  dit-il,  les  résultats 
de  l'expérience  d'une  manière  tout  à  fait  rigoureuse,  si  l'on 
pouvait  prendre  la  chaleur  spécifique  de  chaque  corps  à  un 
point  déterminé  de  son  échelle  thermométrique,  et  si  Ton  pou- 
vait débarrasser  sa  chaleur  spécifique  de  toutes  les  influences 
étrangères  qui  la  modifient  dans  l'observation.  Ces  influences 
peuvent  être  de  diflérentes  natures.  Les  corps  qui  passent  par 
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Télat  de  mollesse,  avant  de  se  fondre  complètement,  renferment 
probablement  déjà,  avant  leur  liquéfaction,  une  portion  de  leur 
chaleur  de  fusion  qui  s'ajoute,  dans  Tcxpérience,  à  la  chaleur 
spécifique.  D'un  autre  côté,  la  capacité  calorifique,  telle  que 
nous  la  déterminons  par  Texpérience,  s'obtient  d'après  l'obser- 
vation de  la  quantité  de  chaleur  que  le  corps  a  dû  absorber 
pour  produire  son  élévation  de  température  (et  c'est  là,  à  pro- 
prement parler,  sa  chaleur  spécifique),  plus  de  la  quantité  de 
chaleur  qu'il  a  dû  prendre  pour  produire  sa  dilatation.  Cette 
dernière  quantité  de  chaleur,  que  l'on  pourrait  appeler  chaleur 
latente  de  dilatation,  s'ajoute  dans  l'expérience  à  la  chaleur 
spécifique  ;  elle  est  très  grande  dans  les  corps  gazeux,  beaucoup 
plus  faible  dans  les  corps  solides  et  les  liquides  ;  mais  dans 
aucun  cas  elle  n'est  négligeable,  et  elle  doit  faire  varier  néces- 
sairement d'une  manière  sensible  la  chaleur  spécifique  ob- 
servée. 

«  Toutes  ces  causes  d'erreur  sont  compliquées  par  le  choix 
arbitraire  de  l'origine  à  partir  de  laquelle  on  compte,  pour 
chaque  corps,  les  élévations  de  température,  choix  qui  n'est 
déterminé  par  aucune  propriété  physique  telle  que  le  point  de 
fusion  ou  d'ébullition,  mais  se  trouve  le  môme  pour  des  corps 
de  nature  complètement  différente.  L'augmentation  de  la  cha- 
leur spécifique  avec  la  température  suffirait  seule  pour  démon- 
trer la  nécessité  de  choisir,  pour  chaque  substance,  un  point 
de  départ  en  rapport  avec  un  de  ses  autres  caractères  spéci- 
fiques. » 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  difficultés,  la  loi  de  la  chaleur  spé- 
cifique des  atomes  pour  les  corps  simples  mérite  d'autant  plus 
l'attention  qu'une  loi  analogue  a  été  découverte  entre  les  cha- 
leurs spécifiques  et  les  poids  atomiques  des  corps  composés. 
M.  Newmann  a  trouvé  que  le  produit  de  ces  nombres  est 
constant  pour  une  même  classe  de  corps  ou  pour  ceux  qui  ont 
une  constitution  chimique  semblable,  mais  qu'il  est  variable 
d'une  classe  à  l'autre.  Regnault  a  donné  cette  formule  générale, 
qui  comprend  la  loi  de  Dulong  et  Petit  et  celle  de  Newmann 
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L*oinme  cas  particuliers  :  Dans  tous  les  corps  comjx)sés  de 
même  composition  atomique  et  de  constitution  chimique  sem- 
blable, les  chaleurs  spécifiques  sont  en  raison  inverse  du  poids 
itomiifue. 

Les  tableaux  suivants  permettront  au  lecteur  de  se  faire  une 
itlée  nette  de  Tétat  de  la  question,  en  ce  qui  concerne  le  plus 
ou  moins  de  conformité  des  lois  ci-dessus  énoncées  avec  les 
résultats  numériques  déduits  des  reclierches  des  physiciens  et 
des  chimistes  sur  ces  questions  difficiles.  Nous  ferons  seule- 
meut  remarquer  qu'ici  les  poids  atomiques  sont  ceux  qu'on 
obtient  en  prenant  pour  unité  le  poids  de  Tatome  d'hydrogène  : 

I.    CORPS   SIMPLES   (loi    DE   DULOMG    ET   PETIt). 


Chaleurs 

Noms  des  subsUinces.  s))ccinqiies. 

Anliiîioinc 0,051 

Argent 0,057 

Ai*seiiic 0,081 

Kismulh 0,051 

Cadmium 0,057 

Cobalt 0,i07 

Cuivre 0,095 

Klain 0,056 

Fer 0,iii 

Iode 0,054 

Magnésium 0,250 

Manganèse 0,120 

Mercure 0,033 

Nickel  .^ 0,108 

Or.   .  .' 0,032 

PaHadiuni 0,059 

Platine 0,032 

Plomb 0,031 

Potassium 0,170 

Sodium 0,295 

Soufre 0,203 

Zinc 0,095 


Produits  de  la 

chaleur  spécifique 

Poids 

par  le  poids 

atomiques. 

atomique'. 

122 

6,22 

i08 

6,16 

75 

6,07 

210 

6,51 

H2 

6,58 

59 

6,50 

f)5,.i 

6.02 

ii8 

6,60 

56 

6,38 

127 

6,85 

2i 

6,00 

27,5 

3,30 

100 

3,50 

59,2 

6,40 

190,4 

6,50 

55,2 

5,14 

197,5 

6,52 

207 

6,40 

59,1 

6,60 

25 

6,73 

32 

6.50 

65 

6,20 

t  On  peut  remarquer  que,  pour  trois  des  corps  simples  du  tableau,  le  produit  n'est  que 
|«  moitié  environ  de  la  moyenne  6,36  des  autres  nombres;  ce  qui  tient  peut-être  à  la  Talcur 
«I^Ul  fois  trop  faible  de  leurs  poids  atomiques.  Certaios  auteurs  doublent  en  effet  cette 
nlwir  pour  les  corps  en  question,  qui  sont  le  manganèse,  le  mercure,  le  palladium.  D*au- 
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II.    —  CORPS  COMPOSÉS    (loi   DE   NEWMANN). 


Noms  des  substances. 

Oxyde  de  plomb,  PbO.  .  .  . 

—  de  mercure,  HgO  .  . 

—  de  cuivre,  CuO  .  .  . 
Chlorure  d'argent,  Ag*Cl.  . 

—  de  cui\Te,  Cu*CI.  . 

—  de  sodium,  Na*Cl. 

—  de  plomb,  PbCl.  . 

—  de  mercure,  IlgCl. 

—  de  zinc,  ZnCl.  .  . 
Nitrate  d'argent,  Ag*OAzO*. 

—  de  potasse,  K*0  AzO* 

—  de  soude,  Na*OAzO* 
Sulfate  de  chaux,  CaOSO'.. 

—  de  baryte,  BaOSO*. 

—  de  plomb,  PbO  SO». 
Carbonate  de  chaux,  CaOCO' 

—  de  baryte,  BaOCO* 

—  dcfer,  FeOCO».  . 


Produits  de  la 

chaleur  spécifique 

Chaleurs 

Poidt 

par  le  poids 

spécifiques. 

atomiques. 

atomique. 

0,051 

111,5 

5,68 

0,052 

108 

5,61 

0,142 

39,7 

5,65 

0,091 

145,5 

13,05 

0,138 

98,9 

13,64 

0,2H 

58,5 

12,52 

0,066 

139 

9,17 

0,069 

135,5 

9,34 

0,136 

68 

9,24 

0,143 

170 

24,31 

0,239 

101,1 

24,16 

0,278 

85 

23,63 

0.196 

68 

15,32 

0,115 

116,5 

13,16 

0,087 

151,5 

13,18 

0,210 

50 

10,50 

0,110 

98,5 

10,83 

0,193 

58 

H,19 

g  4.    CHALEUR    SPÉCinQUE   DES    GAZ. 

Les  diverses  méthodes  exposées  dans  les  paragraphes  qui 
précèdent  avaient  pour  objet  la  détermination  de  la  chaleur 
spécifique  des  corps  à  l'état  solide  ou  à  Tétat  liquide.  Il  n'était 
pas  moins  important  de  mesurer  celle  des  gaz.  En  1784,  La- 
voisier  et  Laplace  firent  avec  leur  calorimètre  quelques  expé- 
riences ayant  pour  but  de  mesurer  la  quantité  de  glace  que 
fond  une  livre  d'air  vital  et  une  livre  d'air  de  V atmosphère  en 
se  refroidissant  y  depuis  60  degrés  du  thermomètre  jusqu'au 
terme  de  la  congélation.  Le  gaz  dont  ils  voulaient  mesurer  la 


très  font  Tinverse  et   adoptent  des  nombres  moitié  moindres  pour  la  plupart  des  corps 
simples  ci-dessus. 

Le  carbone  semble  échapper  tout  à  fail  à  la  loi  de  Dulong.  Nous  avons  dil  quelles  diffé- 
rences considérables  on  trouvait  pour  sa  chaleur  spécifique  selon  son  état  moléculaire. 
Cependant,  si  Ton  multiplie  0,26,  chaleur  spécifique  du  noir  animal,  par  24,  poids  atomique 
da  carbone  doublé,  on  trouve  6,24,  qui  rentre  dans  la  loi. 
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chaleur  spécifique  passait  d*abord  du  gazomètre  dans  des  ser- 
pentins plongés  dans  des  vases  pleins  d*eau  qu*on  pouvait 
chaufTer  à  volonté;  puis  de  là  dans  un  serpentin  entouré  de  la 
glace  du  calorimètre,  d'où  il  ressortait  à  zéro  après  avoir  cédé 
la  chaleur  acquise  à  la  glace,  dont  on  recueillait  et  pesait  la 
quantité  fondue.  Quelques  années  après,  Crawford  se  servait 
dans  le  môme  but  de  la  méthode  des  mélanges.  Puis  vinrenl 
les  travaux  de  Leslie,  deGay-Lussac,  de  Dalton,  deDuIong,  etc.  ; 
mais  tous  les  résultats  obtenus  étaient  entachés  de  causes 
d'erreur  diverses,  qu'accusait  d'ailleurs  leur  désaccord. 

Ce  n'est  qu'en  1813  que  le  mémoire  de  deux  physiciens  fran- 
çais, Delaroche  et  Bérard,  mémoire  couronné  par  TAcadémie 
des  sciences,  résolut  avec  quelque  précision  le  problème 
délicat  de  la  détermination  de  la  chaleur  spécifique  des  gaz.  Ce 
problème  peut  du  reste  être  posé  de  deux  manières  différentes. 
Pour  les  solides  et  les  liquides,  nous  avons  vu  que  les  chaleurs 
spécifiques  mesurées  se  composent  de  deux  parties,  qui  s'y 
trouvent  confondues  :  la  chaleur  absorbée  par  l'élévation  de 
température  du  corps  et  celle  qui  est  employée  à  produire  la 
dilatation  correspondante.  La  pression  est  d'ailleurs  supposée 
constante  pendant  toute  la  durée  des  expériences.  Pour  les 
gaz,  on  peut  et  on  doit  distinguer  entre  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  pour  élever  la  température  de  l'unité  de  poids  d'un 
degré,  et  celle  qui  serait  capable  de  produire  le  même  effet  lors- 
que le  gaz  peut  se  dilater  librement.  En  effet,  on  sait  par  expé- 
rience que  tout  changement  de  volume  d'un  gaz  donne  lieu  à 
une  variation  de  température  ;  quand  on  le  comprime,  de  la 
chaleur  est  dégagée  et  la  température  s'élève,  tandis  que  le 
contraire  a  lieu  si  le  gaz  se  dilate. 

De  là  deux  chaleurs  spécifiques  d'un  même  gaz  :  la  chaleur 
spécifique  sotis  pression  comtante,  et  la  chaleur  spécifique  sous 
volume  C07istant.  C'est  la  première  que  Delaroche  et  Bérard 
déterminèrent  dans  leur  grand  travail.  Voici  un  aperçu  de  la 
méthode  que  ces  savants  avaient  employée. 

Le  gaz  contenu  d'abord  dans  une  vessie  de  grandes  dimen- 
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sions  s'en  échappait  avec  une  vitesse  conslanle,  cl  venait 
s'échauffer  à  l'intérieur  d'un  long  tube  de  cuivre  qu'entourait 
uu  manchon  rempli  de  vapeur  d'eau  bouillante.  En  sortant  du 
tube,  il  pénétrait  dans  un  serpentin  plongé  dans  un  calori- 
mètre plein  d'eau  froide,  et  lui  cédait  toute  la  chaleur  qu'il 
avait  acquise  par  son  passage  dans  le  tube  que  chauffait  la 
vapeur.  La  constance  de  l'écoulement  du  gaz  et,  par  suite,  de  la 
pression  était  oblenue  à  l'aide  de  deux  vases  de  Mariotlc,  com- 
muniquant avec  deux  ballons  renfermant  chacun  une  vessie 
pleine  de  gaz;  la  circulation  d'une  même  quantité  de  gaz  pou- 
vait ainsi  être  prolongée  assez  longtemps,  pour  que  l'eau  du 
calorimètre  pût  prendre  une  élévation  de  température  de  plu- 
sieurs degrés.  On  calculait  ainsi  la  quantité  de  chaleur  aban- 
donnée par  l'unité  de  volume  ou  par  l'unité  de  poids  du  gaz, 
pour  s'abaisser  de  la  température  de  100^  à  une  température 
déterminée.  Il  y  avait  lieu,  bien  entendu,  à  diverses  corrections 
rclalives  aux  pertes  de  chaleur  que  le  rayonnement  et  la  con- 
ductibilité produisaient  dans  les  diverses  parties  de  l'appareil. 
Mais  une  cause  d'erreur  qu'on  ne  pouvait  soupçonner  à  l'époque 
où  furent  faites  ces  remarquables  expériences,  c'est  celle  cjui 
provenait  de  l'endosmose  :  on  ignorait  alors  que  l'air  extérieur 
pouvait  pénétrer  à  l'intérieur  des  vessies  et  se  mêler  avec  le 
gaz  intérieur  qu'elles  contenaient. 

Néanmoins  les  résultats  furent  1res  voisins  de  ceux  que 
Regnault  trouva  plus  tard  par  des  méthodes  perfectionnées. 
Décrivons  sommairement  le  procédé  adopté  par  ce  dernier  pour 
déterminer  la  chaleur  spécilique  des  gaz  sous  pression  con- 
stante. Un  récipient  métallique  de  grande  capacité  était  rempli 
à  l'avance  du  gaz  parfaitement  purilié,  sec  et  fortement  com- 
primé, dont  la  température  était  maintenue  constante  par  un 
courant  extérieur  d'eau  froide.  Un  manomètre  en  mesurait  la 
pression.  De  ce  gazomètre,  le  gaz  était  conduit  dans  un  bain 
d'huile  par  un  tube  muni  d'un  régulateur  et  qui  se  déroulait 
dans  le  bain  en  forme  de  serpentin.  De  là  il  arrivait  au  calori- 
mètre. Ce  dernier  présentait  une  disposition  particulière  :  il 
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coiilcuait  une  série  de  boîtes  métalliques  superposées,  où  arri- 
vait le  gaz;  mais,  afin  de  fournir  à  celui-ci  le  plus  long  jiar- 
cours  possible,  les  boîtes  étaient  divisées  intérieurement  par 
des  cloisons  de  forme  spiraloïde,  et  c'est  après  en  avoir  suivi 
toutes  les  sinuosités  que  le  gaz  s'échappait  enfin  dans  Talnio- 
sphère.  Le  régulateur  mentionné  plus  haut  permettait  de  faire 
varier  à  volonté  la  vitesse  d'écoulement  du  gaz.  En  le  disposant 
convenablement,  on  pouvait  aussi  opérer  à  des  pressions  très 
différentes. 

Bornons  nous  à  cette  description  fort  abrégée  et  arrivons  aux 
résultats  obtenus.  Comme  conclusion  générale  de  ses  recher- 
ches, Regnault  a  reconnu  :  l**que  la  chaleur  spécifique  des  gaz 
est  indépendante  de  la  pression,  sauf  dans  le  voisinage  de  leur 
point  de  liquéfaction  ;  2°  qu'elle  croît  avec  la  température  pour 
les  gaz  (jui  s'écartent  sensiblement  de  la  loi  de  Mariotle.  Ainsi 
la  chaleur  spécifique  de  l'air  est  rigoureusement  constante 
depuis  —  5(f  jusqu'à  4-225'^;  il  en  est  de  même  de  la  chaleur 
si^éciliquc  de  l'hydrogène,  tandis  que  celles  de  l'acide  carbo- 
nique et  du  protoxyde  d'azote  augmentent  avec  la  température. 

Voici  les  chaleurs  spécifiques  moyennes  entre  0®  et  20(y  de 
quelques  gaz,  rapportées  à  celle  de  l'eau  prise  pour  unité,  sous 
la  pression  constante  d'une  atmosphère  : 

Air 0/2Ô75 

0\>{,'èno o/2nr) 

A/oU' 0,2438 

Uxlroj^cno 5,i0U0 

Acidr  c;ni)oniquc  ,  .   .  0,2  M)9 

l»i(»l()xy(lo  d'azolc  .  .   .  0,2262 

Oxvde  (lii  carbone.  .   .  0.2570 

Gaz  oléfiant 0,5950 

Tous  ces  nombres  représentent,  d'après  la  définition,  les 
quantités  de  chaleur  qui  élèveraient  de  1  degré  la  température 
de  l'unité  de  poids  de  chacun  des  gaz.  Mais,  sous  la  même  pres- 
sion, les  poids  égaux  ont  des  volumes  inversement  proportion- 
nels aux  densités.  Par  conséquent,  si  l'on  multiplie  les  cha- 
leurs spécifiques  ci-dessus  par  la  densité  de  chaque  gaz,  le 


Chlore 

0.1210 

Vapeur  (le  brome.  .   . 

o,o5r>r) 

Acide  sulfureux.   .  .  . 

O.loli 

—     cblorhycirique.  . 

o,i8i:> 

—     sulfliydrique  .   . 

0,2452 

Gaz  aniinoniac  .... 

0,ri08i 

Klher  chloriiydrique.  . 

0,2757 

Bioxvde  d'azole.    .  .   . 

0,2517 
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produit  expiûmera  la  quantité  de  chaicur  (|ii'il  faudrait  pour 
élever  de  1  degré  la  températiu'e  de  l'unité  de  volume.  Les 
produits  ainsi  obtenus  seront  les  chaleurs  spécifiques  des  ga:^ 
raf portées  à  V unité  de  volume.  D'autre  part,  il  est  admis  que, 
sous  l'unité  de  volume,  les  gaz  contiennent  le  même  nombre 
d'atomes.  Les  mêmes  produits  représenteront  donc  les  cha- 
leurs spécifiques  atomiques  des  gaz,  ou  du  moins  des  nombres 
proportionnels,  et  par  conséquent  devront  être  égaux  entre 
eux,  si  la  loi  de  Dulong  et  Petit  est  applicable  aux  gaz. 

Voyons  ce  que  dit  à  cet  égard  l'expérience. 

Le  tableau  qui  suit  donne,  pour  cinq  gaz,  dont  trois  perma- 
nents, et  pour  l'air,  les  produits  de  leurs  chaleurs  spécifiques 
par  leurs  densités,  c'est-à-dire  les  chaleurs  spécifiques  rap- 
portées au  volume;  pour  les  cinq  mêmes  gaz,  il  donne  les 
produits  des  chaleurs  spécifiques  par  les  poids  atomiques  eux- 
mêmes,  ou  les  chaleurs  spécifiques  atomiques  : 

Chaleurs  spéciri(]ucs 
Gaz.  n  poiiis  ('gnl.         à  volume  (5gnl.         atomiques. 

Oxygène 0,2175  0/2105  .j,i800 

Hydrogèno 0,4000  0,!230I  3,i090 

Azolo 0,!2i58  0,2508  3,  il  32 

Chlore 0,1210  0,2979  i,2955 

Drome 0,055:)  0,3073  4,3450 

Air 0,2375  0,2375 

Les  trois  premiers  nombres  des  deux  dernières  colonnes 
sont  sensiblement  égaux  entre  eux  ;  mais  il  n'en  est  [)as  de 
même  des  suivants.  Les  gaz  qu'on  appelait  permanents,  c'est-à- 
dire  qui  sont,  dans  les  conditions  ordinaires,  éloignés  de  leur 
point  de  liquéfaction,  suivent  donc  sensiblement  la  loi  de  Du- 
long et  Petit;  mais  il  est  à  remarquer  que  leur  chaleur  spéci- 
fique atomique  n'est  guère  que  la  moitié  de  celle  (ju'on  trouve 
pour  les  solides  et  les  licpiides.  Quant  aux  gaz  tels  que  le  chlore 
et  le  brome,  ils  paraissent  s'écarter  notablement  de  la  loi. 

Eu  résumé,  les  lois  générales  par  lesquelles  on  a  cherché 
jusiju'ici  à  exprimer  les  rapports  existant  entre  les  capacités 
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(les  corps  pour  la  chaleur,  sous  leurs  trois  états,  sont  loin  de 
présenter  l'uniforinilé,  la  constance  qui  doit  caractériser  les 
lois  physiques  ou  naturelles.  Elles  offrent  cependant,  telles 
(prolles  sont,  avec  leurs  exceptions  et  leurs  anomalies,  un 
sérieux  intérêt  pour  les  chimistes  et  pour  les  physiciens.  Il  esl 
à  croire  d'ailleurs  (jue  les  progrès  rapides  dont  la  théorie  méca- 
ni(|ue  de  la  chaleur  a  enrichi  la  science  dans  ces  derniers 
temj^s,  et  ([u'un  grand  nombre  de  savants  éminents  pour- 
suivent aujourd'hui,  feront  disparaître  les  obscurilés  qui 
régnent  encore  sur  ce  point,  et  donneront  la  raison  dos 
anomalies  signalées. 


CHAPITRE  XI 

CALORIMÉTRIE  —  CHALEURS  LATENTES  DE  FUSION 

ET  DE  VAPORISATION 


g  1.  CHALEUR  LATENTE  DE  FUSION. 

Rappelons  le  phénomène  qui  caraclérise  la  fusion  des  so- 
lides, lorsque  celte  fusion  s'effectue  brusquement,  sans  que  le 
corps  subisse  un  ramollissement  préalable  :  la  transition  de 
Télal  solide  à  l'état  liquide  se  fait  sans  augmentation  de  tempé- 
rature, tant  que  la  masse  du  corps  n'est  pas  entièrement  fondue. 
Toute  la  chaleur  fournie  par  le  foyer  ou  par  le  milieu  dans 
lequel  le  solide  se  trouve  plongé,  est  absorbée  par  le  travail  de 
la  fusion  ;  cette  chaleur  ne  se  manifestant  point  par  une  éléva- 
tion thermométrique,  c'est,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  ce  qu'on 
nomme  la  chaleur  latente  de  fusion. 

Quand,  par  un  phénomène  inverse,  la  masse  liquide  soumise 
à  un  refroidissement  suffisant  revient  à  l'état  solide,  elle  rend  au 
milieu  ambiant  toute  la  chaleur  que  la  fusion  avait  absorbée  ;  elle 
la  rend  en  quantité  précisément  égale,  si  la  masse  est  restée 
la  même  ;  et,  en  effet,  pendant  tout  le  temps  nécessaire  à  la 
solidification,  quelque  intense  que  soit  la  cause  du  refroidisse- 
ment, la  température  reste  fixe  et  égale  à  celle  du  point  de  fu- 
sion ;  elle  ne  commence  à  s'abaisser  au-dessous  de  ce  point 
que  si  la  masse  entière  est  solidifiée.  Si  le  corps  est  de  nature 
îi  rester  liquide,  dans  des  circonstances  que  nous  avons  étu- 
diées, à  une  température  inférieure  à  celle  de  la  fusion,  s'il  y 
a  en  un  mol  mrfusion,  la  chaleur  latente  redevient  sensible 
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spontanément  au  moment  du  retour  à  l'étal  solide  :  la  tempé- 
rature remonte  subitement  au  point  de  fusion. 

C'est  le  docteur  Black,  avons-nous  dit,  qui,  dès  1762,  appela 
l'attention  des  physiciens  sur  l'existence  de  la  chaleur  latente 
de  fusion,  ou  mieux  sur  le  fait  de  l'absorption  de  chaleur  due 
au  changement  d'état.  Il  lit  plus  :  il  chercha  à  la  mesurer  et 
employa  à  ce  sujet  diverses  méthodes,  et  notamment  celle  des 
mélanges.  11  trouva  qu'un  poids  donné  de  glace  absorbe,  pour 
se  fondre,  80  fois  autant  de  calories  que  la  même  masse  d'eau 
pour  élever  sa  température  de  i  degré  :  en  mélangeant  en  effet 
des  poids  égaux  d'eau  à  80^  et  de  glace  fondante,  Black  obtint 
la  fusion  complète  de  la  glace,  sans  que  la  température  finale 
du  liquide  se  fût  élevée  sensiblement  au-dessus  de  zéro.  I^a- 
voisier  et  Laplace  déterminèrent  la  chaleur  de  fusion  de  la  glace  * 
à  l'aide  de  leur  calorimètre.  Wilcke  plongeait  dans  l'eau  bouil- 
lante deux  ballons,  l'un  plein  d'eau  à  0\  l'autre  de  neige  aussi 
à  0°  :  il  observait  et  comparait  les  températures  des  deux 
liquides,  quand  celle  de  l'eau  du  ballon  plein  d'eau  s'était 
élevée  à  72°. 

Ces  premières  recherches,  par  des  méthodes  qui  compor- 
taient, ainsi  que  nous  Tavons  déjà  vu,  diverses  causes  d'erreur, 
donnèrent,  en  moyenne,  un  chiffre  trop  faible  pour  la  chaleur 
latente  de  fusion  de  la  glace,  c'est-à-dire  75  calories,  au  lieu  de  79. 
liO  résultat  trouvé  par  Black  était  plus  rapproché  de  la  vérité. 

De  la  Provoslaye  et  P.  Desains  ont  déterminé  avec  une 
grande  précision  la  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  par  la 
méthode  des  mélanges.  Ils  procédèrent  de  la  façon  suivante. 
Ils  introduisaient  dans  leur  calorimètre  en  laiton  très  mince, 
rempli  d'un  poids  donné  d'eau,  à  une  température  supérieure 
à  0"  et  connue,  un  morceau  de  glace  bien  pure  à  0\  Agitant 
alors  l'eau  du  vase  jusqu'à  ce  que  la  fusion  du  morceau  de 
glace  fût  complète,  ils  notaient  avec  soin  la  température  linale 
et  pesaient  le  calorimètre  :  I  augmentation  de  poids  corres- 
pondait à  la  quantité  de  glace  fondue. 

Ils  avaient  ainsi  tous  les  éléments  pour  écrire  l'équation  très 
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simple  donnaiU  la  solution  du  problème  :  d'une  pari,  le  nombre 
de  calories  perdues  par  l'eau  du  calorimètre,  poiir  s'abaisser 
d'un  nombre  déterminé  de  degrés  ;  d'autre  part,  le  nombre  de 
calories  nécessaire  à  la  fusion,  augmenté  de  celui  que  l'eau  de 
fusion  a  absorbé  pour  passer  de  0**  à  la  température  finale  du 
nielange\  11  fallait,  il  est  vrai,  tenir  compte  de  rinduence  du 
vase  et  de  celle  du  thermomètre,  et  ajouter  leur  valeur  eti  eau 
au  poids  de  l'eau  du  calorimètre  ;  puis  faire  les  corrections, 
d'ailleurs  très  petites,  provenant  des  perles  et  des  gains  de 
chaleur  qui  pouvaient  se  produire  pendant  l'expérience. 

Le  nombre  trouvé  par  les  deux  physiciens  pour  la  chaleur 
latente  de  fusion  de  la  glace  est  sensiblement  égal  à  79,25.  Tel 
est  le  nombre  de  calories  qu'exige  1  kilogramme  de  glace  à 
0*  pour  être  réduit  en  eau  également  à  0".  Les  délerminalions 
de  Regnault  ont  conduit  au  même  résultat. 

La  méthode  ainsi  employée  peut  s'appliquer  à  loul  autre 
solide  dont  la  température  du  point  de  fusion  esl  suriisanimenl 
basse,  par  exemple  au  brome,  au  mercure.  S'il  s'agit  de  corps 
dont  le  point  de  fusion  soit  élevé,  comme  la  plupart  des  métaux, 
la  méthode  des  mélanges  s'applique  encore,  pourvu  toutefois 
qu'on  renverse  l'ordre  des  |)hases  du  phénomène,  c'est-à-dire 
en  faisant  préalablement  fondre  le  corps  solide,  puis  en  cher- 
chant la  quantité  de  chaleur  qu'il  abandonne  en  se  solidifiant. 
Mais  il  y  a  des  précautions  à  prendre  :  le  liquide  devra  être  pris 
dans  une  masse  non  fondue  en  totalité,  ou  commen(;ant  seule- 
ment à  se  solidifier,  afin  qu'on  soit  sûr  que  sa  température, 
au  moment  de  l'introduction  dans  le  calorimètre,  est  bien 
égale  à  celle  du  point  de  fusion.  En  outre,  si  la  température  de 
fusion  du  corps  dépasse  de  beaucoup  100%  on  ne  le  mellra 
point  immédiatement  en  contact  avec  l'eau  du  calorimètre,  qui 
produirait  une  formation  brusque  de  vapeur  dont  l'effet  ther- 
mique serait  d'une  appréciation  difficile.  On  le  renferme  alors 

j ,  p(X  —  b)=px  -4-  />0.  P  est  le  poids  do  l'eau  du  calorimètre,  T  sa  teuijiératurc  au  mo- 
iiinil  do  l'introduction  do  la  glace  ;  /;  est  le  poids  de  la  glaa*  tondue,  6  la  tein)>éi*atiu'e 
liiiale  ;  x  «^t  la  chaleur  latente  de  fusion  clici'cliée. 
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(lîjiis  une  boîle  métallique  qu'on  introduit  dans  l'eau,  et  c'esl 
seulement  vers  la  (in  de  l'expérience  qu'on  laisse  celle-ci  péné- 
trer dans  la  boîte  au  contact  du  liquide. 

Quoique  simple  en  théorie,  la  mesure  de  la  chaleur  latente 
de  fusion  des  solides  qui  se  liquéfient  à  une  température  élevée, 
présente  de  grandes  difficultés  pratiques,  et  exige  des  pré- 
cautions multipliées.  Person,  à  qui  la  science  doit  une  série 
importante  d'expériences  sur  ce  point  difficile,  a  signalé  une 
importante  relation  entre  les  chaleurs  latentes  de  fusion  des 
métaux  et  leur  élasticité.  Plus  celle-ci  est  grande,  c'esl-à-dirc 
plus  le  poids  nécessaire  pour  allonger  d'une  fraction  donnée 
un  fil  de  ce  métal  est  considérable,  plus  grande  aussi  est  sa 
chaleur  latente  de  fusion.  Le  même  savant  a  formulé  une  loi 
empirique  qui  rattacherait  la  chaleur  latente  de  fusion  d'un 
corps  à  ses  chaleurs  spécifiques  sous  les  deux  états  solide  et 
li(juide.  En  voici  Ténoncé  :  La  chaleur  latente  de  fusion  (Vun 
corps  est  égale  à  la  différence  entre  ses  chaleurs  spécifiques 
sims  les  deux  états  multipliée  par  le  nombre  de  degrés  qui  sé- 
pare le  point  de  fusion  de  la  température  —  ICO"^*.  La  chaleur 
latente  ainsi  calculée  est  en  effet,  pour  un  certain  nombre  de 
corps,  très  sensiblement  égale  à  la  chaleur  mesurée. 

Terminons  ce  paragraphe  en  donnant,  d'après  le  même  phy- 
sicien, la  chaleur  latente  de  fusion  des  corps  suivants  : 

1.  Cette  tcnipéniturc  de  160  degrés  au-dossoiis  de  zcru  (nombre  trouvé  par  Pouillct  pour 
la  température  des  espaces  planétaires,  défalcation  faite  du  rayonnement  solaire)  serait, 
d'après  Person,  celle  du  zéro  absolu.  Pour  arriver  à  cette  conclusion,  le  savant  physicien  a 
cherché,  en  s*appuyant  sur  la  loi  formulée  plus  haut,  quelle  serait  la  quantité  totale  de  cha- 
leur contenue  dans  un  corps,  par  exemple  dans  i  gramme  d*eau  à  0**.  Il  parvint  à  résoudre 
ce  problème  en  admettant  que  les  quantités  totales  de  chaleur  contenues  dans  deux  corps 
différents  sont  entre  elles  comme  leurs  chaleurs  spécifiques,  et  que  ce  rapport  est  constant 
pour  toutes  les  températures.  11  trouva  IGO  calories  pour  1  granune  d*eau  à  0^,  80  calories 
])our  1  gramme  de  glace  aussi  à  U".  Pour  un  autre  corps  dont  la  chaleur  spécifique  à  Pélat 
solide  est  c  et  qui  est  pris  à  0^,  on  a  donc  une  chaleur  totale  égale  à  1 00  c.  D*où  il  conclut 
que,  si  Ton  enlève  Ix  ce  corps  160  fois  le  nombre  de  calories  faisant  varier  la  température 
de  i",  il  ne  renfermei*a  plus  de  chaleur  :  il  sera  au  zéro  absolu.  Nous  avons  vu  plus  haut 
les  raisons  qui  font  adopter  aujoiinriiui   h   température  —  275®  pour  ce  jioinl  de  dép;)rt, 
d'ailleurs  tout  théorique. 
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Glace  (eau  solide).  . 
Phosphate  de  soude. 
Azotate  de  soude  .  . 
Chlorure  de  calcium . 

Zinc 

Argent  . 


79,25 
66,80 
62,97 
40,70 
28,i3 
21,07 


Élain I  i,25 

Bismuth I2,6i 

Soufre 9,37 

Plomh 5,37 

Piiosphoïc 5,03 

Mercure 2,85 


g  2.    CHALEUR   LATENTE   DE    VAPORISATIOiS. 


C'est  encore  le  doclcur  Black  qui  découvrit  et  essaya  le  pre- 
mier de  mesurer  la  chaleur  latente  de  vaporisation  de  l'eau.  H 
lit,  dans  ce  but,  rexpérience  suivante.  11  mettait  sur  un  four- 
neau, dont  il  supposait  la  température  à  peu  près  constante,  un 
vase  plein  d'eau.  11  comptait  le  temps  qui  s'écoulait  jusqu'au 
moment  où  le  liquide  entrait  en  ébuUition,  puis  comparait  à  ce 
temps  celui  que  mettait  l'eau  à  se  transformer  entièrement  en 
vapeur.  Le  rapport  des  deux  nombres  était  celui  des  quantités 
de  chaleur  fournies  par  le  foyer  et  absorbées,  soit  pour  l'élé- 
vation de  température  de  l'eau  à  100%  soit  pour  sa  vaporisa- 
tion. Il  employa  aussi  un  procédé  dont  Watt  se  servit  également 
et  qui  consistait  à  élever  l'eau  d'une  marmite  de  Papin  à  une 
température  supérieure  à  100°.  Ouvrant  alors  la  soupape,  une 
certaine  quantité  d'eau  s'échappait  à  l'état  de  vapeur;  l'eau 
restante  retombait  à  100\  et  la  chaleur  latente  de  vaporisa- 
tion était  égale  à  la  chaleur  perdue  par  l'eau  dans  cet  abaisse- 
ment de  température. 

Des  méthodes  plus  précises  ont  été  adoi)lées  depuis,  et  nous 
allons  décrire  celle  qu'a  imaginée  Rumford  et  qui,  convenable- 
ment perfectionnée,  a  été  employée  par  Despretz  pour  déter- 
miner les  chaleurs  latentes  de  vaporisation  de  divers  liquides, 
Teau,  l'éther,  l'alcool,  le  sulfure  de  carbone,  à  la  température 
de  leur  ébullition  à  l'air  libre. 

Le  principe  de  cette  méthode  est  fort  simple.  Il  consiste  à 
recueillir  et  à  peser  le  liquide  provenant  de  la  condensation  de 
la  vapeur  traversant  un  serpentin  métallique  plongé  dans  l'eau 
d'un  calorimètre.  La  figure  127,  qui  représente  l'appareil  de 


IV. 


4U 


314  LE  MONDE   PHYSIQUE. 

Ocsprclz,  va  nous  permellre  de  suivre  toiile  l'expérience.  C'csl 
une  cornue  à  col  incliné,  qui  conlient  le  liquide  en  expérience; 
un  tliermomèlrc  pénétrant  à  l'inléricur  de  la  cornue  fait  coii- 
naitrc  la  température  exacte  de  la  vapeur  au  moment  de  l'ébul- 
lilion.  Le  col  de  la  cornue  peut  élrc  entouré  de  drap  pour 
éviter  le  refroidissement  et  la  condensation  de  la  vapeur;  en 
tout  cas,  grâce  à  son  inclinaison,  le  liquide  qui  pourrait 
résulter   de  cette  condensation   retombe  dans   la   panse.  Le 


f  ig.  127.  ~  Calorimèire  de  Despreti,  pour  U  mesure  de  la  clialeur  U 

de  Tapormlion. 


calorimètre  B  rempli  d'eau  froide  conlient  un  serpentin  dont 
la  vapeur  traverse  les  spires  en  sortant  du  col  de  la  cornue. 
Le  liquide  provenant  de  la  vapeur  condensée  se  rend  dans  le 
vase  conique  P  complètement  fermé.  Le  thermomètre  l  donne 
!a  température- de  l'eau  du  calorimètre  au  commencement  et  à 
la  lin  de  l'expérience.  Quand  celle-ci  est  finie,  on  recueille  el 
on  pèse  le  liquide  provenant  de  la  condensation,  et  l'on  a  tous 
les  éléments  nécessaires  au  calcul  de  la  chaleur  latente  de  la 
vaj)cur,  à  la  lempéralurc  et  suus  ta  [iression  observées.  U 
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vase  P  est  d'ailleurs  muni  d'un  tube  qui  débouche  hors  du 
calorimètre,  et  ce  tube  peut  être  mis  à  volonté  en  communi- 
cation, par  un  robinet  R,  avec  une  machine  pneumatique  ou 
une  pompe  de  compression.  Dès  lors  on  peut  faire  varier  la 
tension  de  la  vapeur  ou,  ce  qui  revient  au  môme,  la  tempéra- 
ture à  laquelle  se  produit  Tébullition  du  liquide. 

Il  y  a  lieu,  bien  entendu,  de  prendre  ici  les  précautions 
usitées  pour  éviter  les  perles  de  chaleur  par  conductibilité  ou 
par  rayonnement,  et  d'en  tenir  compte  dans  les  calculs. 

Nous  avons  dit  que  la  méthode  s'applique  à  tous  les  liquides 
vaporisables,  et  on  le  comprend  aisément.  Mais  il  était  impor- 
tant surtout  de  connaître  avec  exactitude  la  chaleur  latente  de 
la  vapeur  d'eau,  à  toutes  les  températures  et  sous  toutes  les 
pressions;  c'est  un  point  qui  intéressait  la  théorie  aussi  bien 
que  la  pratique  des  machines  à  vapeur.  Les  expériences  de 
Walt,  faites  à  une  époque  où  les  méthodes  et  les  appareils 
manquaient  dç  précision,  avaient  fait  admettre  une  loi  connue 
sous  le  nom  de  loi  de  Watt,  d'après  laquelle  il  fallait  toujours 
la  même  quantité  de  chaleur  pour  transformer  en  vapeur  un 
poids  donné  d'eau,  un  gramme  par  exemple,  pris  à  zéro.  Cette 
quantité  totale  se  compose  de  deux  parties,  la  chaleur  em- 
ployée à  échauffer  l'eau  jusqu'à  l'ébullition,  et  la  chaleur  la- 
tente de  vaporisation.  D'autre  part,  on  admettait  que  cette 
dernière  est  constante  sous  toutes  les  [uessions. 

Dans  le  but  de  vérifier  l'exactitude  de  ces  lois,  Regnault  en- 
treprit une  longue  série  d'expériences  sur  la  chaleur  latente  de 
la  vapeur  d'eau,  avec  toute  la  précision  qui  caractérise  ses 
immenses  travaux  sur  la  chaleur.  H  détermina  ainsi  la  chaleur 
de  vaporisation  de  l'eau  pour  toutes  les  températures  com- 
prises entre  0"*  et  +230%  c'est-à-dire  entre  les  pressions  de 
0"*,004  et  27  atmosphères.  Ce  grand  travail,  terminé  en  1845, 
permit  à  l'illustre  physicien  de  conclure  que  la  chaleur  latenle 
de  la  vapeur  d'eau  va  en  diminuant  à  mesure  que  croît  la 
température.  A  0\  elle  est  égale  à  607  ;  à  100',  elle  n'est  plus 
que  557;  à  200%  elle  tombe  à  464.  Si,  au  contraire,  on  con- 
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sidère  la  chaleur  totale,  celle  qui  est  nécessaire  pour  réduire 
en  vapeur  un  poids  d'eau  égal  à  l'unilé,  pris  à  0*,  on  trouve 
qu'elle  est  constamment  croissante.  A  0^,  elle  est  égale  à  607; 
à  100%  elle  vaut  637  ;  à  200\  664  \ 

Ces  deux  lois,  qui  contredisent  la  loi  de  Watt  et  celle  de 
Southern  (égalité  de  la  chaleur  latente  sous  toutes  les  pressions), 
ont  été  reconnues  vraies  par  Regnault  pour  les  liquides  sui- 
vants, dont  il  a  déterminé  les  chaleurs  latentes  de  vaporisation  : 
sulfure  de  carbone,  éther,  benzine,  chloroforme,  acétone*  Il  est 
probable  qu'elles  sont  générales. 

Dans  leurs  nombreuses  et  remarquables  recherches  calori- 
métriques, principalement  appliquées  à  l'étude  des  phéno- 
mènes de  thermochimie,  Favre  et  Silbermann  se  sont  servis 
d'un  appareil  fondé  sur  un  principe  tout  différent  de  ceux  que 
nous  avons  décrits.  C'est  le  calorimètre  à  mercure,  qui  peut 
également  mesurer  les  chaleurs  spécifiques,  les  chaleurs  la- 
tentes et  celles  développées  par  les  combinaisons  chimiques. 
H  se  compose,  ainsi  que  le  montre  la  figure  128,  d'un  réservoir 
sphérique  en  fer  R,  suspendu  sur  un  axe  horizontal  et  pouvant 
basculer  autour  de  cet  axe.  Deux  robinets  situés  à  la  partie 
inférieure  permettent,  en  retournant  la  sphère,  de  la  remplir 
de  mercure,  l'un  des  robinets  servant  à  faire  le  vide  dans  le 
réservoir,  et  l'autre  à  introduire  le  liquide.  Quand  il  est  plein, 
on  retourne  le  réservoir  après  avoir  fermé  les  robinets,  et  l'on 
met  le  tube  que  l'on  voit  s'élever  à  gauche,  en  communication 
avec  un  tube  capillaire  horizontal  IV  soigneusement  gradué. 
Une  boule  E  remplie  de  mercure  est  interposée  entre  le  tube  c 

1.  Si  Ton  appt^llo  Q  la  chaleur  totale  de  vaporisation  cl*un  liquide,  X  sa  chaleur  lateo 
c  sa  chaleur  spécifique  moyenne  h  Tctat  liquide,  on  a 

Q  =  X-|-rT, 

si  Test  la  tempëi'ature  d*ébullition.  Pour  reau.  la  formule  déduite  cmpiriquemeni  d/ 
l't'cherches  par  M.  Regnault  est  celle-ci  : 

Q  =  600,5  -f  0,305  T, 

el  comme  X  =  Q  —  T,  puisque  c  =  i,  il  en  résulte  pour  la  chaleur  latente  de  vapo' 
d«»  l'eau  :i  une  température  quelconque  : 

X:=60fi,5-^0,fi95T. 
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le  réservoir,  de  manière  ù  empêcher  la  renlréc  de  l'air  dans 
celui-ci.  Une  vis  mélallique  qu'on  manœuvre  à  Taiilc  de  la  ma- 
nivelle H  permet  d'enfoncer  un  pislon  plongeur  I*  dans  le  mer- 
cure, et  d'amener  le  sommet  du  liquide  en  un  point  fixe  o  du 
tube  thermométrique.  Quand,  pour  une  cause  quelconque,  la 
température  du  mercure  du  calorimèlre  varie,  s'élève  ou  s'a- 
baisse, le  niveau  dans  le  tube  s'avance  ou  se  relire  et  l'on  peut 
en  étudier  et  en  mesurer  les  mouvcmcnls  à  distance,  en  regar- 
dant au  moyen  de  la  lunette  L  le  tube  et  l'échelle  graduée  qu'il 
porte.  Fabre  et  Silbermann  commencèrent  par  notoi-  le  nombre 


Fig.  1S8.  —  Calorimèlre  à 


ik'  Faviv  ri  Silbermann, 


(le  divisions  parcourues  par  la  colonne  de  mercure  pour  chaque 
calorie  cédée  ou  enlevée  au  calorimètre.  Ils  oblenaienL  relie 
évaluation  en  portant  à  l'ébullition  un  poids  d'eau  connu  ren- 
fermé dans  la  pipette  B;  en  renversant  la  pipette  dans  la  posi- 
tion qu'indique  le  contour  ponctué  de  la  figure,  ils  faisaient 
couler  l'eau  dans  la  moufle  m,  où  elle  se  refroidissait  à  la  tem- 
péi'ature  ambiante,  en  cédant  au  mercure  un  nombre  de  calo- 
ries aisé  à  calculer.  Divisant  alors  par  ce  nombre  le  déplacement 
total  du  mercure  dans  le  tube  capillaire,  ils  trouvaient  combien 
de  divisions  correspondaient  à  une  calorie. 

Ou  comprend  maintenant  de  quelle  façon  les  ox|»érimonta- 
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teurs  procédaient  pour  mesurer  une  chaleur  latente  de  vapori- 
sation, la  chaleur  dégagée  dans  une  omibinaisoD  chimique,  elc. 
Ils  introduisaient  dans  la  moufle,  à  l'aide  de  la  pipette,  la 
Tapeur  du  liquide  chanfle  à  l'ébnlUtion  à  une  température 
connue;  celte  vapeur,  en  se  condensant  dans  la  moufle,  cédait 
sa  chaleur  au  mercure,  et  la  lecture  du  déplacement  du  niveau 
dans  le  tuhe  It  faisait  connailre  le  ninnbre  de  calories  cédées 
}>ar  un  poids  donne  de  vapeur  condensée.  Pour  mesurer  une 
chaleur  de  combinaison,  on  introduisait  successivement  dans 
la  moufle  les  matières  entre  les- 
quelles devait  se  faire  la  réaction. 
Pendant  les  opérations,  le  calori- 
mètre était  entouré  d'une  caisse  GG 
remplie  de  ouate,  qui  en  protégeait 
les  diverses  parties  contre  les  perles 
du  rayonnement'. 

La  ligure  129  représente  un  calo- 
rimètre employé  par  Dulong  pour 
mesurer  la  chaleur  de  combustion 
d'un  composé  quelconque,  d'un 
gaz  par  exemple.  Celui-ci  arrive 
par  le  luhe  h  dans  la  chambre  à 
combustion  C  et  l'oxygène  néces- 
saire à  la  combustion  par  les  tubes  f  ou  p'.  Les  produits  de  la 
réaction  vont  s'échap|>er.  au  sortir  de  la  chambre,  ît  travers  un 


—  r^briinètrp  i  cainbusii 
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e  h^OD  coDMKrér  1  l'aHlysr  des  Ititmii  it  Firrr,  Hrari  Sainle-Clure  Dnille 
mes  If  n-min{uablr  appareil  que  mkh  leaons  de  décrire  :  •  Le  alori- 
I  fonction  d'uDo  iraîi'  Itibnn-  qui  mMure  l*KtkMi  if  la  eiuletir  par 
VrlM  lbm>onirlrii|ui'  qu'il  toromuniqur  ï  un^  ^nMlr  masse  dr  ntemire.  k  me  niia  sen'i 
Ae  ret  inslniinenl.  fl  je  dub  avouer  qw.  jMHir  k'  miDier,  il  bal  amir  acqvit  une  ceriaiar  a- 
përieiice.  L'inïlniiDrnl  doit  fiiiictionnif  en  inêmi'  lemps  cMnior  un  a[^reïl  qui  iwçoil  une 
arlion  calorifique,  et  qui,  loul  va  RSlanl  k  une  lempénlare  eilr^unaral  (oUitH  de  la  Irm- 
pénlun-  eilériruri-.  loul  vn  iManl  i»olë  di-s  cauM-s  perturfaatrien  fv  des  prëcaulîniH  Doni- 
bivuses  ri  <ariëi-s,  doil  dort iiin lier  en  même  lempi  cuounr  un  ipparrîl  doal  le  retroidissc- 
rorul  ou  réchaulTentenl  u'e»)  pas  ï  Dë^Hi^er.  quoique  sufEunuDent  (aiUe.  Je  dis  que  c'esl 
unebabnce.  (larce  que  M.  Fain- s'en  .-slseni  pnur  êlitdi«T  le»  pbrwMiènet  calorifiques  cotes 
apprvviant  eu  iiualîtê  et  en  quanlilé.  mmine  un  chimiste  fail  une  analT>e  et  pèse  sui-ces.«iie- 
menltMiS  les  r«r|K  ((u'il  ikm-.  * 
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serpentin  plongé  comme  elle  dans  l'eau  froide  du  calorimètre. 
Des  Ihermomèlres  tt'  mesurent,  l'un  la  température  de  l'eau, 
l'autre  celle  des  produits  de  la  combustion  à  leur  sortie  du 
calorimètre,  et  ces  deux  températures  doivent  être  égales  si 
Texpérience  est  bien  conduite. 

Dulong  a  trouvé,  par  cette  méthode,  que  la  chaleur  dégagée 
par  i  gramme  d'hydrogène  brûlant  dans  l'oxygène  et  produi- 
sant de  l'eau,  est  égale  à  34601  calories,  ou  54% 601,  suivant 
qu'on  prend  pour  unité  de  calorie  la  chaleur  nécessaire  à 
1  gramme  ou  à  1  kilogramme  d'eau  pour  élever  sa  lcmi)éra- 
lure  de  1  degré.  Favre  et  Silbermann  ont  trouvé  54462.  Voici 
du  reste  quelques  résultats  obtenus  par  ces  deux  derniers 
physiciens  pour  la  chaleur  de  combustion  de  divers  corps 
simples  brûlant  dans  l'oxygène  : 

Chaleur  dégagée 
par  1  gramme 
Corps  simples  ou  composés.  de  combustible. 

Hydrogène 7)4462  calories 

Charbon  ordinaire 8080  — 

Graphite  naturel 7  797  — 

Diamant 7  770  — 

Soufre  natif 2162  — 

Sulfure  de  carbone T)  400  — 

Alcool 7184  — 

Essence  de  térébenthine 10852  — 

Acide  slëarique 9616  — 

Éther 9028  — 

Huile  d'olive 9862  — 

La  chaleur  dégagée  par  la  combustion  dépend  non  seule- 
ment du  combustible  (et  l'on  voit,  par  exemple,  qu'elle  diffère 
considérablement  du  soufre  à  l'hydrogène),  mais  pour  le  même 
corps  elle  varie  avec  le  gaz  comburant.  C'est  ainsi  que  Favre 
et  Silbermann  ont  trouvé  23  950  calories  pour  la  chaleur  de 
combustion  de  l'hydrogène  dans  le  chlore.  Nous  ne  faisons 
qu'effleurer  ce  sujet  de  la  calorimétrie  appliquée  à  l'étude  dos 
réactions  chimiques.  Les  importants  résultats  obtenus  dans 
cette  voie  forment  la  base  d'une  science  toute  nouvelle,  qui 
n'est  plus  du  domaine  de  cet  ouvrage,  la  Thekmocuimie. 
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3.    IISFLUEINCE    DE    LA    CIIAI.EUU    LATEI^TE   DE   LA   VAPEUB   d'eAU,    DES   GHALEUHS 
SPÉCIFIQUES   DE   LEAU   ET   DE   LA   GLACE,    SUR   LES   CLIMATS. 


De  toutes  les  substances  que  les  physiciens  ont  cludiées 
[)our  déterminer  leurs  chaleurs  spécifiques  sous  les  trois  états, 
ainsi  que  leurs  chaleurs  latentes  de  liquidité  et  d'élasticité,  il 
n'en  est  pas  qui  méritent  autant  l'attention  que  l'eau.  C'est  un 
corps  si  universellement  répandu  dans  la  nature,  ou  du  moins 
à  la  surface  du  globe  terrestre/  que  le  rôle  qu'il  joue  dans  les 
phénomènes  météorologiques  est  nécessairement  considérable, 
soit  qu'il  affecte  la  forme  solide  dans  les  climats  polaires  et  en 
hiver  dans  les  régions  tempérées,  soit  qu'il  se  montre  sous  la 
forme  liquide  dans  l'océan,  les  lacs  et  les  fleuves,  les  nuages, 
ou  enfin  sous  celle  de  gaz  ou  de  vapeur  dans  l'atmosphère.  Les 
variations  de  la  température  et  des  changements  d'état  de  l'eau 
sont  le  point  de  départ  ou  la  cause  d'une  multitude  de  chan- 
gements qui  nous  affectent  et  nous  intéressent  à  mille  points 
de  vue.  D'autre  part,  l'usage  de  l'eau  dans  la  vie  domestique  et 
dans  l'industrie  n'a  pas  pour  nous  une  moindre  importance,  et 
nous  le  verrons  bien,  quand  nous  traiterons  des  applications 
de  la  chaleur  et  décrirons  les  machines  qui  ont  la  force  élas- 
tique de  la  vapeur  d'eau  pour  principe  moteur.  Nous  avons 
déjà  dit,  en  effet,  que  c'est  en  vue  de  celte  dernière  application 
que  la  plupart  des  travaux  des  physiciens  sur  la  chaleur  ont 
été  entrepris;  c'est  sur  les  résultats  de  ces  mêmes  travaux  que 
sera  définitivement  fondé  le  plus  grand  édifice  scientifique  du 
dix-neuvième  siècle  dans  le  domaine  des  sciences  physiques,  la 
théorie  mécanique  de  la  chaleur. 

Pour  des  raisons  presque  semblables,  l'air  et  la  façon  dont 
il  se  comporte  sous  l'action  de  la  chaleur,  jouent  un  rôle  non 
moins  considérable  que  l'eau  dans  les  phénomènes  de  la  phy- 
sique terrestre. 

Raj^pelons  donc  quelques-uns  des  nombres  qui  sont  relatifs 
aux  chaleurs  si)ccifi([ues  de  l'air  et  de  l'eau,  cl  aux  chaleurs 


INFLUENCE  DE  LA  GHALEUK  LATENTE.  321 

latentes  de  ce  deruier  corps.  Lu  chaleur  spéciiiijue  de  Teau 
étant  1,  celle  de  la  glace  à  0*"  est  0,513,  celle  de  l'air,  0,2575. 
D'autre  part,  pour  fondre  1  kilogramme  de  glace  à  0",  il  faiil 
dépenser  une  quantité  de  chaleur  égale  à  79  calories  environ  ; 
il  faut  607  calories  pour  réduire  en  vapeur  i  kilogramme  d'eau 
à  0%  592  calories  si  le  môme  poids  est  à  la  température  de 
-f- 15%  537  calories  s'il  est  à  +  iOO\  Les  mêmes  quantités  de 
chaleur  sont  dégagées  par  l'eau  si  le  changement  d'élat  est 
inverse,  c'est-à-dire  si  le  kilogramme  d'eau  se  transforme  en 
glace,  ou  le  kilogramme  de  vapeur  en  eau  liquide. 

I)e  ces  nombres  retenons  d'abord  ceux  qui  se  rapporleiil  à 
l'eau  et  à  l'air.  I^  chaleur  spéciiique  de  Tcau  es!  un  pen  pins 
de  quatre  fois  aussi  grande  que  celle  de  l'air.  Il  suit  de  là  qu\in 
poids  d'eau  de  1000  kilogrammes,  en  se  refroidissant  de 
i  degré,  dégage  une  quantité  de  chaleur  sniïisante  pour  élever 
aussi  de  1  degré  un  poids  de  4210  kilogrammes  d'air.  Mais 
4210  kilogrammes  d'air  occupent,  sous  la  pression  baromé- 
trique normale  et  à  0\  un  volume  qui  est  770  fois  celui  d'un 
même  poids  d'eau,  c'est-à-dire  égal  à  3250  mèlres  cubes.  Les 
conséquences  de  ce  fait  sont  exprimées  <le  la  farun  suivante 
par  Tyndall,  dans  son  ouvrage  sur  la  Chaleur  :  «  La  jjirande 
influence  que  l'Océan  doit  exercer  comme  modérateur  du 
climat  se  présente  ici  d'elle-même.  La  chaleur  de  Tété  esl 
emmagasinée  dans  l'Océan,  et  lentement  abandonnée  pendant 
rhiver.  C'est  là  un  obstacle  aux  températures  extrêmes  pour 
les  Iles.  Les  étés  des  îles  ne  peuvent  jamais  atteindre  la  chaleur 
brûlante  de  l'été  des  continents,  et  l'hiver  des  îles  ne  peut  ja- 
mais être  aussi  rigoureux  que  l'hiver  des  continents.  Sur  divers 
points  du  continent  d'Europe,  on  cueille  des  fruits  que  nos 
étés  (ceux  d'Angleterre)  ne  peuvent  pas  mûrir;  mais  aussi  nos 
arbres  toujours  verts  y  sont  inconnus  :  ils  ne  peuvent  pas  y 
vivre  pendant  les  hivers.  L'hiver  de  l'Irlande  est,  en  règle 
générale,  plus  doux  que  l'hiver  de  la  Lombardie.  »  Toutefois, 
en  citant  ces  remarques,  qui  nous  paraissent  justes,  n'oublions 
pas  que  les  faits  particuliers  rap[»elés  par  Tyndall  ne  drpcnticnl 
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pas  seulement  du  voisinage  de  l'Océan,  mais  aussi  de  Téléva- 
lion  de  la  température  que  détermine,  dans  ces  régions,  le 
grand  courant  d'eau  tiède  connu  sous  le  nom  de  Gulf-Stream. 
Les  vents  équaloriaux  ne  contribuent  pas  non  plus  pour  une 
Faible  part  aux  piiénomènes  météorologiques  en  question.  C'est 
ce  que  reconnaît  du  reste  le  savant  physicien,  lorsqu'il  dit 
plus  loin  :  «  Nous  savons  maintenant  que  le  Gulf-Slream  et  la 
dilïusion  de  la  chaleur  par  les  vents  et  les  vapeurs  sont  les 
causes  réelles  de  la  douceur  du  climat  européen.  »  Mais  la 
cause  physique  réside  toujours  principalement  dans  la  grande 
chaleur  spécifique  de  l'eau  comparée  à  celle  de  l'air. 

Sur  une  moindre  étendue,  les  lacs  jouent  le  même  rôle  que 
l'océan  :  la  chaleur  emmagasinée  par  l'eau  adoucit  la  tempé- 
rature des  localités  avoisinantes.  Dans  le  courant  de  décembre 
1879,  le  docteur  Forel,  ayant  fait  un  sondage  thermomélriquc 
dans  les  couches  du  lac  Léman,  a  constaté  que  la  température, 
qui  était  de  5%6  à  la  surface  et  de  5%4  à  la  profondeur  de  170 
mètres  environ,  s'était  abaissée,  en  cinq  jours,  à  la  surface,  à 
5%4;  de  sorte  que,  dans  toute  cette  épaisseur  l'eau  du  lac  s'é- 
tait refroidie,  ou,  si  l'on  veut,  avait  cédé  à  l'air  une  quantité  de 
chaleur  aisée  à  évaluer.  En  faisant  le  calcul  d'après  les  données 
Iburnies  par  des  sondages,  le  docteur  Forel  a  trouvé  la  quantité 
(le  chaleur  perdue  par  le  lac  pendant  ces  cinq  jours  égale  à 
environ  dix  milliards  de  calories,  «  soit,  dit-il,  à  la  quantité  de 
chaleur  dégagée  par  la  combustion  de  1250000  tonnes  de 
charbon,  ou  par  la  combustion  d'un  cube  de  charbon  de 
100  mètres  de  côté.  Le  ciel  ayant  été  pendant  les  cinq  jours 
généralement  couvert  par  un  voile  de  nuages,  la  plus  grande 
partie  de  cette  chaleur  est  restée  dans  l'air,  et  a  ainsi  contribué 
à  atténuer,  pour  notre  vallée,  le  froid  qui  sévissait  si  cruelle- 
ment ailleurs.  »  {Im,  Nature,  tome  1  de  1880.) 

La  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  joue  aussi  un  rôle 
important  en  météorologie.  La  fonte  des  neiges  et  des  glace^^ 
accumulées  pendant  les  saisons  d'hiver  se  fait  sous  une  double* 
influence  :  directement  parla  chaleur  que  rayonne  le  soleil,  ini 
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!i  iiicnl  par  celle  qu^abandonneiil  les  masses  d'air  cliniid 
iMM's  jjîu'  les  vents  venant  des  régions  équatoriales.  On 
MM  ra  plus  loin  comment  a  été  mesurée  la  quantité  de  la  cha- 
leur due  aux  rayons  solaires.  Quant  à  celle  de  l'air,  nous  avons 
vu  plus  haut  que  sa  valeur  moyenne  est  au-dessous  du  quart 
de  la  chaleur  spécifique  de  l'eau;  mais  comme  celle-ci  n'est 
que  la  7JV  partie  de  la  clialeur  latente  de  fusion  de  la  glace,  on 
f>eut  se  rendre  compte  de  la  masse  d'air  chaud  qui  est  né- 
cessaire pour  fondre  un  poids  de  glace  ou  de  neige  à  0\  Un 
nièlre  cube  de  glace  à  0""  pèse  950  kilogrammes  et  exige,  pour 
elrc  fondu  à  0%  950x79,25  calories.  D'un  autre  coté,  1  mè- 
tre cube  d'air  à  0""  pèse  1,295  kilogramme;  mais,  en  suppo- 
sant ce  même  volume  d'air  à  -+-15",  température  supposée  du 
vent  régnant,  il  ne  pèsera  plus  que  1,295  kilogramme  divisé 
par  i-hat  ou  par  1 -h0,(X)567xl5=1,055.  Le  nombre  de 
mètres  cul^s   d'air   nécessaires  à  la  fnsinn  du  mètre  cul)e 

,     ,  ,  ....         950x79,25x1,055 

de  fflace  se  trouvera  ainsi  exprime  par  .,  ^^^^^ 5-= j-T^r^, 

^  *  ^      0,257ox15x1,29.) 

si  l'on  suppose  que  l'air  soit  lui-même  réduit  à  la  tempéralure 
de  zéro.  J^e  calcul  donne  16900  mètres  cubes  environ.  Si  le 
vent  régnant  qui  détermine  la  fusion  n'a  qu'une  température 
de  10- ou  même  de  5  degrés,  le  nombre  de  mètres  cubes  néces- 
saires sera  plus  grand.  On  trouve  alors  24880  mètres  cubes 
ou  48900  mètres  cubes  dans  Func  ou  l'autre  hypothèse. 

On  voit  par  ces  nombres  quel  refroidissement  doit  résulter, 
pour  l'atmosphère,  de  l'immense  quantité  relative  de  chaleur 
employée  chaque  année  à  la  fonte  des  neiges  et  des  glaces.  La 
radiation  solaire  est,  à  la  vérité,  d'une  telle  puissance,  qu'elle 
rétablit  bientôt  l'équilibre  rompu  par  ces  échanges  de  chaleur 
entre  l'air  et  l'eau  et  par  les  variations  de  volume  ou  de  den- 
sité qu'ils  provoquent  dans  la  masse  mobile  de  l'enveloppe 
aérienne. 

Si,  comme  on  vient  de  le  voir,  les  courants  océaniques  ou 
aériens  qui  arrivent  des  régions  de  l'équateur  aux  zones  tem- 
pérées et   polaires  de   chaque   hémisphère,   fonrnisseni    aux 
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climats  correspondants  assez  de  chaleur  pour  en  adoucir  la 
rigueur,  par  un  procédé  inverse  les  glaces  des  pôles  vont  tem- 
pérer Texlrême  chaleur  de  la  zone  lorride.  Il  est  vrai,  comme 
nous  le  verrons  plus  tard,  que  des  courants  de  sens  opposés 
au  sein  des  mers  et  de  l'air  contribuent  à  ce  résuilaf  ;  mais  ici 
nous  ne  considérons  que  rabaissement  de  température  prove- 
nant de  la  fusion  de  la  glace.  On  sait  en  effet  que,  tous  les 
])rintemps,  les  glaciers  et  les  banquises  des  pôles  subissent, 
par  le  retour  du  soleil,  une  débâcle  qui  en  fait  détacher  des 
masses  souvent  considérables.  Les  îles' flottantes  connues  sons 
le  nom  A'ieebergs,  dont  nous  avons  eu  déjà  l'occasion  de  parler 
dans  le  premier  volume  *  de  cet  ouvrage,  sont  entraînées  par 
les  courants  dans  les  régions  de  plus  en  plus  chaudes  de 
l'Atlantique  ou  du  Pacifique.  Elles  finissent  par  s'y  fondre  peu 
à  peu,  mais  non  sans  absorber  pour  cela  une  quantité  de 
chaleur  considérable,  qu'elles  empruntent  nécessairement  pour 
la  plus  grande  part  aux  masses  liquides  de  ces  deux  océans. 
Les  dimensions  de  ces  blocs  de  glace  mesurent  souvent  des 
centaines  de  mètres  dans  tous  les  sens,  et  leurs  volumes,  plu- 
sieurs millions  de  mètres  cubes.  La  fusion  de  l'un  d'eux  exige 
donc  une  dépense  de  chaleur  qui  peut  se  chiffrer  par  des  cen- 
taines de  milliards  de  calories  ! 

1.    MORDK    PHYSIQUE,   t.  f,   |).  156  0(   157. 


CHAPITRE   XII 


PROPAGATION  DE  LA  CHALEUR  —  CHALEUR 

RAYONNANTE 


g   I.    PROPAGATION   DE    hX    ClfALEUR    DANS    LE    VIDE;    SA    VITESSE. 

En  décrivant  les  effets  de  la  chaleur  sur  les  coq^s,  elfels 
qui  modifient  leur  volume  ou  changent  leur  état  physique, 
nous  n'avons  rien  dit  de  la  manière  dont  s'effectue  le  passage 
de  la  chaleur,  de  la  source  î\u  corps  échauffé.  Ouand  deux 
corps  sont  en  présence,  soit  au  contact,  soit  à  distance,  l'expé- 
rience prouve  qu'il  y  a  entre  eux  échange  de  chaleur,  pour 
peu  que  leurs  températures  soient  inégales,  de  sorte  que  cha- 
cun d'eux  est  une  source  de  chaleur  pour  l'autre  ;  mais  le 
plus  souvent  on  réserve  le  nom  de  source  calorifique  à  celui 
des  deux  corps  qui  a  la  température  la  plus  élevée.  Ce  que 
nous  avons  à  étudier  maintenant,  ce  sont  les  divers  modes  de 
propagation  de  la  chaleur,  quand  elle  passe  d'une  source  à  un 
corps  qui  en  est  plus  ou  moins  éloigné,  ou  qu'elle  se  propage 
dans  divers  milieux. 

L'expérience  nous  montre  deux  modes  principaux  de  pro- 
pagation de  la  chaleur;  voici  des  exemples  de  chacun  d'eux, 
que  l'on  pourra  aisément  multiplier,  en  se  reportant  aux  ohser- 
vations  que  nous  pouvons  avoir  l'occasion  de  faire  tous  les 
jours.  Quand  on  tient  à  la  main,  par  une  de  ses  extrémités, 
une  harre  de  fer  froide  et  qu'on  met  au  feu  l'autre  houl,  il 
sÏTOule  un  certain  temps  avant  que  la  chaleur  du  foyer,  se 
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propageant  successivement  le  long  de  la  barre,  vienne  se  faire 
sentir  à  notre  organe;  plus  la  barre  est  courte,  moins  cet 
intervalle  de  temps  est  long,  et  d'ailleurs  l'intensité  de  la  cha- 
leur ainsi  propagée  va  en  croissant  à  partir  du  moment  de  la 
première  impression,  si  l'on  maintient  la  barre  dans  le  foyer. 
Ici  la  chaleur  a  cheminé  tout  le  long  du  métal  et  de  molécule 
à  molécule  ;  c'est  par  l'intermédiaire  des  parties  matérielles 
qu'elle  a  été  ainsi  conduite  d'une  extrémité  à  l'autre  de  la 
barre  de  1er,  et  enfin  transmise  à  la  main  par  le  contact.  C'est 
un  exemple  de  propagation  de  la  chaleur  par  conduetilnlitf. 
C'est  de  la  même  façon  que  s'élève  la  température  des  parois 
extérieures  d'un  vase,  à  l'intérieur  duquel  on  a  versé  de  l'eau 
chaude. 

11  n'en  est  plus  ainsi  quand  la  chaleur  d'un  foyer  incandes- 
cent se  communique  au  visage  d'une  personne  qui  vient  d'en- 
lever brusquement  l'écran  à  l'aide  duquel  elle  se  préservail 
d'abord  de  la  température  de  la  source.  Dans  ce  cas,  la  rapi- 
dité de  l'impression  subie  nous  prouve  que  ce  n'est  pas  en 
échauffant  de  proche  en  proche  l'air  interposé  entre  le  feu  et 
le  visage  que  la  chaleur  du  foyer  s'est  propagée,  mais  par  un 
mode  de  mouvement  analogue  à  celui  de  la  lumière  émanée 
d'une  source.  On  dit  alors  que  la  chaleur  se  propage  par 
rayonnement,  et  l'on  appelle  chaleur  rayonnante  celle  qu'en- 
voient les  sources  par  ce  mode  de  transmission  à  distance. 

Kn  résumé,  quand  une  source  de  chaleur  se  trouve  en  pi'é- 
sence  et  à  une  certaine  distance  d'un  corps,  elle  peut  de  deux 
manières  en  élever  la  température  :  soit  en  échauffant  d'abonl 
successivement,  molécule  à  molécule,  toutes  les  parties  maté- 
rielles qui  se  trouvent  interposées  entre  le  corps  et  la  source; 
soit  en  échauffant  directement  le  corps,  sans  que  l'élévation 
de  température  des  parties  intermédiaires  soit  une  condition 
nécessaire  à  l'élévation  de  température  du  corps,  l^a  chaleur 
se  propage  par  emuluetihilité  dans  le  premier  cas;  dans  l(^ 
second,  c'est  par  rationnement. 

Comme  les  autres  modes   de   propagation    de  la    chaleur 
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peuvciil  se  l'amener  à  ruii  ou  à  l'aulrc  de  ceux-ci,  ou  à  leur 
combinaison,  nous  allons  les  étudier  chacun  à  leur  tour. 
Connnençons  par  la  chaleur  rayonnante. 

L'action  des  rayons  solaires,  qui  se  fait  sentira  une  dislance 
de  57  millions  de  lieues,  prouve  que  la  chaleur  n'a  pas  besoin, 
pour  se  propager,  de  l'intermédiaire  d'un  milieu  pondérable; 
et  en  réalité,  quand,  après  avoir  franchi  les  espaces  interplané- 
taires, elle  traverse  l'atmosphère  et  arrive  à  la  surface  du  sol, 
elle  échauffe  celui-ci  directement,  sans  avoir 
élevé  d'une  manière  sensible  la  température 
des  couches  supérieures  de  l'air,  ainsi  que 
le  prouve  le  froid  qui  règne  dans  les  hautes 
régions  de  l'air  et  sur  les  montagnes  élevées. 

Ija  chaleur  rayonne  de  tous  les  corps  in- 
candescents que  nous  pouvons  observer  à  la 
siu'face  de  la  Terre,  de  la  môme  façon  que 
la  chaleur  émanée  du  Soleil.  La  chaleur 
obscure  jouit  aussi  de  la  même  propriété, 
c'est-à-dire  se  propage  d'un  point  de  la 
source  à  une  distance  quelconque ,  par 
rayonnement  direct,  sans  que  réchauffe- 
ment des  points  intermédiaires  soit  une 
condition  de  la  propagation.  Une  expérience 
de  Rumford  a  mis  ce  résultat  hors  de  doute. 
IJ  construisit  un  baromètre  dont  le  tube 
était  terminé,  à  sa  partie  supérieure,  par  un  ballon  au  centre 
duquel  aboutissait  la  boule  a  d'un  thermomètre  :  le  ballon 
formait  ainsi  la  chambre  barométrique  de  l'instrument ,  de 
sorte  que  sa  capacité  était  entièrement  vide  de  matière  pon- 
dérable (lîg.  130).  Ayant  alors  fermé  au  chalumeau  et  détaché 
le  ballon,  il  plongea  la  partie  inférieure  de  ce  dernier  dans 
l'eau  bouillante  :  à  l'instant,  le  thermomètre  monta,  effet  (|ui 
ne  pouvait  être  attribué  qu'au  rayonnement  dans  le  vide  de  la 
chaleur  communiquée  par  l'eau  à  la  paroi  intérieure  du  ballon. 
L'échauffement  qui  se  produit  de  la  sorte  ne  peut  d'ailleurs 


Fig.  130.  —  Rayoïmemeii  ( 
de  la  chaleur  obscure 
d^s  le  vide. 
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La  vitesse  de  propagalioo  ^i  la  chaleur  rayonnante  paraît 
Hre  du  même  ordre  que  la  vitesse  de  la  lumière.  A  la  surface 
le  la  Terre,  sa  lransmissioif,.'pst  instantanée,  ou  du  moins  on 
n'a  jamais  pu  constater  ai\^un  intervalle  de  temps  appréciable 
entre  le  moment  où  rojj^, retire  un  écran  qui  intercepte  un 
faisceau  de  rayons  calo.^ques  et  celui  où  il  commence  à  pro- 
luire  son  effet  sur  le^.(lhermoscopes  les  plus  sensibles.  Des 
expériences  de  ce  genre  ont  été  faites  par  Mariette,  puis  par 
Mctcl,  à  des  distances  assez  petites,  il  est  vrai  (100  mètres,  et 
23  mètres  environ).  Nous  verrons  plus  loin  qu'il  est  générale- 
adent  admis  que  le  rayonnement  de  la  chaleur  se  fait,  comme 
Dslui  de  la  lumière,  par  l'intermédiaire  des  ondulations  de 
l!éther;  qu'il  n'y  a,  entre  les  ondulations  calorifiques  comme 
mire  les  ondulations  lumineuses,  que  des  différences  de  lon- 
pieur  d'onde  ou  de  vitesse  du  mouvement  vibratoire  ;  que  d'ail- 
■eurs  toutes  les  lois  régissant  les  phénomènes  de  la  lumière  se 
rériGenl  ou  trouvent  leur  application  dans  les  phénomènes  de 
chaleur  rayoïuiante.  On  en  conclut  que  la  vitesse  de  propagation 
le  celle-ci  est  la  même  que  celle  de  la  lumière,  c'est-à-dire 
renviror^j^OO  000  kilomètres  par  seconde.  Le  rayonnement  qui 
pro^rient  des  sources  de  chaleur  obscure  se  fait-il  avec  la  même 
rapidité  que  celui  qui  émane  des  sources  de  chaleur  lumi- 
aeuse^^ C'est  ce  qu'aucune  expérience  ne  permet  ni  d'affirmer 
ai  d^,ji:ontredire.  Ce  qu'on  sait,  c'est  que  les  radiations  d'une 
[Q6me  source,  lumineuse  ou  obscure,  ne  sont  généralement 
pas  simples  :  elles  comprennent  des  rayons  de  qualités  diffé- 
rentes; de  plus,  les  sources  qui,  comme  le  soleil  et  les  corps 
incandescents,  rayonnent  de  la  chaleur  lumineuse,  émettent 
simultanément  des  radiations  obscures.  Il  est  donc  infiniment 
probable  que  la  chaleur  obscure  se  propage  par  rayonnement 
ivec  la  même  vitesse  que  la  chaleur  lumineuse. 

Obscure  ou  lumineuse,  la  chaleur  d'une  source  rayonne 
également  dans  tous  les  sens;  comme  celle  de  la  lumière,  son 
intensité  décroît  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  à  la 
source.  Un  corps,  en  rayonnant  de  la  chaleur,  se  refroidit; 

IV.  42 
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mais  la  rapidité  avec  laquelle  sa  température  s'abaisse  d'un 
certain  nombre  de  degrés  dépend  de  la  nature  de  la  substance, 
de  l'état  de  sa  surface,  de  sorte  que  les  différents  corps  ont  des 
pouvoirs  rayonnants  ou  émissifs  différents.  En  tombant  sur  la 
surface  d'un  corps,  la  chaleur  émanée  d'une  source  par  voie 
de  rayonnement  y  subit  les  mêmes  changements  que  la  lu- 
mière :  une  partie  s'y  réfléchit  et  retourne  dans  le  milieu  qu'elle 
avait  traversé  d'abord  ;  une  autre  partie  est  absorbée,  et  la 
proportion  plus  ou  moins  grande  de  ces  deux  quantités  de 
chaleur  dépend  aussi  de  la  nature  du  corps,  de  l'état  de  sa  sur- 
face, etc.,  constituant  ainsi  ce  qu'on  nomme  le  pouvoir  réfkc- 
leur  du  corps  et  son  pouvoir  absorbant.  Nous  supposons  dans 
tout  cela  que  la  chaleur  rayonne  dans  le  vide,  ou,  si  ce  milieu 
est  pondérable,  qu'il  se  laisse  traverser  par  les  rayons  calori- 
fiques sans  s'échauffer.  Les  milieux  matériels,  gazeux,  liquides 
ou  solides,  qui  jouissent  de  cette  propriété  de  se  laisser  tra- 
verser librement  par  la  chaleur  rayonnante  sans  que  leur  tem- 
pérature en  soit  sensiblement  modifiée,  ont  été  nommés  rfin- 
thermanes  ou  diathermiques ,  par  Melloni,  qui  a  donné  au 
contraire  le  nom  d'aUiemuines  ou  d'adiathermiques  aux  corps 
que  la  chaleur  rayonnante  ne  ])cut  traverser.  Mais  nous  ver- 
rons que  ces  propriétés  et  les  dénominations  qui  leur  corres- 
pondent ne  doivent  pas  être  regardées  comme  absolues  :  telle 
substance,  athermane  sous  une  certaine  épaisseur,  devient 
diathermûne  à  un  certain  degré  pour  une  épaisseur  plus  petite. 
C'est  là,  comme  on  voit,  une  analogie  de  plus  avec  la  lumière, 
pour  laquelle  les  corps  sont  plus  ou  moins  transparents,  dia- 
phanes ou  opaques. 

En  passant  d'un  milieu  dans  un  autre  de  densité  différente, 
les  rayons  de  chaleur  subissent  dans  leur  direction  une  dévia- 
tion analogue  à  celle  des  rayons  de  lumière  :  ils  se  réfractent, 
et  nous  verrons  que  ce  phénomène  se  manifeste  aussi  bien 
pour  la  chaleur  obscure  que  pour  la  chaleur  lumineuse.  Enfin, 
la  chaleur  possède,  comme  la  lumière,  la  propriété  de  la  double 
réfraction  et  celle  de  la  polarisation. 
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Nous  allons  successivement  passer  en  revue  tous  ces  phé- 
nomènes d'émission,  de  réflexion,  d'absorption  et  de  réfrac- 
lion  de  la  chaleur,  en  décrivant  les  principales  expériences  qui 
ont  permis  d'en  connaître  les  lois. 


§  2.    INTENSITÉ    DE   LA    CHALEUR    RAYONNANTE;    SES   VARIATIONS. 

La  chaleur  qui  rayonne  d'une  source,  se  propageant  en 
ligne  droite  et  dans  tous  les  sens,  comme  la  lumière,  son  inten- 
sité varie  suivant  les  mômes  lois  que  l'intensité  lumineuse  : 
elie  est  en  raison  inverse  du  carré  des  dislances  ;  elle  est  aussi, 
pour  une  même  dislance,  proportionnelle  au  cosinus  de  l'angle 
que  fait  la  direction  des  rayons  de  chaleur  avec  la  normale  à  la 
surface  d'où  ils  émanent,  ou  sur  laquelle  ils  tombent. 

On  démontre  ces  lois  par  le  raisonnement  aussi  bien  que  par 
Texpérience.  Pour  le  premier  mode  de  démonstration,  nous  ren- 
verrons le  lecteur  au  chapitre  de  la  Lumikiœ  *  où  la  môme  question 
se  trouve  traitée  pour  les  rayons  lumineux.  Quant  à  la  démonstrîi- 
tion  expérimentale,  elle  se  fait  d'une  manière  fort  élégante  dans 
les  cours  à  l'aide  de  la  pile  thermo-électrique  de  Nobili.  Mais, 
avant  de  dire  en  quoi  elle  consiste,  nous  devons  reproduire  ici 
la  description  de  cet  appareil,  telle  que  nous  l'avons  donnée 
dans  le  tome  III  du  Monde  physique*.  Nous  allons  voir  en  effet 
Melloni  faire  un  usage  constant  du  theirnio-miiltipUcateur  pour 
rétudc  des  diverses  propriétés  de  la  chaleur  rayonnante. 

La  pile  Ihermo-électrique  de  Nobili  est  formée  de  la  façon 
suivante.  Une  série  de  barreaux  d'antimoine  AAA...  soudés 
bout  à  bout  avec  des  barreaux  de  bismuth  BBB...  de  môme 
longueur  est  repliée  de  telle  sorte  (fig.  151)  que  toutes  les  sou- 
dures paires  sont  d'un  môme  côté  et  les  soudures  impaires  de 
Tautre.  En  reliant  ces  deux  séries  par  deux  fils  qui  partent  des 
barreaux  extrêmes,  on  a  un  circuit  dans  lequel  un  courant 

1.  Tome  11  du  Moxdk  physique,  p.  380. 

2.  Page  325. 
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éieclriquc  naîtra  aussitôt  qu'il  y  aura  une  différence  de  tem- 
pérature entre  ]es  soudures  opposées.  On  réunit  un  certain 
nombre  d'éléments  semblables  en  un  paquet,  auquel  on  donne 
la  forme  d'un  prisme  rectangle   (fig.  152),   dont  deux  faces 


Fig.  131.  —  Élément  de  la  pile  theni»- 
deelrique  de  Nobili. 


Fig.  13tt.  —  Disposition  dei  ] 
dans  le  Ihenno-mulliplicateur. 


opposées  se  trouvent  contenir,  l'une  toutes  les  soudures  paires, 
l'autre  toutes  les  soudures  impaires  des  barreaux.  Deux  bornes 
fixées  à  deux  faces  Intérales  du  prisme,  communiquant  l'une 


au  premier  barieau  de   bismuth,  l'autre  au  dernier  barrcC»' 
d'antimoine,  portent  les  rhéophores  de  la  pile. 

Quand  on  veut  utiliser  la  pile  de  Nobili  pour  les  rccliorcli  *'* 
de  radiation  calorifique,  on  relie  les  deux  |»ôlcs  avec  ini  paK'-'* 


INTENSITÉ  DE  LA   CHALEUR  RAYONNANTE.        333 

nomètrc  (fig.  133);  on  protège  les  faces  de  la  pile  contre  les 
variations  irrégulières  de  température  par  des  enveloppes  en 
laiton  de  forme  prismatique,  munies  d'opercules  qu'on  ferme  ou 
qu'on  ouvre  à  volonté.  Dès  qu'une  source  de  radiation  vient  à 
agir  sur  l'une  des  faces  de  la  pile,  un  courant  est  engendré,  et 
l'on  observe  une  déviation  dans  l'aiguille  du  galvanomètre.  Le 
sens  de  la  déviation  dépend  de  la  face  qui  est  échauffée,  et  sa 
grandeur  mesure  l'intensité  du  courant  qui  lui-mcme,  nous 
l'avons  vu,  peut  servir  à  déterminer  la  différence  de  tempéra- 
ture des  faces  de  l'appareil*.  La  pile  thermo-électrique  ainsi 
constituée  est  un  instrument  d'une  grande  sensibilité  :  il  suffit 
de  toucher  du  doigt  l'une  de  ses  faces,  ou  d'y  envoyer  par 
insufflation  une  bouffée  d'air  chnud,  pour  que  l'aiguille  aiman- 
tée éprouve  une  forte  déviation. 

L'intensité  du  courant,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  est 
en  raison  du  nombre  des  soudures,  c'est-à-dire  des  éléments 
de  la  pile  ;  c'est  pour  cette  raison  qu'on  donne  à  l'appareil  de 
Nobili  le  nom  de  theinno-multiplicateur . 

Voyons  maintenant  comment,  à  l'aide  de  cet  appareil,  on  ar- 
rive à  vérifier  la  loi  de  la  variation  de  Tinlensité  en  raison  inverse 
des  carrés  des  distances.  L'expérience  suivante,  due  à  Melloni, 
démontre  fort  simplement  l'exaclilude  de  la  loi  en  question. 

On  munit  une  face  de  la  pile  thermo-électrique  d'un  cône 
qui  limite  les  dimensions  du  faisceau  de  chaleur,  et  qui,  recou- 

i.  Pour  que  la  pile  thcrmcHilcctriquc  soit  un  instruinenl  de  mesure,  il  est  indispensable 
qu'elle  soit  graduée,  c'est-à-dire  que  Ton  connaisse  la  relation  qui  existe  entre  les  dévia- 
tions do  raiguille  du  galvanomètre,  mesurées  en  degrés,  et  les  intensités  des  actions  calori- 
fiques qui  produisent  ces  déviations.  L'ai<;uille  au  0  indique  que  ces  intensités  sont  égales 
sur  chaque  face  de  la  pile.  Si  alors  on  fait  rayonner  succe.ssivement  sur  Tune  et  sur  Tautre 
deux  sources  de  chaleur  d'inégale  intensité,  on  obtient  deux  déviations  difîérentcs,  d  et  d\ 
En  les  faisant  agir  simultanément  sans  changer  les  distances,  on  observe  une  nouvelle  dévia- 
tion d",  Melloni  admettait  que  si  d''  =  d  —  d\  c'est  que,  entre  les  déviations  extrêmes 
d'  et  d',  les  indications  de  l'apparail  étaient  pro]K)rtionnelIes  aux  actions  calorifiques.  C'est 
ce  que  l'observation  donnait  au-dessous  de  20^.  Au  delà,  il  trouva  d  <id'  -\-  d",  et  il  admet- 
tait alors  que  les  actions  calorifiques  qui  donnaient  1rs  déviations  telles  que  d  étaient  pro- 
portionnelles à  la  somme  df  -f-  d"^  pourvu  que  d*  et  d'  fussent  toutes  deux  inférieures  à  2U". 

MM.  de  la  Provostayc  et  Desains  graduaient  l'appareil  par  une  autre  méthode,  qui  consis- 
tait a  faire  rayonner  successivement  sur  la  môme  face  deux  lampes  à  modérateur,  isolément 
d'abord,  puis  les  deux  lampes  ensemble. 
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vert  inlérieiiremenl  de  papier  noir,  ne  peut  réfléchir  la  chaleur 
susceptible  de  tomber  obliquement  sur  sa  surface  interne.  Pour 
source  de  chaleur  rayonnante,  on  emploie  un  vase  de  fer-blanc 
dont  l'une  des  faces  est  recouverte  de  noir  de  fiiinée  et  qu'on 
remplit  d'eau  bouillante  :  c'est  cette  face  dont  le  rayonnemenl 
vers  la  pile  va  nous  servir  a  vérifier  la  loi.  On  place  ta  pile 
munie  de  son  cône  en  face  du  vase,  à  une  distance  donnée  SO 
(fig.  154)  ;  l'aiguille  du  galvanomètre  est  dévice  d'une  certaine 
quantité,  de  54°  par  exemple.  On  recule  la  pile  à  une  distance 
double  S'O;  la  position  de  l'aiguille  du  galvanomètre  reste 
constante  :  elle  continue  à  marquer  54°,  comme  dans  la  pre- 


Fig.  134.  — L'inlcnsitéd,',  la  . 

csipériDicnUlf. 


mière  position  de  la  pile.  Il  en  est  de  même  enfln  pour  toute 
autre  distance.  Dans  chacune  de  ces  positions,  l'effet  total  du 
rayonnement  est  donc  le  même  ;  mais  les  parties  de  la  surface 
du  vase  qui  envoient  des  rayons  de  chaleur  dans  le  cône  ne 
sont  autre  chose  que  les  sections  du  cône  de  l'appareil  prolongé 
jusqu'à  la  surface  rayonnante  :  tout  point  de  l'une  de  ces  sec- 
tions rayonne  directement  sur  la  face  de  la  pile  tournée  de  ce 
côté,  comme  aussi  tout  rayon  envoyé  par  le  même  point  sur  la 
surface  interne  noircie,  et  à  fortiori  en  dehors,  ne  peut  arriver 
à  cette  même  face.  Or  ces  sections  sont  de  plus  en  plus  grandes; 
ce  sont  des  cercles  dont  les  diamètres  AB,  A'B'  croissent  pro- 
portionnellement à  la  distance  de  la  pile  au  vase,  cl  dont  les 
surfaces  vont  dès  lors  en  croissant  comme  les  carrés  de  ces 
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distances  mêmes.  Il  faut  donc  que  l'intensité  du  rayonnement 
diminue  en  raison  de  ces  mêmes  carrés,  pour  que  l'effet  pro- 
duit sur  la  pile  reste  constant.  En  un  mot,'  l'augmentation  de  la 
surface  rayonnante  efficace  est  exactement  compensée  par  la 
diminution  de  l'intensité  avec  la  distance,  et  la  loi  se  trouve 
démontrée. 

Supposons  maintenant  que,  sans  faire  varier  la  distance  de 
la  pile  thermo-électrique  à  la  source,  on  change  l'inclinaison 
de  la  surface  rayonnante  ;  que  la  face  ca  (fig.  135),  qui  envoie 
un  faisceau  limité  de  chaleur  dont  les  rayons  sont  émis  norma- 
lement, soit  inclinée  en  c'a'.  Si,  dans  le  premier  cas,  l'aiguille 
du  galvanomètre  subit  une  déviation  marquée  par  60%  dans  le 
second  cas  l'aiguille  conservera  cette  môme  position.  En  un 
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Fig.  155.  —  Loi  des  cosinus  pour  les  rayons  émis  ohliquement. 

mot,  la  déviation  restera  constante,  quelle  que  soit  l'obliquité 
des  rayons  émis.  La  quantité  de  chaleur  rayonnéc  vers  la  face 
de  la  pile  est  donc  elle-même  constante.  Mais  la  portion  c'a'  de 
la  surface  qui  émet  le  faisceau  oblique  est  plus  grande  que  la 
portion  ca  qui  émet  le  faisceau  normal.  Il  faut  donc  que  Tinten- 
silé  de  la  chaleur  émise  obliquement  soit  moindre  que  l'inten- 
sité de  la  chaleur  rayonnée  normalement.  Pour  qu'il  y  ait  com- 
pensation, le  rapport  de  ces  intensités  doit  être  inverse  des 
dimensions  des  surfaces,  c'est-à-dire  des  lignes  c'a'  et  ca,  ou 
directement  proportionnel  à  ca  et  c'a'.  En  un  mot,  l'inten- 
sité de  la  chaleur  émise  obliquement  varie  comme  le  cosinus  de 
l'angle  que  les  rayons  font  avec  la  normale  om  à  la  surface 
rayonnante. 

Celle  loi,  que  Lambert  avait  posée  comme  un   principe, 
Leslie  Pavait  démontrée  avec  l'appareil  de  son  cube  et  de  son 
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Ihermomèlre  diiïérenliel  doiil  Tune  des  boules  élait  placée  au 
foyer  d'un  miroir  sphérique,  appareil  que  nous  retrouverons 
bienlôt.  Mais  ses  expériences  n'avaient  vérifié  la  loi  que  dans 
le  cas  du  noir  de  fumée,  c'est-à-dire  d'une  surface  dénuée  de 
tout  pouvoir  réflecteur.  Et  en  effet,  il  a  été  reconnu  depuis 
que  la  loi  du  cosinus  n'est  exacte  que  dans  ce  cas  exceptionnel. 
MM.  de  la  Provostaye  et  Desains  l'ont  vérifiée  avec  la  pile  de 
Nobili,  qui  accusait  une  déviation  constante  si  la  surface 
rayonnante  était  le  noir  de  fumée,  tandis  que  pour  d'autres 
substances,  le  verre,  la  céruse,  l'ocre  rouge  par  exemple,  la 
déviation  de  l'aiguille  galvanométrique  variait  avec  l'obliquité 
des  rayons  de  chaleur.  Cette  inexactitude  d'une  loi  qui  sem- 
blait pouvoir  se  déduire  du  seul  raisonnement,  s'explique.  Les 
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Fig.  iôG.  —  Loi  du  cosinus  pour  les  rayons  reçus  obliquement. 

rayons  de  chaleur  qu'émet  la  surface  d'un  corps,  en  passant  de 
l'intérieur  à  l'exléricur  par  la  surface,  subissent  une  double 
réflexion,  interne  et  externe,  et  la  chaleur  émise  n'est  que  la 
diflercnce  enlrc  la  chaleur  totale  qui  arrive  à  la  surface  et  la 
portion  qui,  réfléchie  inléi'ieuremenl,  retourne  dans  le  corps. 
Or  celle-ci  varie  probablement  avec  l'inclinaison,  comme  varie 
en  efTel  la  chaleur  extérieurement  réfléchie. 

Quant  à  la  loi  du  cosinus  appliquée  à  l'intensité  de  la  cha- 
leur rayonnante  émise  par  une  source  A  et  reçue  obliquemenl 
par  la  surface  da\  elle  est  une  simple  conséquence  géomé- 
trique de  la  variation  des  surfaces  interceptées  dans  un  faisceau 
limité,  quand  l'obliquité  du  plan  de  section  varie*.  Il  n'y  a  pas 
lieu  de  la  vérifier  expérimentalement. 

i.  L'inlcnsilé  de  la  chaleur  reçue  par  c'a'  est  évidemment  proportionnelle  au  cosinus  de 
Tanglc  }(  0  m. 
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§  3.  n<^:FLEX(ON  de  la  chaleur. 

Quand  des  rayons  de  chaleur  tombent  à  la   surface  d'un 
corps,  ou,  d'une  façon  plus  générale,  arrivent  à  la  surface  de 
séparation  de  deux  milieux  différents,  leur  faisceau  se  divise 
en  deux  parties  :  Tune  d'elles  pénètre  à  l'intérieur  du  corps 
ou  du  second  milieu  et  elle  s'y  divise  généralement  elle-même 
en  chaleur  transmise  et  en  chaleur  absorbée,  la  première  tra- 
versant le  corps  sans  l'échauffer,  la  seconde  étant  au  contraire 
susceptible  d'en  modiiier  la  température.  Une  seconde  partie 
du  faisceau  incident  est  renvovée  dans  le  milieu  d'oii  il  vient; 
comme  la  lumière,  elle  subit  une   réflexion.  Nous  avons  dit 
déjà  que  les   lois  de  cette  réflexion  sont  les  mêmes  pour  les 
rayons  de   chaleur  que  pom*  les  rayons    lumineux,    c'est-à- 
dire  que  le  rayon  inci(knt  et  le  rayon  irfléchi  sont    tous 
deux  dans  un  plan  perpendiculaire  à  la  surface  réfléchis- 
sante, et  quils  font  le  même  angle  avec  la  normale  au  point 
dlncidence.  La  vérification  expérimentale  de  celte  identité  se 

fait  ordinairement  de  la  façon  suivante  : 

•> 

On  place  deux  miroirs  paraboliques  concaves,  en  laiton  poli, 
en  regard  l'un  de  l'autre,  de  fiiçon  que  leurs  axes  principaux 
coïncident  (lig.  137).  Au  foyer  de  l'un  d'eux,  on  place  une 
source  calorifique,  par  exemple  un  petit  panier  en  fil  de  fer 
contenant  des  charbons  ardents,  et  au  foyer  de  l'autre  une 
substance  inflammable,  amadou,  fulmi-coton,  poudre.  Au  bout 
d'un  temps  très  court,  l'inflammation  a  lieu  ;  mais  l'expérience 
ne  réussit  point  si  la  substance  inflammable  est  placée  hors 
du  foyer,  alors  même  qu'on  la  rapprocherait  ainsi  de  la  source 
calorifique.  Un  tel  effet  est  tout  semblable  à  celui  de  la  réflexion 
de  la  lumière  dans  les  mêmes  conditions,  et  ne  peut  s'expli- 
quer que  par  la  réunion  et  la  concentration  des  rayons  de 
chaleur  partis  du  premier  foyer.  Leur  faisceau  divergent 
tombe  sur  la  surface  polie  du  premier  miroir,  s'y  réfléchit,  se 
transforme  en  un  faisceau  parallèle  à  Taxe  commun,  se  réflé- 
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chil  une  seconde  fois  à  la  surface  du  second  miroir  et  vient 
converger  à  son  foyer.  En  un  mot,  les  rayons  de  chaleur 
suivent,  après  leur  réflexion,  le  môtne  chemin  qu'eussent 
suivi  des  rayons  lumineux  émanés  du  même  point,  et  les  pro- 
priétés géométriques  de  la  parabole  entraînent  comme  consé- 
quence les  deux  lois  formulées  plus  haut  :  1°  la  coïncidence  du 
rayon  incident  el  du  rayon  réfléchi  dans  un  même  plan  per- 
pendiculaire à  la  surface  réfléchissante;  2°  l'égalité  des  angles 
d'incidence  et  de  réflexion. 

L'expérience  des  miroirs  paraboliques  se  fait  sous  des  for- 


mes variées.  On  peut,  par  exemple,  mettre  à  l'un  des  foyers 
une  boule  mélalliqne  portée  à  une  température  élevée,  el  à 
l'autre  foyer  le  réservoii'  d'un  petit  thermomètre.  La  colonne 
nicrcuriellc  monte  aussilôl,  tandis  que  l'effet  est  nul  si  le  ther- 
momètre n'est  pas  placé  exactement  au  foyer.  Au  lieu  d'un 
Ihermoinèlre  ordinaire,  on  emploie  aussi  l'une  des  boules  ilii 
ihennoscopc  de  Rumford  ou  du  thermomètre  dinërenlicl  df 
Leslie  :  on  s'affranchit  ainsi  des  variations  de  température  <]iie 
le  milieu  ])eut  subir  pendant  l'expérience,  puisque  les  tiens 
houles  de  l'instrument  en  ressentent  également  l'influence.  Oii 
est  donc  assuré  que  les  variations  de  l'indei  proviennent  uni- 


RÉFLEXION  DB  LA  CHALEUR.  339 

quement  de  la  réflexion.  Enfin,  on  comprend  que  la  pile 
thermo-éteclrique  de  Nobili  remplirait  également  bien  cet 
oflîce,  en  accusant,  par  la  déviation  instantanée  de  l'aiguille 
du  galvanomètre,  la  concentration  des  rayons  réfléchis  au 
miroir  du  second  foyer. 

Les  miroirs  paraboliques  ont  l'avantage  de  la  grande  ouver- 
ture qui  peut  leur  être  donnée,  et  qui  permet  de  les  placer  à  uiie 
grande  dislance  l'un  de  l'autre.  Mais  il  est  clair  que  l'exiiériencc 
précédente  réussira  également  si  on  leur  substitue  deux  miroirs 
sphériques,  ou  même  un  seul  miroir,  pourvu  qu'on  ail  soin 
de  placer  le  corps  chaud  (ou  la  sub- 
stance inflammable)  el  le  thermo- 
mètre en  deux  points  de  l'axe  qui 
soient  deux  des  foyers  conjugués. 
Celle  dernière  disposition  est  même 
plus  avantageuse,  en  ce  sens  que 
les  rayons  de  chaleur  ne  subissent 
qu'une  seule  réflexion  et  par  consé- 
quent éprouvent  une  moindre  dimi- 
nution dans  leur  intensité. 

Les  expériences  que  nous  venons 
de  relater  se  font  dans  l'air  ;  mais 
OQ  doit  à  Davy  une  expérience  élé- 
gante qui  prouve  que  les  lois  de  la  i 
les  mêmes  dans  un  milieu  impondérable.  Ou  dispose  sous  le 
récipient  de  la  machine  pneumatique  deux  petits  miroirs  sphé- 
riques ou  paraboliques,  en  laiton  poli  et  argenté,  dont  l'axe 
commun  est  vertical.  Au  foyer  du  miroir  inférieur  on  fixe  la 
houle  d'un  petit  thermomètre,  et  au  foyer  du  miroir  supérieur 
un  Jil  de  platine  très  fin  enroulé  eu  spirale.  Les  extrémités  du 
fil  sont  soudées  aux  rhéophores  d'une  pile,  fixés  eux-mêmes, 
par  deux  boutons  métalliques,  aux  tubulures  latérales  de  la 
cloche  qui  forme  le  récipient.  Le  vide  étant  fait  dans  celui-ci, 
on  ferme  le  circuit,  et  le  courant  de  la  pile,  en  passant  au  tra- 
vers de  la  s])ira]c  de  platine,  la  porte  à  rincaudescenec.  Le 


Fig.  138.—  Eipôrion 
rédi-iion   di;  l.-i  ulif 


•éflexion  de  la  chaleur  sont 
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Ihermomètre  indique  aussilùt  une  augmentation  très  sensible 
de  température,  qui  ne  peut  être  attribuée  qu'à  la  réflexion  de 
la  chaleur  développée.  Si,  en  effet,  on  recommence  l'expérience 
après  avoir  déplacé  la  boule  du  thermomètre,  l'élcvalion  de 
température  marquée  par  l'inslrumenl  est,  sinon  tout  à  fait 
nulle,  du  moins  beaucoup  plus  faible. 

Mentionnons  encore  une  expérience  curieuse  qui  pourrail 
faire  croire  qu'il  existe  un  rayonnement  frigorifique,  comme  il 
existe  des  radiations  de  cha- 
leur. Si  l'on  substitue  un 
morceau  de  glace  à  l'une  des 
sources  de  chaleur  dont  il 
vient  d'être  question,  et  si  oa 
le  place  bien  exactement  au 
foyer  d'un  des  miroirs,  on  voit 
aussitôt  baisser  le  thermo- 
mètre de  l'autre  miroir , 
comme  s'il  y  avait  eu  ré- 
flexion de  froid.  La  vérité  csl 
qu'en  ce  cas,  comme  dans 
tous  les  autres,  il  y  a  en  pn*- 
seiice  deux  corps  à  des  leni|)é- 
ratures  inégales,  qui  rayonnecl 
tous  les  deux  de  la  chaleur.  Il 

Vis.  lûU.  —  Miroir  ardont.  ,  ■  ., 

en  resuite  i>our  chacun  deux 
une  perte  de  chaleur,  en  partie  compensée  par  le  gain  ([ui 
résulte  du  rayonnement  de  Paulre.  Dans  la  première  expé- 
rience, le  Ihermoinèlre  recevait  plus  qu'il  ne  perdait,  el  il 
eu  résullail  un  accroissement  de  température,  une  élévalion 
du  niveau  du  mercure.  Dans  l'expérience  faite  avec  le  morceau 
de  glace,  c'est  le  thermomètre  au  contraire  qui  perd  plus  è< 
chaleur  qu'il  n'eu  re).-oil  ;  sa  Icmpéralure  diminue,  et  le  niveau 
Iherniomélrique  s'abaisse  en  eilet. 

On  a  utilisé  les  lois  de  réflexion  de  la  chaleur  pour  obtenir 
une  chaleur  d'une  très  grande  intensité  au  foyer  d'un  miroir 
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sphérîque  concave  exposé  aux  rayons  solaires.  Avec  un  appa- 
reil de  ce  genre,  qu'on  nomme  alors  un  miroii' ardent  {f\g.  139), 
et  auquel  on  donne  une  grande  ouverture  et  un  rayon  de  cour- 
bure considérable,  on  a  fondu  des  métaux,  vitrifié  de  ia  brique, 
de  la  pierre,  etc.  Nous  reviendrons  avec  plus  de  détails  sur  ce 
sujet,  quand  nous  traiterons  des  applications  industrielles  de 
la  chaleur  solaire  et  des  appareils  nouvellement  imaginés  en 
vue  de  cette  utilisation. 


g  4.    DU    POUVOIR   ÉMI3SIF   DES    CORPS  ;    POUVOIR    ABSORBANT,    POUVOIR    RÉFLECTEUR. 


Pour  les  rayons  de  chaleur,  comme  pour  les  rayons  de  lu- 
mière, il  y  a  deux  sortes  de  réflexions  subies  par  un  faisceau 
qui  tombe,  sous  une  incidence  quelconque,  à  la  surface  d'un 
corps  :  la  réflexion  régulière  correspond  à  la  partie  du  faisceau 
qui  est  renvoyée  suivant  les  lois  énoncées  dans  le  précédent 
paragraphe;  on  donne  le  nom  de  chaleur  diffuse  à  la  portion, 
qui  est  renvoyée  irrégulièrement  dans  tous  les  sens,  et  la  diffu-- 
sioîi  est  la  dénomination  sous  laquelle  on  comprend  le  phéno- 
mène de  cette  réflexion  irrégulière.  Quant  à  ce  qui  reste  de  la 
chaleur  reçue  par  le  corps,  elle  pénètre  à  son  intérieur  ou  est 
abso7*bée,  s'il  s'agit  d'une  substance  oAhermane;  elle  peut  être 
en  partie  absorbée,  en  partie  trammisey  si  c'est,  au  contraire, 
une  substance  diathermane. 

D'un  corps  à  l'autre,  les  proportions  de  ces  diverses  quan- 
tités de  chaleur  varient  suivant  des  conditions  qui  ne  dépendent 
pas  seulement  de  sa  nature  et  de  l'état  de  sa  surface,  mais 
aussi,  comme  nous  allons  le  voir,  de  la  chaleur  elle-même 
qu'il  reçoit  ainsi,  aussi  bien  sous  le  rapport  de  sa  température 
que  de  la  qualité  de  ses  raijous,  expression  que  nous  aurons 
bientôt  l'occasion  d'expliquer  et  de  définir.  En  i-eprésentant  par 
l'unité  ou  par  le  nombre  100  (on  pose  l'une  ou  l'autre  de  ces 
conventions  à  volonté)  la  quantité  totale  de  chaleur  rayonnante 
reçue  par  un  corps,  on  arrive  à  déterminer  expérimentalement 
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chacune  des  parties  dans  lesquelles  le  faisceau  reçu  se  décom- 
pose :  chacun  des  nombres  ainsi  obtenus  représente  un  poM- 
voir  propre  au  corps.  On  a  ainsi  :  1**  le  pouvoir  réflecteur  cor- 
respondant à  la  portion  de  chaleur  régulièrement  réfléchie; 
2°  le  pouvoir  diffusif,  pour  la  chaleur  diffusée  ;  tT  le  pouvoir 
absorbant,  pour  celle  qui,  pénétrant  dans  le  corps,  en  élève  la 
température,  et  enfin  4''  le  pouvoir  diathermaue,  comprenant  la 
chaleur  qui  le  traverse  sans  réchauffer. 

Dans  la  définition  qu'on  vient  de  donner,  il  s'agit  des  pou- 
voirs absolus  particuliers  à  chaque  substance,  et  il  est  clair 
que,  s'il  était  possible  de  mesurer  chacun  d'eux  avec  une 
rigoureuse  exactitude,  la  somme  des  quatre  nombres  ainsi 
obtenus  dans  les  mêmes  conditions  expérimentales  serait  pré- 
cisément égale  à  1  ou  à  100.  Mais  on  peut  aussi  considérer 
chacun  de  ces  pouvoirs  comme  rapporté  à  celui  d'un  corps 
spécialement  choisi,  et  alors  les  nombres  qu'on  obtient  me- 
surent les  pouvoirs  relatifs.  Nous  aurons  soin  de  distinguer 
ces  deux  sortes  de  déterminations. 

Enfin,  il  y  a  lieu  de  considérer  la  faculté  plus  ou  moins 
grande  que  possèdent  les  corps  de  rayonner  ou  d'émeltre  de  la 
chaleur,  lorsque  leur  température  dépasse  celle  des  corps  qui 
les  environnent  ou  de  l'enceinte  où  ils  sont  renfermés.  Mais 
pour  comparer,  sous  ce  rapport,  les  corps  différents,  et  obtenir 
ce  qu'on  nomme  leurs  pouvoirs  émissifs,  il  est  nécessaire  que 
les  expériences  soient  faites  à  une  même  température  et  que 
l'émission  de  la  chaleur  se  fasse  dans  les  mêmes  conditions 
d'inclinaison  ;  il  faut  enfin  que  la  nature  ou  la  qualité  de  la 
chaleur  rayonnante  soit  idenlique.  On  j)rend  généralement  pour 
unité  le  pouvoir  émissif  du  noir  de  fumée,  le  seul  corps  dont 
le  pouvoir  réflecteur  et  le  })ouvoir  diffusif  })uissent  être  consi- 
dérés comme  nuls. 

Ces  définitions  posées,  voyons  comment  on  a  procédé  à  la 
détermination  expérimentale  de  ces  divers  pouvoirs.  Commen- 
çons par  le  pouvoir  émissif. 

Les  premières  recherches  sur  ce  point  sont  dues  à  Rumford 
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et  à  I^slie,  et  datent  du  cummcncement  de  ce  siècle.  Remplis- 
sanl  d'eau  chaude  un  \ase  métallique  suspendu  dans  une  en- 
ceinte de  Icmpéialure  conslanle,  Rumford  constatait,  à  l'aide 
d'un  thermomètre  plongé  dans  le  vase,  !e  refroidissement  subi 
par  le  liquide  en  une  minute  de  temps.  Il  recommençait  l'expé- 
rience en  changeant  la  surface  du  vase,  mais  en  parlant  tou- 
jours d'un  même  excès  de  la  température  de  l'eau  sur  la  tem- 
pérature ambiante.  C'est  ainsi  qu'il  trouva  que  le  refroidissc- 
raent  était  plus  rapide  quand  la  surface  est  noircie,  plus  lent  si 
clic  est  métallique,  et  en  général  que  celle  vitesse  variait  selon 
la  nature  ou  l'état  de  la  surface.  Il  en  concluait  que  le  pouvoir 


Ifs.  EtjH-rienccs  di>  Lvslii'. 


émissif  change  avec  cet  état  ;  mais  les  nombres  trouvés  par  Rum- 
ford ne  pouvaient  servir  à  mesurer  le  pouvoir  émissif,  parce  que 
le  refroidissement  du  vase  n'était  pas  dû  seulement  au  rayonne- 
ment, mais  aussi  au  contact  des  couches  d'air  qui  rcnlouraient. 
Lcsiic,  à  la  même  époque,  lit  des  expériences  plus  con- 
cluantes, à  l'aide  d'une  mélho<le  qui  ne  mettait  en  jeu  que 
rinfluence  du  rayonnement.  Pour  source  de  chaleur  de  tempé- 
rature constante,  il  prenait  un  vase  niétallitpie  de  forme  cubique 
remiili  d'eau  maintenue  à  l'état  d'ébullilion.  Les  diverses  faces 
(lu  cube  étaient  formées  ou  revêtues  des  diverses  substances 
dont  il  s'agissait  de  comparer  les  pouvoirs  émissifs  :  lames 
métalliques  d'argent,  de  cuivre,  d'élain  poli,  couches  de  noir 


.>s..    tc.  A  une  dislance  invariable 

.>  uules  de  son  Ihcrmomèlrc  diffé- 

^..t  :n-êservce  du  rayonnement  par  un 

, .  >itLoessivemenl  le  rayonnement  direct 

.    ..t  >ur  la  boule  du  thermomètre.  Il  notait 

.    .    i.!ii|.»é rature  marqués  par  l'instrument,  dès 

..  iu  stalionnaire,  et,  admettant  que  ces  excès 

.  .nici^  aux  intensités  de  la  chaleur  reçue  par  la 

..    u  aisivau  rayonné  par  chaque  face  du  cube,  il  en 

. .     t<  pouvoirs  émissifs  relatifs  des  corps  dont  cette 

...     ôlonir  des  effets  plus  marqués,  Leslie  disposait  dcr- 

.1  boule  du  thermomètre  différentiel  un  miroir  sj)hérique 

..îua  poli,  dont  Taxe  principal  était  normal  à  la  face  du 

,.v;  la  boule  et  la  face  en  question  avaient  d'ailleurs  leurs 
^viilros  à  deux  foyers  conjugués  du  miroir.  Dans  la  figure, 
àou\  écrans  percés  d'ouvertures  carrées  limitent  le  faisceau 
rayonnant,  ce  qui  n'est  pas  d'ailleurs  indispensable;  en  effet, 
ilans  chaque  expérience,  la  chaleur  rayonnée  directement  ou 
par  réilexion  sur  le  miroir  forme  toujours  un  faisceau  conicpie 
d'ouverture  constante,  la  même  pour  toutes  les  faces,  puisque 
la  dislance  reste  invariable. 

I.eslie  trouva  ainsi  que  c'est  le  noir  de  fumée  qui,  toutes 
choses  égales,  a  le  plus  grand  |)ouvoir  énjissif.  Venaient  en- 
suite Peau,  le  papier  à  écrire,  la  cire  à  cacheter,  le  verre, 
l'encre  de  Chine,  et  en  dernier  lieu  les  métaux,  fer,  étain, 
argent,  cuivre,  or. 

Melloni  reprit,  en  se  servant  de  la  pile  thermo-électrique,  la 
détermination  des  pouvoirs  émissifs  \  mais  c'est  à  MM.  de  l.i 

1.  V«tii*i  los  iionilïivs  trouvés  par  Lslic,  pîiis  parMcHoiii.  |K)ur  divoi-si»*  substances: 
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Frovostaye  et  Desains  qu'on  doit  les  recherches  les  phis  éten- 
dues sur  cette  question.  Ils  se  proposèrent  de  chercher  com- 
ment varie  la  loi  de  l'émission  avec  la  température,  mesurèrent 
le  pouvoir  émissif  à  iOO*  el  à  des  températures  supérieures 
jusqu'à  400^  el  enfin  étudièrent  ritilluencc  de  la  surface  émet- 
tante sur  la  nature  de  la  chaleur  émise,  comme  aussi  celle  de 
la  direction  de  l'émission  sur  sou  intensité.  Nous  allons  résu- 
mer brièvement  les  résultats  obtetms  d'après  M.  P.  Desains 
lui-même  '. 


Fit'.  )il-  —  Mrsiirc  des  iioiivolis  imh^ih  i.  l'.iide  de  l'appreil  deJlclloiii. 

«  La  détermination  des  jiouvoirs  émissifs  à  100"  a  complèlc- 
ment  changé  les  idées  qu'on  se  faisait  sur  la  grandeur  de  ces 
pouvoirs,  au  moin^  dans  le  cas  des  métaux.  Elle  a  montré  que, 
vers  100',  le  pouvoir  émissif  de  l'argent  en  lames  est  compris 
entre  0,02  el  0,03  ;  que  celui  de  l'or  est  0,04  ;  celui  du  platine 
0,09  ou  0,10,  suivant  les  échantillons;  celui  de  l'argent  déposé 
au  mat  par  les  procédés  ordinaires,  0,05.  On  a  constaté  aussi 
que  le  pouvoir  émissif  de  l'ocre  rouge  est  égal  à  celui  du  noir 
de  fumée,  et  que  celui  du  soufre  lavé  est  environ  0,75. 

1.  Rapport  tHr  Ut  progrèt  de  la  théorie  de  la  chaleur.  Voici  le  lalik'iu  des  pouvoirs 
rinitEîrs  du  quelques  cor|n,  d'après  lus  expricnccs  de  MM.  de  la  Proroslaye  et  Desains  : 

.e  miair  lODRlciopt  clmurré !^ 
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a  On  avait  presque  toujours  étudié  rémission  à  des  tempéra- 
tures voisines  de  100\  Dulong  et  Petit  seuls  avaient  clierché  à 
étendre  jusqu'à  300^  la  comparaison  des  pouvoirs  émissifs  du 
verre  et  de  l'argent,  et,  des  expériences  qu'ils  avaient  faites 
entre  ces  limites,  ils  avaient  cru  pouvoir  conclure  que  les 
rapports  des  pouvoirs  émissifs  des  corps  restent  constants  à 
toute  température.  Les  expériences  de  MM.  de  la  Provostaye  et 
P.  Desains  ont  prouvé  que  cette  constance  n'existe  pas.  Pour 
comparer  vers  400°  les  pouvoirs  émissifs  des  deux  corps,  ils 
ont  pris  pour  source  de  chaleur  une  cuve  de  fonte  dont  une 
paroi  était  plane  et  bien  rabotée.  Sur  l'une  des  moitiés  de  cette 
face,  ils  placèrent  du  noir  de  fumée,  et  sur  l'autre  de  la  sub- 
stance à  éprouver.  La  cuve  était  pleine  d'alliage  constamment 
brassé,  et,  en  déplaçant  la  pile  parallèlement  à  elle-môme,  on 
pouvait  faire  rayonner  vers  elle,  soit  l'un,  soit  l'autre  des  deux 
enduils  dont  on  voulait  comparer  les  pouvoirs  émissifs. 

a  Au  rouge,  on  prenait  pour  corps  rayonnant  une  lame  de 
platine,  couverte,  sur  ses  deux  moitiés,  d'enduits  différents  et 
portée  à  l'incandescence  par  un  courant  électrique  constant. 

«  En  opérant  ainsi,  on  a  trouvé  qu'au  rouge  le  pouvoir  émis- 
sif  du  borate  de  plomb  n'est  plus  que  les  0,75  de  l'oxyde  de 
cuivre.  Depuis,  on  a  reconnu  qu'à  celte  température  le  pouvoir 
émissif  de  l'oxyde  de  zinc  n'est  plus  que  les  0,60  de  celui  de 
l'ocre.  Or  à  lOO'*  ces  quatre  corps  émettent  k  chaleur  dans- des 
proportions  absolument  égales.  Pour  le  platine,  la  variation  se 
fait  en  sens  inverse.  Au  rouge  naissant,  son  pouvoir  émissif 
devient  0,14,  tandis  qu'il  est  0,10  à  100'.  » 

Les  deux  mêmes  physiciens  ont  constaté  que  la  chaleur 
émise  par  le  platine  au  rouge  naissant  traverse  une  lame 
mince  en  verre  dans  la  i)roportion  de  0,59  ;  celle  qu'émet  le 
borate  de  plomb  dans  les  mômes  conditions  ne  traverse  le 
même  écran  que  dans  la  proportion  de  0,22.  D'où  l'on  doit 
conclure  que  la  nature  de  la  surface  rayonnante  influe  sur  la 
qualité  de  la  chaleur  émise,  lis  ont  enlin  reconnu  que  le  rap- 
port des  pouvoirs  émissifs  change  en  général  avec  la  direction 
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du  rayonnement  :  ainsi  le  pouvoir  émissïf  du  verre  est  0,9  du. 
noir  de  fumée  dans  la  direction  normale,  tandis  qu'il  tombe 
à  0,75  sous  l'inclinaison  de  70  degrés. 


g   U.    DÉFLEXION    DE   LA    CHALEUR.    —    POCVOIRS    RËFLECTEUnS    ET    TOUVOIRS 

DiPFOsiPS  DES  conrs. 

La  mesure  des  pouvoirs  réflecleurs  des  corps  a  été  aussi 
l'objet  des  expériences  de  Leslie,  qui  détermina,  non  le  pouvoir 
réflecteur  absolu,  mais  le  rapport  existant  entre  ce  dernier  et 
celui  dn  laiton  poli  pris  pour  unité.  11  concentrait  pour  cela,  à 
l'un  des  foyers  conjugués  du  réllcclcu!'  sphérique  N  (fig.  1  42), 
les  rayons  de  cbaleur  émis  par  un  cube  plein  d'eau  bouillante  M 


Fig.  1  i'I.  —  tli^suru  Jes  poutuii's  rùflecleui's  par  la  iiiùlhode  de  Lenlii:. 

dont  l'une  des  faces  occupe  l'autre  foyer.  Entre  le  premier  foyer 
et  le  réHecLeur,  il  disposait  une  plaque  a  formée  du  métal  dont 
il  voulait  étudier  le  pouvoir.  Le  faisceau  calorifique,  réfléchi 
une  première  fois  par  la  surface  sphérique  concave,  était  ren- 
voyé une  seconde  fois  par  la  plaque,  en  un  point  situé  entre 
celle-ci  et  le  réflecteur,  sur  l'une  des  boules  du  thermomètre 
difîërentiel.  Leslie  notait  l'élévation  de  tejnpérature  marquée 
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par  rinslrument,  quand  le  niveau  du  liquide  était  devenu  sta- 
lionnaire.  Puis  il  répétait  rexpérience,  en  changeant  à  chaque 
fois'la  nalure  de  la  plaque  réfléchissante.  Les  indications  du 
thermomètre  étant  proportionnelles  aux  quantités  de  chaleur 
reçues  par  la  boule,  et  par  suite  à  celles  qui  avaient  été  réflé- 
chies par  les  diverses  substances,  leur  rapport  était  égal  à 
celui  de  leurs  pouvoirs  réflecteurs.  Yoici  les  nombres  trouvés 
par  Leslie  : 


Laiton iOO 

Argent 90 

Etain  en  feuilles 85 

Etain  plané 80 

Acier 70 


Plomb. 


Etain  amalgamé. 

Verre 

Verre  huilé.  .  . 
Noir  de  fumée. 


GO 

50 

iO 

5 

0 


La  comparaison  de  ces  nombres  avec  ceux  qui  donnent  les 
pouvoirs  émissifs  des  mômes  corps,  montre  que  Tordre  dans 
lequel  ces  corps  sont  rangés  ici  est  précisément  inverse  de  celui 
qu'ils  aflectenl  dans  le  premier  tableau  :  les  pouvoirs  émissifs 
sont  donc  en  raison  inverse  des  pouvoirs  réflecteurs.  Nous  ver- 
rons plus  loin  que  celte  loi  est  la  conséquence  naturelle  de 
l'égalité  du  pouvoir  émissif  et  du  pouvoir  absorbant,  du  moins 
dans  les  corps  alhcrmanes. 

La  pile  ihermo-électrique  de  Melloni  permet  de  mesurer  les 
jiouvoirs  réflecteurs  absolus.  Voici  la  disposition  qu'ont  adoptée, 
dans  ce  but,  MM.  de  la  Provostaye  et  Desains. 

Sur  une  règle  horizontale  en  cuivre,  solide,  bien  dressée  et 
portant  une  division  qui  permet  de  mesurer  les  distances,  sont 
montées  sur  des  supports  à  coulisse  les  diverses  pièces  qu'em- 
ployait Melloni  pour  ses  recherches  sur  la  chaleur  rayonnante. 
En  A  est  le  pied  portant  la  source  de  chaleur,  qui  est  ici  une 
lampe  de  Locatelli*,  puis  deux  écrans  B  et  C,  l'un  plein,  l'autre 
percé  d'une  ouverture  qui  donnera  passage  au  faisceau  de  cha- 
leur. Le  support  D  porte  un  cercle  divisé  en  degrés,  sur  lequel 

1.  G*est  une  lampe  formée  d*un  réservoir  où  Thuile  est  maintenue  h  un  niveau  constant; 
le  bec  rectangulaire  a  une  mèche  de  même  forme  ;  la  constance  de  sa  flamme  et  Tabsencc 
d'une  cheminée  en  verre  l'ont  fait  choisir  de  préférence  pour  source  de  chaleur  lumineu>e. 
Elle  est  armée  d*un  réflecteur  parabolique. 
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011  fîxo  perpendiculairement  la  plaque  réflécliissanle,  dont  le 
plan  passe  par  le  centre  du  cercle.  Le  pied  du  support  porte 
une  alidade  HU',  mobile  autour  de  la  vcrlicnle  du  centre  du 
cercle  gradué;  c'est  sur  cette  alidade  qu'on  fixe  la  pile,  dont 
les  faces  sont  protégées  par  un  écran  E  contre  le  rayonnement 
direct. 

Pour  mesurer  le  pouvoir  réficcleur  d'une  substance  donnée, 
on  commence  par  placer  l'alidade  et  la  pile  dans  le  prolonge- 
ment de  la  règle.  On  fait  agir  dircclement  le  faisceau  de  chaleur 
sur  la  pile  et  l'on  note  la  déviation  de  l'aiguille  du  galvano- 
mètre. Celle  déviation  servira  à  mesurer  l'inlensilé  totale  du 


laisceau  calorifique  direct,  à  une  dislance  égale  à  la  somme 
des  distances  des  deux  règles.  On  place  alors  la  lame,  ou  le  mi- 
roir de  la  substance  dont  on  veut  mesurer  le  pouvoir  réflecteur, 
sur  le  support  D;  on  la  dispose  de  façon  qu'elle  Tasse  un  angle 
donné  avec  le  rayon  incident.  Cela  fait,  on  tourne  l'alidade  mo- 
bile jusqu'à  ce  que  sa  direction  fasse,  avec  celle  de  la  règle 
fixe,  le  même  angle  que  celle-ci  avec  la  plaque.  On  abaisse 
l'écran  B  :  le  faisceau  de  chaleur  tombe  sur  le  miroir,  s'y  ré- 
fléchit et  vient,  après  cette  réflexion,  frapper  la  face  de  la 
pile,  produisant  une  déviation  qui,  comparée  à  la  première, 
mesure  la  fraction  de  chaleur  réfléchie. 

En  faisant  varier  l'incidence,  puis  la  nalure  de  la  source  de 
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chaleur,  MM.  de  la  Provoslaye  et  Dosaîns  ont  pu  reeonnaîlrc 
rinfluence  qui  résulte  de  ces  varialions  pour  la  quantité  de 
chaleur  réfléchie  par  une  même  substance.  Voici  quelques-uns 
des  résultats  obtenus  par  ces  savants  physiciens  : 

Sur  100  rayons  émanés  d'une  lampe  de  Locatelli,  et  tom- 
bant, sous  rincidence  de  50^,  sur  des  miroirs  formés  de  lames 
polies  des  métaux  usuels,  la  proportion  des  rayons  refléchis  a 
été  la  suivante  : 


M/;laux. 


Pouvoir* 

réfleclcurs 

al>solus. 


Argent 97 

Or.  ...  ' 96 

Cuivre 95 

Laiton 95 

Métal  (les  miroirs 86 


Métaux. 
Étain.  .   . 


PoUToirs 

réflecteurs 

abwluf. 

.     85 


Acier 85 

Zinc 81 

Platine  poli 8tl 

Fer 77 


L'influence  de  la  source  est  mise  en  évidence  dans  le  tableau 
suivant  : 

Sul»stanccs  des  miroirs 


Argent. 


Or 

Métal  (les  miroirs, 

Acier 

Platine» 

Laiton 


Lampe 
locatelli. 

Cbaleur  solaire 
naturelle. 

I.ani|)C 
■  l'alcoul  >ali'. 

97 

92 

u 

90 

87 

i\ 

86 

64 

■: 

85 

60 

88 

«0 

60 

86 

9". 

» 

95 

On  voit  que,  pour  une  môme  substance,  le  pouvoir  réflecteur 
diminue  quand  la  température  de  la  source  de  chaleur  s'élève, 
ou  quand  diminue,  dans  la  source,  le  nombre  des  rayons  calo- 
ri(i(iucs  qui  abondent  dans  rémission  des  corps  à  basse  tempé- 
rature. D'une  manière  plus  générale,  l'intensité  de  la  réflexion 
diminue  à  mesure  qu'augmente  le  degré  de  réfrangibilité.  C'est 
ce  que  les  savants  expérimentateurs  ont  reconnu  en  emj)loyanl 
les  rayons  solaires  simplifiés  par  leur  dispersion  à  travers  des 
prismes  de  verre.  Etendant  les  mêmes  mesures  aux  rayons 
obscurs  moins  réfrangibles  que  le  rouge,  ils  ont  vu  que,  sur 
tous  les  métaux  essayés,  ces  rayons  obscurs  se  réfléchissent  en 
proportion  plus  considérable  que  la  chaleur  lumineuse.  Le  pou- 
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voir  réflecteur  de  l'acier,  qui  esl  60  seulement  pour  la  chaleur 
solaire  naturelle,  atteint  75  pour  100  quand  ce  métal  réflé- 
chit la'  chaleur  qui  provient  d'une  bande  du  spectre  obscur, 
symétrique  du  bleu  par  rapport  au  rouge  extrême.  Cette  in- 
fluence de  la  nature  des  rayons  sur  l'intensité  de  la  réflexion 
est  plus  marquée  encore  pour  le  verre  et  les  substances  ana- 
logues. Le  verre  ne  réfléchit  que  4  pour  100  des  rayons  solaires 
sous  l'incidence  normale;  la  proportion  atteint  10  pour  la 
chaleur  émanée  de  lames  noircies  portées  à  la  température 
4le  300^ 

L'influence  de  l'inclinaison  sur  l'intensité  de  la  réflexion  de 
fa  chaleur  n'est  pas  moins  bien  établie.  Citons,  d'après  M.  De- 
^sains,  les  nombres  suivants,  relatifs  au  j)Ouvoir  réflecteur  du 
^errc,  pour  la  chaleur  émanée  de  sources  à  150**  et  SÛO*"  : 

Incidonces 50''      45<»      W      75« 

Pouvoir  réflecteur 10        il        25        52 

Dans  toutes  les  expériences  que  nous  venons  de  passer  en 
t^o^'ue,  il  ne  s'agit  que  de  la  réflexion  régulière,  de  celle  qui 
^''effectue  à  la  surface  des  corps  polis  en  suivant  la  loi  de 
V'ogalité  des  angles  d'incidence  et  de  réflexion.  Mais  les  surfaces 
mules  et  dépolies  ne  possèdent  pas  de  {)ouvoir  réflecteur  régu- 
lier appréciable.  Les  unes,  comme  le  noir  de  fumée*,  absorbent 
H  peu  près  toute  la  chaleur  qui  leur  esl  envoyée  ;  d'autres  n'en 
î^bsorbent  qu'une  partie  et  diffusent  le  reste,  c'est-à-dire  dissé- 
niînent  les  rayons  de  chaleur  non  absorbés  tout  autour  du 
point  d'incidence.  La  quantité  de  chaleur  diffusée  varie  suivant 
1^  nature  de  la  chaleur  rayonnante  émise;  ce  fait  a  été  constaté 
par  J.  Herschel,  puis   par  Melloni.  Plus   tard,  Knoblauch  a 
étudié  la  diffusion  d'un  faisceau  calorifique  complexe.  «  MM.  de 

i.  Les  premières  obscrvatiuns  sur  l'inégalité  du  pouvoir  réflecteur  selon  IVlat  des  sur- 
'^ces  sont  dues  h  Scheele.  «  Ayant  eT|)0sé  un  miroir  conravo  métallique  et  poli  en  face  dv 
*  ouverture  d*un  poêle  dans  lequel  le  bois  brûlait  avec  activité,  cet  illustre  chimiste  observa 
4^  ce  miroir  réfléchissait  toute  la  chaleur  qui  arrivait  sur  sa  surface,  puisqu*il  n'y  avait  pas 
^'échauflcraent  sensible.  Si  Ton  enduisait  la  surface  de  noir  de  fumée,  le  miroir  s'échauffait 
*^  point  qu*uo  ne  pouvait  plus  tenir  impunément  la  main  sur  la  partie  convexe.  »  (IK?'>- 


L.  '*■  .  «..Zr  ^«.^       "-     ■*    ^^'- 
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la  Provostavc  et  Desains  éludièrenl  la  question  à  un  auti*e  point 
(le  vue.  Ils  ont  cherché  à  définir  les  lois  de  la  distribution  de 
la  chaleur  diffusée  et  à  mesurer  l'intensité  totale  de  la  diffusion. 
Parmi  les  résultats  qu'ils  ont  obtenus,  nous  citerons  les  sui- 
vants : 

«  1**  Lorsque  la  chaleur  rencontre  sous  une  direction  nor- 
male des  corps  tout  à  fait  mats,  tels  que  la  cérusc,  le  chromale 
de  plomb,  elle  est  diffusée  suivant  une  loi  qu'on  peut  énoncer 
comme  il  suit  : 

«  Si,  sur  une  sphère  ayant  son  centre  au  milieu  de  la  tache 
lumineuse  formée  par  les  rayons  incidents,  on  découpe  des 
éléments  égaux,  chacun  de  ces  éléments  reçoit  des  quantités  de 
chaleur  diffusée  respectivement  proportionnelles  aux  cosinus 
de  l'angle  que  forme  avec  la  normale  l'axe  du  faisceau  qui  le 
recouvre.  » 

«  Une  sommation  donne  alors  la  quantité  totale  renvoyée  ])ar 
diffusion,  et,  par  suite,  la  quantité  absorbée.  En  opérant  avec 
la  chaleur  solaire  naturelle,  on  trouve  que,  sur  la  céruse,  il  y 
a  82  rayons  diffusés  sur  100,  et,  par  suite,  18  rayons  absor- 
bés ;  sur  le  chromale,  66  rayons  diffusés  et  34  absorbés. 

(c  2°  Jusqu'à  (le  très  fortes  inclinaisons,  on  trouve  le  maxi- 
mum de  diffusion  dans  la  direction  de  la  normale,  et  non  dans 
celle  que  l'on  appelle  ordinairement  la  direction  de  la  réflexion 
régulière. 

ce  3"*  Pour  le  platine  j)latiné  et  l'argent  en  poudre,  les  lois  de 
la  diffusion  sont  tout  autres  que  pour  la  céruse*.  » 


g  6.    POUVOIR    ABSORBANT   DES    CORPS.    ÉGALITÉ    DU    POUTOIR    ABSORBANT 

KT   DU    POUVOIR    ÉilISSIF. 

Pour  déterminer  le  pouvoir  absorbant,  Melloni  employait  son 
appareil,  qu'il  disposait  de  la  manière  suivante  (fig.  144).  Au 
devant  de  la  pile  thcrmo-élcclrique  et  à  une  courte  distance,  il 

\ .  Rapport  8W  les  progrès  de  la  théorie  de  la  chaleur  y  par  P.  Di'sain^. 
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plaçait  un  disque  de  cuivre  très  mince,  donl  la  surface  était  re- 
couverte de  ta  substance  à  étudier,  la  face  postérieure  étant 
elle-même  recouverte  de  noir  de  fumée.  Le  Hiisccau  calori- 
fique rayonnant  tombait  sur  le  dfsquc  et  la  chaleur  absorbée 
s'échappait  de  l'autre  côté  en  rayonnant  vers  la  pile,  dont  les 
indications  montraient  les  pouvoirs  absorbants  relatifs  des 
substances  soumises  à  rexpérience. 

Leslie  avaîl  fait  des  expériences  dans  le  môme  but,  en  se 
servant  du  réflecteur  de  l'appareil  représenté  dans  la  figure  1 42. 
IjC  cube  d'eau  bouillante  étant  placé  à  une  certaine  distance 
du  réflecteur,  il  mettait  au  foyer  conjugué  l'une  des  boules 


absorbant  à  I  aiik  de  I  a[ijia]iil  dt  Mtlluni 


de  son  Ihei'moraètre  différentiel,  qu'il  recouvrait  successive- 
ment des  substances  dont  il  s'agissait  de  trouver  les  pouvoirs 
absorbants  relatifs  :  noir  de  fnmée,  blanc  de  céruse,  feuilles  d'or, 
d'arçent,  de  cuivre,  etc.  Lcsiie  supposait  que  les  excès  de  tempé- 
rature marqués  par  son  thermomètre  dans  les  diverses  expé- 
riences étaient  proportionnels  aux  pouvoirs  absorbants.  Or 
cette  hypothèse,  déduite  de  la  loi  de  Newton  sur  le  refroidisse- 
ment, n'est  pas  applicable  dans  ce  cas,  parce  que  la  loi  en 
question  suppose  que  le  corps  qui  s'échauffe  ou  se  refroidit 
conserve  la  même  surface  ou  ne  change  pas  de  nature,  tandis 
que  l'enveloppe  de  la  boule  du  thermomètre  différentiel  variait 
au  contraire  d'un  cas  à  l'autre  dans  les  expériences  de  Leslie. 
Quand  il  s'agit  de  substances  athermanes  bien  polies,  à  peu 
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près  complètement  dépourvues  de  pouvoir  difîusif,  on  peut 
admettre  que  toute  la  chaleur  qu'ils  reçoivent  par  voie  de 
rayonnement  est,  ou  bien  réfléchie  régulièrement,  ou  bien 
absorbée.  Dès  lors,  si  Ton  connaît  les  pouvoirs  réflecteurs  ab- 
solus de  ces  substances,  en  les  retranchant  de  Tunilé  ou 
dé  100,  la  différence  sera  la  mesure  de  leur  pouvoir  absorbant. 
S'il  s'agît  au  contraire  de  corps  mats,  et  que  la  température 
de  la  source  soit  très  élevée,  toute  la  chaleur  reçue  sera 
diffusée  ou  absorbée.  Si  l'on  a  calculé,  comme  on  l'a  vu  plus 
haut,  le  pouvoir  diffusif,  on  le  retranchera  pareillement  de 
l'unité  ou  de  100,  et  la  différence  sera  la  mesure  du  pouvoir 
absorbant  du  corps.  C'est  en  opérant  ainsi  que  MM.  de  la  Pro- 
vostayc  et  Desains  ont  trouvé  les  pouvoirs  absorbants  de  di- 
verses substances  pour  la  chaleur  émanée  de  sources  différentes 
sous  une  incidence  voisine  de  la  normale.  Voici  quelques  nom- 
bres tirés  de  leurs  expériences  : 

Pouvoirs  absorbants. 

(ihalcur  Lampe  Lampe 

Verre  et  métaux  polis.  solaire.  Locatelli.  modérateur. 

Verre 96,5  »  95,5 

Acier 42  17,5  3i 

Mêlai  (les  miroirs 34  14,5  30 

Platine 39  17  30 

Or 13  4,5  » 

Argent  plaqué 8  2,5  3,5 

Corps  ina(!>.  * 

Céruse 18  »•  » 

Chromale  de  plonib.   ...         34  ..  » 

Poudre  d'arjjent 24  •»  i 

Les  mêmes  savants  ont  donné  une  méthode  directe  pour 
déterminer  le  pouvoir  absorbant  d'un  corps  quelconque,  ou 
tout  au  moins  le  rapport  des  pouvoirs  absorbants  de  deux 
substances.  Prenant  un  thermomètre  très  sensible,  ils  recou- 
vraient la  boule  des  substances  à  étudier,  l'exposaient  dans 
chaque  cas  et  de  la  même  manière  au  rayonnement  d'une  source 
constante,  notaient  les  excès  stalionnaires  de  température  et 
prenaient  le  rapport,  non  de  ces  excès,  mais  des  vitesses  de 


POUVOIR  ABSORBANT  DES    CORPS.  35b 

refroidissement  qui  leur  correspondent.  En  opérant  ainsi,  ils 
ont  trouvé  19  pour  la  céruse.  C'est,  comme  on  voit,  sensible- 
ment le  résultat  obtenu  en  prenant  le  complément  du  pouvoir 
diflusif  du  même  corps. 

Les  pouvoirs  absorbants  des  corps  et  leurs  pouvoirs  émissifs 
varient  dans  le  même  sens  et  dans  la  même  proportion.  Cela 
résulte  à  la  fois  de  l'expérience  et  de  la  théorie  des  échanges  de 
température  connue  sous  la  dénomination  d'équilibre  mobile 
de  température  y  et  que  nous  allons  essayer  de  résumer  en 
quelques  lignes. 

Quand  un  nombre  quelconque  de  corps,  ayant  la  môme  tem- 
pérature, sont  enfermés  dans  une  enceinte  dont  les  parois  ont 
aussi  une  température  uniforme  égale  à  la  première,  on  admet 
que  celte  température  commune  reste  constante,  que  la  quan- 
tité de  chaleur  ne  varie  point  ou  qu'il  y  a  équilibre  de  tempé- 
rature entre  les  corps  et  l'enceinte.  On  peut  expliquer  cet  étal 
d'équilibre  de  deux  manières  différentes.  La  première  consiste 
à  supposer  qu'il  n'y  a  pas  de  rayonnement  réciproque  des  corps 
et  des  parois  de  l'enceinte  entre  eux,  qu'il  n'y  a  aucun  échange 
de  chaleur,  et  que  l'équilibre  est  la  conséquence  de  cette 
absence  de  tout  rayonnement  et  de  toute  absorption.  Mais  on 
peut  aussi  admettre  que  l'enceinte  et  les  corps  ne  cessent  de 
rayonner  les  uns  vers  les  autres,  échangeant  entre  eux  des 
rayons  ou  faisceaux  de  chaleur  d'égale  intensité,  chaque  corps 
émettant  précisément  autant  de  chaleur  qu'il  en  reçoit.  Celte 
seconde  explication,  généralement  admise,  a  été  conçue  et  dé- 
veloppée par  un  physicien  genevois,  P.  Prévost;  elle  suppose 
qu'il  y  a  égalité  entre  le  pouvoir  émissif  et  le  pouvoir  absor- 
bant d'un  même  corps.  Quand  les  corps  en  présence  et  les 
parois  de  l'enceinte  ont  des  températures  inégales,  les  plus 
chauds  rayonnent  plus  de  chaleur  qu'ils  n'en  reçoivent  et  se 
refroidissent  ;  les  autres,  au  contraire,  s'échauffent  en  absor- 
bant plus  de  chaleur  qu'ils  n'en  émettent.  Il  résulte  de  cet 
échange  une  égalisation  progressive  des  températures  et,  en 
définitive,  quand  l'équilibre  est  établi,  une  température  uni- 
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forme,  qui  se  maintient,  comme  nous  venons  de  le  dire,  par  un 
échange  continu  de  chaleur. 

On  peut  encore  présenter  d'une  autre  façon  la  nécessité  de 
l'égalité  des  pouvoirs  absorbant  et  émissif  d'un  même  corps. 
Quand  un  faisceau  de  chaleur  rayonnante  tombe  en  un  point  de 
la  surface,  une  fraction  est  réfléchie  régulièrement,  une  autre 
fraction  est  diffusée,  et  le  reste  est  absorbé.  Si,  en  même  temps, 
un  faisceau  tend  à  sortir  de  la  surface  au  même  point,  une 
fraction  est  réfléchie  et  une  autre  diffusée  intérieurement,  el 
c'est  la  différence  qui  est  réellement  émise.  Si  i  et  i'  sont  les 
intensités  des  deux  faisceaux,  r,  i*',  deld'  les  pouvoirs  réflec- 
teurs et  diffusifs  du  corps  considéré,  on  aura  q=i{l  — r — d) 
pour  la  quantité  de  chaleur  absorbée,  et  q' =i'  (1  —  r' — rf') 
pour  la  quantité  émise.  En  rapportant  à  l'unité  les  divers 
pouvoirs  de  ces  deux  expressions,  il  est  clair  que  le  rapport  du 
pouvoir  absorbant  au  pouvoir  émissif  sera  celui  des  quantités 
i  — r — d  et  1  — ?•' — rf'*.  Or  il  est  aisé  de  comprendre  que  les 
causes  qui  font  varier  les  pouvoirs  réflecteur  et  diffusif  exté- 
rieurs font  varier  de  la  même  manière  les  mêmes  pouvoirs 
intérieurs.  Il  y  a  donc  proportionnalité  entre  le  pouvoir  émis- 
sif et  le  pouvoir  absorbant  d'un  même  corps,  et  égalité  entre 
eux  si  on  les  rapporte  à  la  même  unité,  au  pouvoir  émissif  et 
au  pouvoir  absorbant  du  noir  de  fumée  par  exemple.  L'expé- 
rience confirme  l'exactitude  de  ce  raisonnement,  qui  d'ailleurs 
suppose  que  les  deux  faisceaux  calorifiques  sont  de  même  na- 
ture. MM.  de  la  Provostaye  et  Desains  ont  trouvé,  par  exemple, 
que  le  pouvoir  réflecteur  du  verre,  pour  la  chaleur  venue  de 
lames  noircies  à  150''  ou  200\  a  pour  valeurs  :  10,  11,  25,  52, 
sous  les  incidences  de  50\  45%  10\  75*  ;  et  comme  le  verre 
n'a  pas  de  pouvoir  diffusif  appréciable,  il  en  résulte  que  les 
pouvoirs  absorbants  de  ce  corps,  pour  la  chaleur  émanée  de 
semblables  sources ,  sont  respectivement  égaux  à  90,  89,  75, 
68.  Or  ce  sont  précisément  là  les  valeurs  trouvées  pour  les 

1.  S*il  s'agit  de  corps  polis  sans  pouvoir  diffusif,  d  el  d'  sonl  nuls;  c*esl  r  et  »•'  qui  le 
«ont,  dans  le  cas  de  corps  mais  n*ayanl  pas  de  pouvoir  réfleclcur  régulier  appivciable. 
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pouvoirs  émissîfs  du  verre  sous  les  mêmes  inclinaisons.  Em- 
pruntons encore  aux  mêmes  physiciens  un  autre  exemple.  Les 
pouvoirs  émissifs,  vers  100%  des  métaux  polis,  argent,  or, 
platine,  sont  2,5,  3,5  et  10,5.  Leurs  pouvoirs  réflecteurs  pour 
la  chaleur  émanée  de  sources  noircies  à  basses  températures 
sont  égaux  à  98,  96  et  90,  c'est-à-dire  sont  complémentaires 
des  pouvoirs  émissifs.  Ceux-ci  sont  donc  bien  égaux  aux  pou- 
voirs absorbants  des  mêmes  corps. 

On  doit  à  Ritchie  une  expérience  qui  permet  de  vérifier  l'cga- 
lilé  des  deux  pouvoirs  dans  le  cas  de 
la  chaleur  obscure.  Il  substituait  aux 
deux  boules  du  thermomètre  différen- 
tiel de  Leslie  deux  réservoirs  cvlin- 
driques  B,  C,  entre  lesquels  il  plaçait 
un  cylindre  A  rempli  d'eau  chaude 
(fig.  145).  Les  faces  en  regard  des 
cvlindres  étaient  couvertes,  l'une  d'une 
feuille  de  métal  brillant,  Fautre  de  noir 
de  fumée.  Le  cylindre  A,  mobile  sui' 
une  coulisse,  pouvait  être  à  volonté 
approché  ou  éloigné  de  B  et  de  C.  Or 
Texpérience  montrait  que,  s'il  était 
placé  à  égale  distance  des  deux  autres, 
les  colonnes  liquides  du  thermomètre  restaient  au  môme  niveau 
et  en  équilibre.  Les  deux  cylindres  B  et  C  absorbaient  donc  la 
même  quantité  de  chaleur.  En  appelant  e,  e'  les  pouvoirs  émis- 
sifs des  faces  du  cylindre  A,  a  et  ci  les  pouvoirs  absorbants 
des  faces  de  B  et  de  G  tournées  vers  la  source,  il  est  évident 
que  les  chaleurs  absorbées  sont  proportionnelles  aux  produits 
e'a  et  ea!.  Comme  on  a  e'a=^ea!  d'après  l'expérience,  si  l'on 
prend  pour  unités  des  pouvoirs  absorbant  et  émissif  a'  et  ^',  qui 
sont  ceux  du  noir  de  fumée,  il  en  résultera  a^=e. 

Pour  terminer  ce  paragraphe,  disons  quelques  mots  de  l'in- 
fluence des  couleurs  des  corps  sur  leur  pouvoir  absorbant,  et 
sur  quelques  expériences  récentes  qui  s'y  rattachent. 


Fig.  145.  —  Expérience  de  Ritcliic 
démonlranl  Tégalitc  du  ])ouv()ir 
éiiiissif  el  du  pouvoir  absorlunil. 
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L'influence  de  la  couleur  sur  Tabsorplion  des  radiations  ca- 
lorifiques avait  été  mise  eu  évidence  par  des  expériences  de 
Franklin.  Cet  illustre  physicien,  posant  sur  la  neige  des  mor- 
ceaux d'étofles  de  diverses  couleurs,  les  laissa  un  certain  temps 
exposés  à  la  chaleur  solaire.  Ces  fragments,  en  absorbant  les 
rayons  de  chaleur,  s'échauflerent,  fondirent  la  neige  au-dessous 
d'eux,  et  s'enfoncèrent  ainsi  à  des  profondeurs  diverses,  d'au- 
tant plus  grandes  que  leur  couleur  était  plus  foncée.  On  avait 
cru  pouvoir  conclure  de  ce  résultat  que  les  corps  de  couleurs 
claires  sont  les  plus  mauvais  absorbants,  et  les  corps  de  cou- 
leurs noires  ou  foncées  les  meilleurs  absorbants,  et  cela  justi- 
fiait une  fois  de  plus  l'identité  supposée  des  rayons  de  lumière 
cl  des  rayons  de  chaleur.  Mais  Tyndall  a  fait  voir  récemment 
que  cette  conclusion  n'est  pas  entièrement  rigoureuse.  11  faut, 
suivant  ce  physicien,  tenir  compte  de  la  nature  de  la  source  de 
chaleur,  les  rayons  de  chaleur  obscure  ne  se  comportant  pas  île 
la  môme  façon  que  les  rayons  de  chaleur  lumineuse.  Il  faut 
aussi  mettre  en  ligne  de  compte  le  pouvoir  dialhermane  des 
substances.  C'est  ainsi  qu'ayant  saupoudré  deux  cartes,  l'une 
de  poudre  blanche  d'alun,  l'autre  de  poudre  noire  d'iode,  et  les 
ayant  exposées  au  feu  l'une  et  l'autre,  il  trouva  que  la  carie 
iodée  s'échauffait  à  peine,  tandis  que  la  carte  alunée  était 
devenue  extrêmement  chaude  :  il  explique  cette  différence  par 
la  propriété  dialhermique  que  l'iode  possède  à  un  haut  degré  ; 
la  chaleur  rayonnante  pénètre  dans  la  poudre  et  se  réfléchit  sur 
les  surfaces  limites  des  molécules,  sans  être  absorbée  par  elles. 
C'est  ainsi  encore  qu'un  fragment  de  phosphore  amorphe, 
presque  noir,  placé  au  foyer  de  la  lumière  électrique,  ne  put 
s'enflammer,  tandis  que  le  même  foyer  portait  presque  instan- 
tanément le  platine  à  la  chaleur  blanche.  Tyndall  attribue  cet 
effet  curieux  à  la  diathermanéité  du  phosphore. 

Cette  dernière  propriété,  que  possèdent  certaines  substances, 
d'être  traversées  par  les  rayons  de  chaleur  sans  les  absorber, 
ou,  ce  qui  revient  au  même,  sans  que  leur  température  en  soil 
élevée,  nous  amène  à  la  question  de  la  propagation  de  la  cha- 
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leur  rayonnante  à  travers  les  corps  et  à  ta  mesure  tle  ce  que 
Meltoni  a  nommé  le  pouvoir  diathermane. 


g  7.    DÉTERMIMATtON    DU   rOL'TOin    DIATHRAMANE    DES    C 


,    —    RËFIlACimM 


Celle  propriété  est  la  plus  prononcée  possible  dans  le  sel 
gemme.  Sur  1000  rayons  qui  arrivent  à  la  surface  d'une  lame 
tle  celle  substance,  925  sont  ti'ansmis;  les  77  rayons  qui  ne 
passent  point  sont  réfléchis  sur  les  deux  faces  de  la  lame  ;  par 
conséqucnl,  aucun  d'eux  n'est  absorbé.  Ce  résultat  remar- 
quable, découvert  par  Melloni,  reste  le  même  quelle  que  soil 
la  nature  des  rayons  de  chaleur,  qu'il  s'agisse  de  chaleur  lu- 
mineuse ou  de  chaleur  obscure. 


Fig.  I'i6.  —  Apprcil  lie  Mrllui 


L'alun,  le  verre  ne  sont  diatliermanes  que  pour  les  radia- 
lions  de  chaleur  lumineuse;  ils  arrêtent  les  rayons  de  chaleur 
obscure  :  il  en  est  de  môme  du  spath  d'Islande,  du  cristal  de 
roche,  de  la  glace.  L'épaisseur  des  lames  a  une  influence  sur 
l'absorption,  comme  sur  la  transmission  des  rayons  de  chaleur; 
-  mais  cette  influence  ne  croît  pas  proportionnellement  avec 
l'épaisseur.  Ainsi  sur  ]00  rayons  qui  arrivent  sur  deux  lames 
diathermanes,  dont  l'une  a  une  épaisseur  double  de  l'autre, 
62  rayons  passent  dans  la  plus  mince,  58  dans  l'autre  :  une 
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lame  dont  rcjiaisscur  est  quadruple  de  la  première,  laisse 
passer  55  rayons. 

La  comparaison  des  pouvoirs  diathermanes  des  corps  se  fail 
à  l'aide  de  l'appareil  de  Metloni,  disposé  comme  le  montre  la 
figure  141).  On  voit  cq  D,  sur  un  support,  ta  plaque  de  la  sub- 
stance dont  il  s'agit  de  mesurer  le  pouvoir  dialhermanc.  La 
pile  thermo-éleclrique  est  disposée  en  E,  dans  la  direction  du 
l'aisceau  de  chaleur  qui  traverse  l'ouverture  pratiquée  dans 
l'écran  C.  On  commence  par  mesurer  la  déviation  de  l'aiguille 
du  galvanomèlre,  produite  par  le  faisceau  direct,  sans  inlcr- 
posilion  (le  la  plaque.  Puis,  celle  dernière  étant  placée  sur  son 


jilalinu 


support,  on  note  la  déviation  produite  par  le  même  faisceau 
traversant  la  plaque.  Le  rapport  de  ces  deux  déviations  donuc 
le  pouvoir  dialhcrmane  de  la  substance.  Pour  étudier  l'in- 
fluence de  la  nature  de  la  source,  il  suffit  de  substituer  à  la 
lampe  de  Locatelli  d'autres  sources  de  chaleur,  par  exemple 
un  cube  d'eau  bouillante,  une  plaque  de  cuivre  noircie,  une 
hélice  de  platine  incandescente  :  ces  diverses  sources  calon- 
liques  sont  représentées  dans  les  ligures  147,  448  et  149.  Dans 
les  expériences  qu'il  fit  à  ce  sujet,  Melloni  avait  soin,  pour  rendre 
les  résultats  comparables,  de  placer  ces  diverses  sources  à  des 
distances  de  la  pile  telles,  que  le  faisceau  direct  produisît  sur 
l'aiguille  du  galvanomètre  les  mêmes  déviations. 
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Voici  quelques  nombres,  qui  prouvent  rinfluence  de  la  na- 
ture de  la  source  de  chaleur  sur  la  transmission  ou  sur  le 
pouvoir  diathermane  de  diverses  substances  : 

Lampe        Cube  d'enii         Cuivre  Platinu 

(lo  LocatcIU        à  100*  n  400»        incandescent 

Rayonnement  dii-ecl.  ...  100  100  100  100 

Sel  gemme  incolore.  .   .   .  92  92  92  92 

Spatli  dlslande 39  28  i\  i) 

Verre  à  glace 39  24  6  0 

Cristal  de  roche  incolore.  .  58  28  0  0 

Cristal  de  roche  enfumé.  .  37  28  T»  0 

Alun 9  2  0  0 

Glace  très  pure C  0  0  0 

Sulfate  de  chaux li  T»  0  0 

On  a  conclu  de  ces  expériences  que,  comme  il  y  a  divers 
rayons  de  lumière,  il  y  a  divers  rayons  de  chaleur,  que  les  corps 
absorbent  et  transmettent  en  diverses  proportions,  à  peu  près 
de  la  môme  façon  que  les  corps  transparents  absorbent  de  pré- 
férence, ou  laissent  passer,  telles  ou  telles  couleurs.  C'est  pour 
exprimer  cette  propriété  que  Melloni  a  employé  le  mot  de 
IhermochroUtne,  formé  de  deux  mots  dont  le  premier  signifie 
chaleur  et  le  second  coloration.  Avant  de  donner,  sur  celte 
partie  importante  de  la  théorie  de  la  chaleur  rayonnante,  un 
résumé  des  principaux  phénomènes  qui  la  constituent,  entrons 
dans  quelques  détails  sur  une  propriété  qui  est  commune  aussi 
a  la  lumière  et  à  la  chaleur  :  nous  voulons  parler  de  la  déviation 
que  subissent  les  rayons  calorifiques  en  changeant  de  milieu. 

Les  rayons  de  chaleur  qui  pénètrent  dans  un  milieu  diather- 
mane, y  subissent  en  effet  le  changement  de  direction  que  nous 
avons  étudié,  en  traitant  de  la  lumière,  sous  le  nom  de  réfrac- 
tion. Si  le  faisceau  calorifique  tombe  perpendiculairement  à  la 
surface  du  milieu,  la  déviation  est  nulle.  Mais,  pour  toute  autre 
incidence,  le  faisceau  est  dévié  :  il  se  rapproche  de  la  normale 
au  point  d'incidence,  en  passant  d'un  milieu  dans  un  autre 
milieu  d'une  plus  grande  densité  En  un  mot,  les  lois  de  la  ré- 
fraction de  la  chaleur  s'énoncent  comme  celles  de  la  réfraction 
de  la  lumière.  C'est  un  fait  qu'on  démontre  expérimentalement 

IV.  46 
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en  se  servant  de  lentilles  sphériques  convergentes,  pour  con- 
centrer les  rayons  calorifiques  qui  accompagnent  les  rayons 
lumineux  du  soleil.  On  trouve  que  c'est  au  foyer,  là  où  la  lu- 
mière est  la  plus  iutense,  que  la  chaleur  est  aussi  la  plus  forte, 
et  chacun  peut  vérifier  l'exactitude  de  ce  fait,  en  allumant  à 
l'aide  d'une  loupe  une  substance  tant  soit  peu  inflammable 
aux  rayons  du  soleil  :  de  l'amadou,  du  drap,  du  bois,  du  pa- 
pier, etc.  (fig.  150).  Il  s'agit  là,  il  est  vrai,  de  sources  de  cha- 
leur lumineuse  ;  mais  Melluni  a  démontré,  eu  employant  des 
prismes  cl  des  lentilles  de  sel  gemme  —  cette  substance  est. 


Fig.  150.  —  Réfraction  du  la  chaleur, 

de  toutes,  CL'Ilc  qui  absorbe  le  moins  de  chaleur  —  que  la 
chaleur  obscure  se  réfracte  de  la  môme  manière  que  celle  pro- 
venant des  sources  incandescentes. 

La  réfraction  de  la  chaleur  a  clé  utilisée,  comme  la  réfleiiou. 
pour  produire  par  la  concentration  des  rayons  calorifiques  du 
soleil  une  cbalenr  très  intense  :  on  donne  le  nom  de  verre 
ardent  à  toute  leutillc  construite  dans  ce  but  avec  une  sub' 
staiice  diathcrmane  quelconque.  La  puissance  d'un  verre  ardeni 
est  d'autant  plus  considérable  que  son  ouverture  est  plus 
grande,  et  que  les  rayons  des  sphères  auxquelles  appar- 
lienuent  les  surfaces  de  la  lentille  ont  une  plus  grande  lon- 
gueur. Tschinihauson,  célèbre  par  la  construction  de  miroir 
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ardents  d'une  grande  puissance,  fît  faire  aussi  des  verres  de 
près  d'un  mètre  de  diamètre,  n  l'aide  desquels  ij  parvint  à 
fondre  des  métaux,  à  vilrifîer  des  matières  minérales.  Buffon 
obliul  les  mêmes  résultats  avec  une  lentille  à  échelons  :  on  a 
vu  que  c'est  un  verre  dont  l'une  des  surfaces  est  plane,  l'autre 
étant  taillée  en  couronnes  concentriques.  La  courbure  de  cha- 
cune de  ces  couronnes  est  calculée  de  telle  sorte  que  les  rayons 
solaires  tombant  sur  la  surface  viennent  Ions  se  concentrer  en 
un  m^me  point  (fig.  151). 
Dans  un  appareil  de  ce 
genre,  l'épaisseur  du  verre 
étant  beaucoup  moindre 
que  dans  une  lentille  ordi- 
naire de  même  ouverture, 
il  y  a  moins  de  chaleur 
absorbée,  et  l'effet  calori- 
fique au  foyer  commun  est 
plus  intense. 

On  a  imaginé  aussi  de 
construire  des  verres  ar- 
dents avec  divers  liquides  ; 
la  lentille  était  formée  par 
deux  verres  convexes  lais- 
sant entre  eux  une  cavité, 
et  l'on  remplissait  celle-ci 
du  liquide  qu'on  voulait 
employer.  On  cite  dans  ce  genre  le  verre  ardent  coustruil 
au  siècle  dernier  par  Bernières  et  Trudaine  :  il  avait  4  pieds 
(!'°,55)  de  diamètre,  et  8  pieds  de  rayon  de  courbure.  En  le 
remplissant  d'essence  de  térébenthine  et  l'exposant  aux  rayons 
solaires,  on  obtint  des  effets  calorifiques  d'une  intensité  extra- 
ordinaire. 

Tout  le  monde  a  entendu  raconter  que  les  marins,  dans 
leurs  voyages  aux  régions  glacées  des  pôles,  ont  pu  se  servir 
de  lentilles  de  glace  pour  se  procurer  du  feu.  En  Angleterre, 


Kig.  151.  —  LonLillu  à  lidiclons. 
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on  a  fait  avec  une  lentille  de  glace  d'un  très  grand  diamètre 

(3  mètres)  des  expériences  très  intéressantes,  qui  ont  pi-omé 


Fig.  15'2.  —  Expriencc  Ju  vcitc  ardeul  de 


la  possibilité  d'enflammer  de  la  poudre,  du  papier,  au  foyer  de 
celle  lentille  d'un  nouveau  genre. 

g  8.    AKALYSE    DES    lUDUTIONS    CAI.OIlIFIQdES.     —    THEHlIOamOSE. 

Nous  avons  vu,  en  étudiant  les  radiations  solaires,  qu'outre 
leur  propriété  d'être  lumineuses,  c'est-à-dire  d'affecter  la  rétine 
en  provoquant  la  double  sensation  de  la  lumière  et  de  la  cou- 
leur, elles  jouissent  aussi  de  deux  autres  propriétés,  celle 
d'émettre  de  la  cbaleur  cl  d'exercer  une  action  chimique.  Bien 
plus,  nous  savons  qu'indcpendanimcnl  des  rayons  qui  com- 
posent le  spectre  lumineux,  la  radiation  solaire  comprend  toulo 
une  série  de  rayons  moins  réfrangibles,  dont  l'ensemble  forme 
un  spectre  obscur  et  calorifique  ayant  une  étendue  non  moindre 
que  celle  du  spectre  lumineux.  Une  troisième  série  de  rayons 
plus  réfrangibles  constitue  enfin  la  partie  exclusivement  clii- 
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mique  de  celte  radiation.  Analysées  de  la  même  manière  par  le 
prisme,  les  autres  sources  lumineuses  présentent  une  consti- 
tution analogue,  tout  en  se  distinguant  les  unes  des  autres  par 
rétendue  de  leurs  spectres,  par  l'intensité  relative  des  radia- 
tions de  divers  ordres,  enfin  par  les  lacunes  que  l'observation 
y  a  constatées.  Nous  ne  voulons  ici  nous  occuper  que  de  ce  qui 
est  relatif  aux  radiations  calorifiques,  et  nous  commencerons 
par  rappeler,  en  le  complétant,  ce  qui  en  a  été  dit  dans  le  se- 
cond volume  du  Mokde  piiysiquk. 

Une  des  premières  questions  que  les  physiciens  se  soient 
posées  en  présence  du  spectre  solaire,  est  celle  de  la  distri- 
bution de  la  chaleur  en  ses  diverses  parties.  On  crut  d'abord, 
assez  naturellement,  que  les  intensités  des  rayons  colorés 
étaient  également  réparties  au  point  de  vue  de  la  lumière  et  an 
point  de  vue  de  la  chaleur,  et  les  premières  expériences,  dues 
à  Landriani,  à  Rochon  et  à  Sennebier  parurent  confirmer  cette 
manière  de  voir  :  c'est  dans  le  jaune,  c'est-à-dire  dans  la 
partie  du  spectre  la  plus  éclatante,  qu'ils  constatèrent  l'exis- 
tence du  maximum  de  température.  En  1800,  W.  Herschcl 
découvrit  l'existence  de  rayons  calorifiques  obscurs,  de  réfran- 
gibilité  moindre  que  ceux  de  l'extrême  rouge  ;  et  c'est  parmi 
eux,  près  de  la  limite  inférieure  du  spectre,  qu'il  trouva  le 
maximum  de  température.  Ces  expériences,  répétées  par  Malus 
et  Bérard  en  présence  de  Berlhollet,  confirmèrent  la  décou- 
verte de  l'illustre  astronome,  mais  différèrent  des  siennes  en 
ce  qui  regarde  la  position  du  maximum,  qu'ils  trouvèrent  à  la 
limite  même  du  rouge,  et  non  dans  la  partie  obscure  du  spectre. 
D'autres  observateurs,  Leslie,  Ritter,Davy,  etc.,  entreprirent  les 
mêmes  recherches,  sans  trouver  plus  que  leurs  prédécesseurs 
de  résultats  concordants.  C'est  alors  que  Seebeck  (1828)  fit  voir 
que  les  diverses  déterminations  du  maximum  de  température 
étaient  également  vraies,  les  divergences  provenant  de  la  na- 
ture du  prisme  employé  pour  la  décomposition  des  rayons 
solaires.  Ayant  étudié  en  effet  la  marche  comparative  du  ther- 
momètre sur  des  spectres  fournis  par  des  prismes  différents, 
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(l^eau,  (l'acide  sulfurique,  d*alcool,  de  crown-glass  et  de  flint- 
glass,  ce  physicien  observa  que  la  position  du  maximum  élait  sur 
le  jaune  pour  le  prisme  d'eau,  comme  Tavaient  trouvé  Rochon 
et  Sennebier,  sur  l'orangé  pour  l'alcool  et  l'acide  sulfurique, 
à  l'extrôme  rouge  dans  la  position  indiquée  par  Malus  et  Bérard 
avec  un  prisme  en  crown-glass  ou  en  certaines  espèces  de  flint- 
glass,  tandis  qu'en  employant  le  flint-glass  anglais,  ce  maxi- 
mum élait  dans  la  zone  marquée  par  les  expériences  d'Herschel. 
Les  expériences  de  Melloni  (1832)  achevèrent  la  démonstra- 
tion de   Seebeck  et  mirent  en  évidence  l'action  absorbante 
inégale  des  divers  milieux  sur  les  divers  rayons  qui  composent 
la  chaleur  solaire.  L'éminent  physicien  se  demanda  «  pourquoi 
des  substances  incolores,  ne  produisant  aucune  variation  dans 
les  intensités  relatives  des  rayons  lumineux,  donnent  de  si 
grandes  différences  à  l'égard  de  la  chaleur.  Voilà  précisément, 
dit-il  \  la  question  que  je  tachai  de  résoudre,  il  y  a  une  douzaine 
d'années,  par  une  série  d'expériences  dont  les  premiers  résul- 
tats furent   communiqués   à  l'Académie  par   l'entremise  de 
M.  Arago,  et  imprimés  ensuite  dans  les  Annales  de  Chimie  et 
(le  Physique  de  Paris  pour  l'année  1852.  Ayant  pris  les  tem- 
pératures des  principales  bandes  colorées  d'un  spectre  fourni 
par  un  prisme  de  crown-glass,  et  vérifié  que  le  maximum  de 
température  y  élait  à   rexlrémité  du  rouge,  je  continuai  à 
explorer,  au   moyen   du   Ihermo-mulliplicaleur  rectiligne,  la 
distribution  de  la  chaleur  au  delà  de  celte  extrémité,  et  je 
notai  les  six  bandes  inférieures  de  chaleur  obscure  isothermes 
aux  six  couleurs  supérieures  du  spectre  ;  puis  j'interposai  une 
couche  d'eau  de  0"',004  d'épaisseur  renfermée   entre   deux 
lames  parallèles  de  verre,  de  manière  que  les  rayons  émer- 
gents du  prisme  fussent  transmis  au  travers  de  cette  couche 
dans  une  direction  qui  ne  s'écartait  pas  beaucoup  de  la  per- 
pendiculaire, et  je  mesurai  de  nouveau  les  températures  des 
bandes  obscures  et  lumineuses.  Je  les  trouvai  tellement  allé- 


\.  Comptes  rendus  dv  rAcadcnne  des  sciences  pour  184i,  I.  I. 
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rées,  que  quelques-unes  avaient  été  lotalemenl  détruites; 
d'autres  s'étaient  affaiblies  d'une  quantité  plus  ou  moins 
grande  ;  on  en  trouvait  enfin  qui  n'avaient  subi  qu'une  dimi- 
nution à  peine  appréciable.  La  zone  qui  avait  éprouvé  la  des- 
Iniction  totale  était  la  moins  rélrangible,  c'est-à-dire  la  bande 
isotherme  du  violet  ;  de  là  la  perte  devenait  de  moins  en  moins 
prononcée  à  mesure  que  l'on  approchait  de  la  bande  rouge  : 
elle  diminuait  encore  sur  le  rouge,  l'orangé  et  une  partie  du 
jaune  ;  après  quoi  les  rapports  des  températures  initiales  se 
conservaient  à  peu  près  constants  jusqu'à  la  limite  violette 
supérieure. 

«  Cette  action  inégale  exercée  par  l'eau  sur  les  diverses 
bandes  du  spectre  devait  évidemment  déplacer  le  maximum  de 
température  et  le  faire  marcher  vers  les  rayons  plus  réfractés, 
puisque  les  bandes  les  moins  réfrangibles,  que  nous  appelons, 
pour  abréger,  bandes  inférieures,  éprouvaient  une  perte  beau- 
coup plus  forte  que  les  bandes  les  plus  réfrangibles  ou  supé- 
rieures :  c'est  aussi  ce  qui  advint,  car  le  maximum  de  chaleur 
passa  de  la  dernière  limite  du  rouge  à  la  partie  supérieure  de 
l'orangé.  Cette  expérience  prouvait  incontestablement  que  la 
chaleur  répandue  dans  les  différentes  parties  du  spectre  so- 
laire n'est  pas  un  agent  homogbne\  » 

Melloni  démontra  que  cette  hétérogénéité  n'était  pas  spéciale 
a  la   radiation  calorifique  solaire,   qu'elle  existait  également 

1.  Voici  un  tableau  donnant  les  résultais  fournis  par  cette  remarquable  expérience  : 


Déviations 
du  iheriiio-inultipiicatcur 


Perles 


au  sortir  du  après           en  conti^mrs 

Bandes  ralorifîqucs  du  prisme       l'interposition     du  Taiscoau 

spectre   solaire.  de  crown.  de  l'eau  initial 

Violet 2  ±  0,00 

Indigo 5  4,3  0,10 

Bleu 9  8  0,11 

Vert li  10  0,17 

Jaune i5  20  0,20 

Orangé 2'J  21  0.27 

Rouge 32  20  0,37 

1"  bande  obscure 29  M  0,52 

2-—         —       25  9  0,ftl 

5-      —         -        12  S  0,75 

4*      —         —        9  1  0,88 

5*      —         -        5  0,5  0,90 

4>«    —      —      2  0,0  i,oa 
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dans  les  flux  de  chaleur  provenant  des  sources  terrestres  lumi- 
neuses ou  obscures,  que  ces  sources  en  un  mot  étaient  com- 
posées d^élémenls  calorifiques  divers,  tantôt  coexistants,  tantôl 
séparés,  et  tout  à  fait  analogues  aux  rayons  colorés  dont  se 
compose  la  lumière.  Transmis  avec  une  égale  abondance  par 
des  couches  très  minces  de  corps  diaphanes,  eau,  verre, 
alcool,  ces  éléments  traversaient,  en  proportions  très  difle- 
rentes,  les  couches  épaisses  de  ces  mêmes  corps  ;  en  outre, 
des  quantités  égales  de  chaleur,  prises  au  sortir  des  couches 
de  diverse  nature  passaient  en  quantité  si  difl*érente  par  une 
lame  donnée  d'une  substance  diaphane  incolore,  que  certains 
rayons  étaient  entièrement  transmis,  d'autres  complètemenl 
absorbés '.  D'autre  part,  on  a  vu  que  Melloni  avait  mis  en 
complète  évidence  le  fait  si  remarquable  d'une  substance  dia- 
phane incolore,  le  sel  gemme,  transmettant  avec  la  même  faci- 
lité toutes  sortes  de  rayons  calorifiques,  les  rayons  obscurs 
comme  les  rayons  lumineux.  La  conséquence  est  ainsi  formulée 
par  Melloni  : 

((  En  combinant,  dit-il,  ces  données  avec  la  notion  de  la 
transmission  constante  du  sel  gemme  pour  toutes  sortes  de 
rayonnements,  directs  ou  modifiés,  pendant  leur  passage  au 
travers  des  milieux  dialhermiques,  je  crus  pouvoir  en  conclure 
hardiment  que  le  verre,  l'eau,  le  cristal  de  roche  et  générale- 
ment tous  les  corps  diaphanes  et  incolores,  étaient  thermo- 
chroiques,  c'est-à-dire  qu'ils  agissaient  sur  les  rayons  calori- 


1.  Lo  tableau  suivant  montre  quelles  modifications  Tinterposilion  d*une  lame  diathei* 
manc  fait  subir  à  des  faisceaux  calorifiques  dont  Tintensité  commune  est  iOO,  au  sortir 
d*ccrans  diathermanes  de  même  épaisseur  (2'"",6),  mais  de  substances  diflercntes.  Les  dvui 
lames  d'alun  et  de  chaux  sulfatée  ont  la  même  épaisseur,  2"",6,  celle  de  verre  noir  4",8  : 


nombre  des  rayons  transmis 
par  une  lame 


Écrans  diathcniianos.  d'alun. 

Sel  gemme 92 

Spalh  d'Islande 1»! 

Cristal  de  i-oche 91 

Fluoiiire  de  calcium 90 

Verre 90 

Alun 90 

Sulfate  de  chaux 59 

Tourmaline  verte 18 

Verra  noir 0,5 


de  de 

chaux  sulfatée.    Terre  noir. 


92 
89 
85 
91 
85 
Al 

1 

45 


92 
55 
5i 
91 
55 

o.:i 

lo 
30 
5i 
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tiques  comme  le  font  les  milieux  colores  sur  la  lumière.  Alors 
la  question  de  la  dislribiilion  des  températures  daus  le  spectre 
solaire  se  présenta  sous  son  véritable  point  de  vue.  On  trou- 
verait certainement  absurde  le  procédé  de  celui  qui  voudrait 
comparer  les  intensités  relatives  des  éléments  lumineux  séparés 
par  les  différences  de  réfraction  d'un  prisme  de  verre  forte- 
ment coloré  en  bleu  par  l'oxyde  de  cobalt,  ou  doué  de  toute 
autre  colore;tion  énergique.  C'était  tout  juste  l'œuvre  qu'on 
avait  accomplie  jusqu'alors  en  étudiant  la  distribution  de  la 
chaleur  sur  les  spectres  donnés  par  les  prismes  ordinaires  de 
crown-glass,  de  flint,  d'eau,  d'alcool  et  d'autres  substances 
incolores.  Pour  avoir  les  véritables  températures  des  zones 
prismatiques,  lumineuses  ou  obscures,  il  fallait  évidemment 
décomposer  le  rayon  solaire  avec  le  prisme  de  sel  gemme,  qui, 
clanl  également  perméable  à  toute  espèce  de  radiation  calori- 
Jique,  constituait,  pour  ne  pas  sortir  de  notre  comparaison,  le 
verre  blanc  de  la  chaleur.  » 

Il  y  a  donc  une  coloration  calorifique,  comme  il  y  a  une  colo- 
ration lumineuse;  de  là  le  nom  de  tliermochrose  donné  par 
Melloni  aux  phénomènes  de  cet  ordre,  et  celui  de  lliermo- 
ehroïque  donné  à  un  corj)s  ipii,  diaphane  ou  incolore  pour  les 
radiations  lumineuses,  absorbe  même  sous  une  faible  épais- 
seur une  proportion  notable  d'un  faisceau  de  chaleur  solaire 
naturelle,  et  transmet  le  reste  du  faisceau  dans  un  état  de 
composition  toute  différente  de  celle  qui  le  caractérisait  avant 
l'incidence.  Une  substance  diaphane  incolore  joue  seule, 
comme  Melloni  le  dit  avec  justesse,  le  rôle  du  verre  blanc 
pour  la  chaleur,  ou  est  leucolhcrmique  :  c'est  le  sel  gemme*. 

11  résulte  de  là  que,  si  l'on  représente  i)ar  une  courbe  Tiii- 
lensilé  de  la  chaleur  des  diverses  parties  du  spectre  solaire, 
dans  toute   son  étendue  chimicjue,  lumineuse  et  calorifique, 

I.  ML'Iloni  adiiK'ltait  qiio  la  jn(»|Hnh<)ii  «le  0,0*23  «juc  h^  sel  <;oiuino  hicii  pur  traiiSMif  , 
<iuclle  que  soit  la  longueur  «ronde  des  rayons,  n->te  la  mènuMjuelle  (jue  soit  l'épaisseur;  K< 
0,077  de  pcite  seraient  dus  aux  réflexions  do  la  chaleur  sur  les  deux  laces  ;  mais  les  reclu'i- 
clies  de  MM.  de  la  Provoslaye  et  P.  Dédains  ont  nionlré  qu'il  y  a  réellement  une  parlie  li^' 
ces  ravons  absoriiéc  et  que  celle  al)sor|.lion  e<l  |)lus  l'orte  i;oiir  la  clideur  obscuie. 

r.  47 
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cette  courbe  variera  selon  la  nature  de  la  substance  composaot 
le  prisme  qui  a  servi  à  obtenir  le  spectre,  ou,  ce  qui  revieut  au 
même,  on  aura  autant  de  courbes  d'intensité  que  de  substances 
(liathermanes  ;  mais  chacune  d'elles  ne  représentera  que  l'in- 
tensité des  radiations  non  absorbées.  Seule,  la  courbe  relative 
au  sel  gemme  donnera  la  représentation  vraie,  au  moins  pro- 
portionnelle, de  la  radiation  calorifique  totale. 

La  figure  153  représente  cette  dernière  courbe  d'après  les 
expériences  de  Franz  et  de  Muller.  Elle  donne  aussi  celle  qu'oa 
obtient  avec  un  prisme  de  crown.  Se  confondant  d'ailleurs  dans 
toute  l'étendue  du  spectre  lumineux,  ces  deux  courbes  vont  en 
s'clevant  d'une  iiiaiiiùe  ccmtiiuie,  dcjuns  un  poiiil  de  la  partie 


ultra-violetlc  jusqu'à  rexlrémc  rouge.  Au  delà,  l'intensité  calo- 
rifiiiue  reste  encore  la  même  pour  les  deux  spectres,  à  pou 
près  jusqu'au  maximum  relatif  au  crovvu.  Le  vcrïlablc  maxi- 
mum mil  du  spectre  calorifique  du  sel  gemme  se  trouve  à  une 
distance  de  la  limite  rouge  extrême  égale  à  celle  qui  sépare 
colle  liniile  du  bleu  verl.  Plus  loin  la  chaleur  va  en  décroissant 
jusqu'en  X,  où  elle  esL  mille,  de  sorte  que  la  longueur  de  la 
partie  obsciue  est  à  peu  de  chose  ])rès  aussi  grande  que  celle 
de  loul  le  spectre'lumineux. 

Celte  |iroporliou  entre  les  deux  parties,  visible  et  obscure,  dr 
lii  tadiuliun  suluitc  ne  sérail  probablement  plus  la  même  si 
l'analyse  de  lu  lumière  du  soleil  pouvait  s'eflecluer  en  dehors 
de  l'almosphèro.  I!  résulte  eu  elîel  des  recherches  qui  ont  élé 
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faites  sur  Tabsorption  des  rayons  calorifiques  par  les  gaz  et  les 
vapeurs,  que  les  pouvoirs  absorbants  des  gaz  transparents,  nuls 
pour  les  radiations  lumineuses,  sont  relativement  considérables 
pour  les  radiations  obscures.  Tyndall  a  fait  sur  ce  sujet  des 
expériences  nombreuses.  Il  se  servait,  dans  ce  but,  d'un  tube 
horizontal  dont  les  ouvertures  étaient  fermées  par  des  plaques 
de  sel  gemme;  le  vide  étant  fait  dans  le  tube,  il  y  introduisait 
successivement  les  gaz  dont  il  voulait  comparer  les  pouvoirs 
absorbants.  A  égale  distance  des  deux  faces  d'une  pile  thermo- 
électrique, deux  sources  calorifiques  obscures  de  môme  puis- 
sance (du  cuivre  chauffé  à  400\  c'esl-à-dire  au-dessous  du 
rouge)  rayonnaient  sans  produire  de  déviation  dans  l'aiguille 
du  galvanomètre,  tant  que  les  intensités  des  faisceaux  calori- 
fiques restaient  égales.  Aussitôt  que  le  tube  renfermant  le  gaz 
était  interposé  sur  la  route  de  l'un  des  faisceaux,  l'équilibre 
se  trouvait  rompu,  et  la  déviation  indiquait  quelle  avait  été  l'ab- 
sorption de  la  chaleur  par  la  colonne  gazeuse.  En  prenant  pour 
unité  la  chaleur  absorbée  par  l'air  atmosphérique  sous  la  pres- 
sion ambiante,  voici  quelques  nombres  trouvés  par  Tyndall  pour 
l'absorption  relative  de  quelques  gaz  à  la  pression  de  25  milli- 
mètres de  mercure  : 


Air 1 

Oxygène i 

Azote \ 

Hydrogène 1 

Oxyde  de  carbone 750 


Acide  carbonique.  .  .   .  07tî 

Protoxvde  d'azote.  .  .  .  1590 

llvdro^ène  sulfure..  .  .  tJlOO 

Ammoniaque 5400 

Acide  sulfureux 0480 


Comme  on  le  voit,  les  gaz  simples  ont  un  faible  pouvoir 
absorbant,  égal  pour  tous  ;  les  gaz  composés  ont  au  contraire 
un  pouvoir  absorbant  considérable,  et  qui  semble  croître  à 
mesure  qu'ils  sont  rapprochés  de  leur  point  de  liquéfaction. 
11  en  est  de  même  des  vapeurs.  Les  parfums  répandus  dans 
l'air  absorbent*  aussi  les  radiations  obscures.  D'après  Tyndall, 

\ .  Tyndull  décrit  ainsi  les  expériences  qui  lui  ont  servi  à  déterminer  l'influence  absor- 
bante de  diverses  odeurs  :  «  Voici,  dit-il,  un  certain  nombre  de  petits  carrés  égaux  de  papier 
buvard,  que  je  roule  en  petits  cylindres  dont  chacun  a  5  centimètres  de  longueur.  J'humecte 
les  cylindres  en  les  plongeant  par  une  de  leurs  extrémités  dans  une  huile  aromatique  ;  Thuilc 
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le  pouvoir  absorbant  de  la  vapeur  d'eau  dépasse  de  beaucou|) 
celui  de  Tair  qui  la  contient  :  Tair  saturé  d'humidité  aurait,  à 
la  pression  d'une  atmosphère,  une  action  absorbante  presque 
égale  à  cent  fois  celle  de  l'air  sec.  M.  Magnus  (de  Berlin)  a 
contesté  l'exactitude  des  conclusions  du  physicien  anglais  : 
selon  lui,  l'air  humide  n'aurait  pas  un  pouvoir  absorbant  plus 
grand  que  celui  de  l'air  sec;  ce  n'est  pas  l'eau  à  Tétai  de  va- 
peur, mais  bien  à  l'état  vésiculaire  comme  elle  se  présente  dans 
les  nuages  ou  dans  les  brouillards,  qui  causerait  Tabsorptiou 
mesurée  par  Tyndall.  Mais  quelle  que  soit  la  cause  de  cette  ab- 
sorption, elle  n'en  existe  pas  moins  et  doit  dès  lors  jouer  dans 
Talmosphère  un  grand  rôle.  Nous  reviendrons  donc  sur  les 
conséquences  à  tirer  du  fait  pour  l'explication  de  divers  phé- 
nomènes de  météorologie. 

La  distribution  de  la  chaleur  dans  les  spectres  varie,  comme 
on  doit  s'y  attendre,  avec  la  nature  de  la  source,  c'est-à-dire 
avec  la  proportion  des  rayons  de  diverses  réfrangibiiités  qu'elle 
conlient.  Tyndall  a  donné  un  exemple  de  cette  difTérènce  en 
traçant  la  courbe  de  distribution  relative  au  spectre  de  Tare 
voltaïque  obtenu  avec  un  prisme  de  sel  gemme  :  l'arc  était  lui- 
même  produit  par  une  pile  de  cinquante  éléments  de  Grove,  et 
rendu,  constant  à  l'aide  d'un  régulateur  Foucault  construit  par 
M.  Duboscq.  La  ligure  154  représente  cette  courbe,  qui  est  la 
moyenne  d'un  grand  nombre  de  déterminations  effectuées  à 
l'aide  de  la  pile  thermo-électrique.  Comme  dans  les  courbes  de 

]»énètrc  dans  le  papier  en  vertu  de  rntlraction  ca))iliairo.  cl  le  cylindre  tout  entier  en  e»l 
inaintonant  imprégné.  J'introduis  le  papier  ainsi  roulé  cl  humecte  dans  un  tube  de  vcriv. 
d'un  diamètre  tel,  que  le  cylindre  le  remplisse  sans  être  pressé;  puis,  entre  mon  appareil 
dessiccateur  et  le  tube  à  expérience,  je  place  le  tube  contenant  le  papier  nromatisé.  Le  \iàe 
est  fait  actuellement  dans  le  tube  ii  expérience,  et  Taiguille  est  h  zéro  ;  en  ouvrant  ce  robi- 
net, je  fais  passer  dourement  de  l'air  se.'  à  travers  les  plis  du  papier  saturé.  Cet  air  ser  se 
cbari:e  du  parfum  de  l'huile  aromatique,  et  Tcntraine  dans  le  tube  a  exj)érience.  Nous  sa- 
M)ns  qiK^  rabsorjition  d'une  atmosphère  d'air  sec  prise  pour  unité  produit  une  déviation  lie 
1  dej:ré  ;  donc  toute  absorption  additionnelle  ou  plus  gnmde  que  Tunité  révélée  par  Tex- 
pi^rience  sera  due  à  l'odeur  dont  l'air  e>t  accompagné.  ))  Voici  quelques-uns  des  résultai';  : 


Pali-hoiili r.O 

I.-x'iiiv  «I  •  fiiiolL'.    .  r»l 

t>>.'ll"0  (lo    lY».'.     .     .  ôT 

l.uV..lul«.' .  (10 


Tliym ÙH 

(>aiiioinilli>  ...  S7 

<^as>e. KW 

Grande   lavund* .Vvi 
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In  figure  i51,  les  ordonnées  qui  marquent  les  in  ten  si  lés  rela- 
tives du  rayonnement  calorifique  sont  proportionnelles  aux 
déviations  observées.  Voici  les  remarques  dfe  Tyndall  à  ce 
sujet  : 

«  L'espace  XMOA,  dit-il,  représente  le  rayonnement  invisible. 
On  voit  ici  que  l'intensité  du  pouvoir  tliennîque  augmente  gra- 
duellement de  l'extrémilc  bleue  à  l'exlrémilé  rouge  du  spectre, 
et  que,  dans  la  région  des  rayons  obscurs  au  delà  du  rouge,  la 
courbe  s'élevant  subitement,  forme  un  jtic  escarpé  et  massif, 
■jni  par  sa  grandeur  fait  paraître  liés  cliétivc  la  partie  de  la 


illaï'iiii',  d'après  Tjrndull. 


figure  qui  représente  la  radiation  visible.  Les  rayons  du  soleil. 
avact  d'arriver  à  la  terre,  ont  à  traverser  l'atmosphère  où  ils 
rencontrent  la  vapeur  aqueuse  almospliérique,  qui  exerce  une 
puissante  absorption  sur  les  rayons  de  chaleur  invisibles.  Il 
doit  résulter  de  là,  indépendamment  de  toute  autre  considéra- 
tion, que  le  rapport  du  rayonnement  invisible  au  rayonnement 
visible,  dans  le  cas  du  soleil,  doit  ùtre  bien  moindre  que  dans 
le  cas  de  la  lumière  électrique.  Nous  voyons  que  l'expérience 
confirme  cette  conclusion  ;  car,  tandis  que  la  figure  151  nous 
montre  le  rayonnement  invisible  du  soleil  à  peu  près  double 
(lu  rayonnement  visible,  la  figure  152  nous  montre  le  rayonne- 
ment invisible  de  la  lumière  électrique  près  de  huit  fois  aussi 
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grand  que  le  rayonnement  visible.  Si  Ton  fait  passer  le  faisceau 
(le  lumière  électrique  à  travers  une  couche  (Veau  d*une  épais- 
seur convenable,  on  met  son  rayonnement  à  peu  près  dans 
les  mêmes  conditions  que  celui  du  soleil  ;  et  en  décomposant 
le  faisceau  ainsi  tamisé,  on  obtient  une  distribution  de  la 
chaleur  très  semblable  à  celle  qu'on  observe  dans  le  spectre 
solaire.  » 

«  J'ai  fait,  ajoute  le  physicien  anglais,  un  grand  nombre  d'ex- 
périences pour  reconnaître  s'il  y  avait  quelque  solution  de  con- 
tinuité dans  le  spectre  calorifique;  mais  toutes  les  mesures 
prises  jusqu'ici,  sur  des  sources  artificielles,  révèlent  un  ac- 
croissement graduel  et  continu  de  la  chaleur,  du  point  où  elle 
commence  à  être  sensible  jusqu'au  point  maximum.  Sir  John 
Herschel  a  démontré  que  cela  n'avait  pas  lieu  dans  le  rayonne- 
ment du  soleil,  quand  on  l'analyse  avec  un  prisme  de  flint-glass. 
En  faisant  tomber  le  spectre  solaire  sur  une  feuille  de  papier 
noirci,  sur  laquelle  on  avait  répandu  de  l'alcool,  cet  éminenl 
physicien  a  déterminé  le  pouvoir  échauflîmt  du  spectre  par  son 
pouvoir  vaporisant  ou  desséchant.  H  a  trouvé  que  la  surface 
mouillée  formait,  en  se  séchant,  une  série  de  lâches  représen- 
tant des  maxima  thermiques,  séparés  les  uns  des  autres  par 
des  espaces  d'une  intensité  calorifique  comparativement  faible. 
On  n'a  pas  observé  de  maxima  et  de  minima  semblables  dans  le 
spectre  de  la  lumière  électrique,  ni  dans  celui  d'un  fil  de  pla- 
tine chauffé  à  blanc  par  un  courant  voltaïque*.  » 

Les  lacunes  trouvées  par  llerchel  dans  le  spectre  solaire  sont 
ducs,  très  probablement,  à  l'absorption  élective  qu'exercent  les 
couches  (le  noire  atmosphère,  et  aussi  peut-elre  celles  de  l'at- 
mosphère solaire  sur  les  radiations  calorifiques  de  la  photo- 
sphère. La  même  question  a  été  reprise  récemment  par  un 
astronome  américain,  S.  Langley  :  nous  y  reviendrons  plus 
loin  en  traitant  de  l'énergie  de  la  radiation  solaire. 

1.  Calorcsccnce,  iiiémoirc  lu  à  la  Société  royale  di;  Londres  on  mar»  1805. 


CHAPITRE   XIII 


PROPAGATION  DE  LA  CHALEUR  —  CONDUCTIBILITÉ 


g   1.    CONDUCTIBILITÉ   DES   CORPS    SOLIDES   HOMOGÈNES. 


Nous  avons  vu  que,  si  l'on  lient  à  la  main  une  barre  de  fer 
dont  rextrémité  est  plongée  dans  un  foyer  incandescent,  la 
chaleur  du  foyer  se  communique  au  métal,  et  se  propage  de 
molécule  à  molécule  tout  le  long  de  la  barre  ;  ai)rès  un  lemj^s 
assez  court,  la  température  s'élève  au  point  de  brûler  la  main 
et  de  la  forcer  à  lâcher  prise.  Si,  au  lieu  d'être  en  fer,  la  barre, 
tout  en  conservant  le  même  diamètre  et  la  môme  longueur, 
était  d'un  autre  métal,  on  observerait  un  effet  analogue;  mais 
on  verrait  varier  à  la  fois,  et  le  temps  qu'un  point  situé  à  une 
même  distance  de  l'extrémité  chauffée  sur  chaque  barre  met- 
trait à  s'élever  à  une  certaine  temjiéralurc,  et  la  dislancc  du 
point  le  plus  éloigné  de  chacune  d'elles  susceptible  d'acquérir 
une  température  déterminée.  Voici  une  expérience  fort  simple 
qui  mettra  en  évidence  la  différence  que  nous  signalons  : 

Prenons  deux  barres  de  dimensions  égales,  l'une  en  cuivre, 
l'autre  en  fer.  Des  billes  de  bois  sont  lixées  avec  de  la  cire 
à  des  distances  égales  des  extrémités.  Plaçons  les  barres  bout 
à  bout,  et  chauffons  les  extrémités  contiguës,  au-dessous  du 
j)oint  de  jonction,  au  moyen  de  la  flamme  d'une  lampe  à  esprit 
de  vin.  Nous  allons  voir  les  billes  tomber  les  mies  après  les 
autres,  à  mesure  que  la  cire  est  fondue  par  la  chaleur  qui  se 
propage  par  voie  de  conductibilité  dans  chaque  barre.  Mais  au 
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Iioul  cruii  temps  donné  nous  trouverons  que  le  nombre  des 
liilles  tombées  est  plus  grand  du  côté  de  la  barre  de  cuivre 
(pie  du  côté  (le  la  barre  de  fer.  D'autre  pari,  deux  billes  de 
môme  rang,  situées  [)ar  conséquent  à  la  môme  distance  de  la 
source,  ne  tombent  pas  au  môme  instant.  Laissons  de  coté 
pour  le  moment  la  rapidité  avec  laquelle  la  chaleur  s'est  pro- 
pagée   le    long    de 


Q  9  Q  Q  Q 


Fi;;.  Ï«V».  —  lin'*j;ales  roinliulihiliU's  du  cui\io  et  ilu  fer. 


chaque  barre,  pour 
ne  nous  occuper  que 
du  premier  effet , 
c'est-à-dire  de  la 
distance  à  laquelle 
un  certain  degré  de 
température,  qui  est  ici  celui  de  la  fusion  de  la  cire,  a  pu  ôtie 
atteint  sur  les  deux  métaux.  Le  cuivre,  pour  lequel  cette  dis- 
tance sVst  trouvée  plus  grande,  est  dit  meilleur  conducteur 
de  la  chaleur  (jue  le  fer. 

La  ligure  150  représente  un  appareil,  inventé  par  Ingenliouz 
el  modiiié  par  lîay-Lussac,  «pii  >ert  à  com|»arer  entre  eux 

les  pouvoirs  conducteurs 
des  corps  solides.  l)vs 
hairnrtlos  cvlindricnus 
de  chacune  des  suh- 
slanoes  à  comparer,  cn- 
duil'.s  ili-  louches  de  ciiv 
ayant  la  môme  épaisseur, 
sont  I  Irrcéos  horizouta- 
lenicul,  de  maniôre  à  ploUi;ii  par  uv.e  de  leuis  extrémités  iIjus 
un  bain  dMuiile  ou  d\au  bv'uillanto.  Taulii*  vxliénn'lé  lni\ir- 
>aul  les  parois  do  la  iai»e  ^\u\  o.'iuirnt  riuiile.  l-;i  ohakurdu 
liquide  est  conduUo  K  Kvî^  iK  JlM'PU'  ÎM^unlt,  vl  fond  !a 
eiioà  dos  disl.uKiS  d\iuLuiî  ;  îu>  ^.a!iiii>.  .jui.-  la  oonduclibi- 
lilo  do  là  >uls;.nuo  lîvr.î   ;'!•:   i  >'.  .   iiv.^i    i  >".  t  îîtwnôme  plus 

v\MlS«doi  jMo, 
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rainer,  par  l*analyse  mathématique,  la  loi  de  propagation  de  la 
chaleur  par  voie  de  conductibilité  dans  les  solides  homogènes. 
Sappuyanl  sur  ce  fait  d'expérience,  que  la  chaleur  émise  par 
un  lel  corps  provient,  non  seulement  des  molécules  superfi- 
cielles, mais  aussi  de  celles  qui  sont  situées  au-dessous  de  la 
surface,  à  une  certaine  profondeur,  il  admet  que  les  particules 
intérieures  sont  autant  de  centres  rayonnants  qui  envoient  de 
la  chaleur  dans  tous  les  sens.  Deux  particules  quelconques, 
suffisamment  voisines,  échangent  ainsi  des  rayons  de  chaleur, 
et  la  plus  froide  gagne  par  cet  échange  une  certaine  quantité 
de  chaleur  qui,  toutes  choses  égales,  doit  être  proportionnelle 
à  Texcès  des  deux  températures.  C'est  ce  qu'on  nomme  l'hypo- 
thèse du  rayonnement  particulaire.  Celte  hypothèse  peut-elle 
rendre  compte  de  la  façon  dont  la  chaleur  se  propage  à  l'intérieur 
des  corps  athermanes,  ou  par  voie  de  conductibilité?  C'est  ce 
que  le  savant  géomètre  a  cherché  à  montrer  en  soumettant  la 
question  au  calcul.  Il  l'a  fait  d'abord  pour  le  cas  d'un  mur 
solide,  compris  entre  deux  plans  parallèles  indéfinis,  dont  les 
deux  faces  sont  maintenues  par  des  sources  constantes  à  des 
températures  inégales;  quand  l'équilibre  sera  établi  entre  les 
températures  des  diverses  couches,  quand  elles  seront  toutes 
traversées   par  la  môme  quantité  de  chaleur  dans  le   monic 
temps,  on  appellera  coefficient  de  conductibilité  du  corps  cotte 
quantité  de  chaleur  ramenée  à  l'unité  de  temps,  à  l'unité  de 
surface  et  à  l'unité  d'épaisseur.  Parlant  de  la  loi  qui  régit  ce 
cas  général,  Fourier  a  formulé  celle  de  la  propagation  dans 
une   barre  rectangulaire  indéfinie,  puis   dans  une  barre  de 
longueur  finie,  qui  seule  permet  des  vérifications  expérimen- 
tales. Nous  allons  indiquer,  en  citant  les  expériences  de  Des- 
pretz,  quelle  est  cette  loi. 

Voici  comment  procédait  ce  physicien.  Les  barres  de  divers 
métaux  qu'il  employait  avaient  une  section  carrée  de  21  mil- 
limètres de  côté.  A  des  distances  égales  de  10  cenlimètres 
étaient  creusées  des  cavités  de  6  millimètres  de  diamètre  et  de 
14  millimètres  de  })rofondeur,  qu'on  remplissait  de  mercure  et 
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à  rinlérieur  desquelles  étaient  plongés  les  réservoirs  d'autant 

de  thermomètres  très  sensibles.  L'une  des  extrémités  de  la 

barre  en  expérience  était  chauffée  par  le  moyen  d'un  quinquet. 

Un  thermomètre  très  sen- 
A     /.     A      t,     î,     h 


—     B 
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Fig.  157.  —  Mesure  de  la  conductibilité  d*unc  barre. 
Expérience  de  Dcspretz. 


sible  indiquait  la  tempé- 
rature de  l'air  ambiant. 
Au  bout  de  quelques 
heures,  les  températures 
marquées  par  les  ther- 
momètres devenaient  sta- 
tionnaires,  et  l'on  notait 
celle  de  chacun  d'eux.  Cela  posé,  voici  comment  Desprelz  véri- 
fiait la  loi.  Prenons  les  résultats  donnés  par  une  barre  de 
cuivre.  La  température  de  l'air  extérieur  élant  17%08,  les  nom- 
bres suivants  sont  ceux  des  températures  des  thermomètres 
devenus  stationnaires  : 


t"  thermoniolre. 


o- 
6'" 


Tcnipôi-atiiros. 

Excès  sur  l'air. 

8Ô°,44 

cc«,riO 

2Ji 

(lô^oe 

.ir)M>8 

2,15 

iOMX) 

oi\m 

2,11 

ii«,iO 

24^o2 

2,17 

35«,7I 

I8^«^> 

3o^î20 

IfîMS 

«  La  distance  entre  deux  thermomètres  consécutifs  étant  de 
10  centimètres,  leurs  dislances  au  foyer  de  chaleur  sont  en 
progression  arithmétique;  les  excès  de  leur  température  sur 
celle  de  l'air  forment  une  série  géométrique,  car /e  quotiefitde 
deux  termes  conséeutifs  est  eonstant,  comme  on  le  voit  dans 

I    .    •    ^  1  I     .  Il        ÔG,*!!)      ,  ,     46,28       .  , 

la  troisième  colonne  du  tableau  TrrTTô=l»4;  Prrôrî  =  l»4; 

4u,!::o  oÂyOZ 

32  62 

^y/^^y  =  1,4;  et  ainsi  de  suite.  Le  quotient  de  la  somme  de 

deux  exeès  par  Vexeès  intermédiaire  est  également  constante 
comme  le  montre  la  quatrième  colonne  :  2,1 4  est  le  quotient 
de  66,56  H- 52,62  par  l'excès  intermédiaire  46,28  ;  2,15  est  le 
quotient  de  46,28 -f- 24,52  par  52,62,  et  ainsi  de  suite.  » 
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En  opérant  sur  des  barres  de  divers  métaux,  qu'il  recou- 
vrait d'un  vernis  pour  égaliser  les  pertes  par  rayonnement, 
Despretz  en  a  conclu  les  rapports  des  coefGcients  de  conducti- 
bilité. Voici  ses  résultats  : 


Or 1000 

Platine 981 

Argent 975 

Cuivre 898/2 

Fer 374,3 

Zinc 363,0 


Ëtain 

Plomb 

Marbre 

Porcolaine 

Terre  des  fourneaux. 


303,9 

J79,6 

23,6 

12,2 

Ji,i 


Depuis,  MM.  Wiedemann  et  Franz  ont  fait  des  recherches 
sur  le  même  sujet.  Les  barres,  de  6  millimètres  de  diamètre 
et  de  50  centimètres  de  longueur,  étaient  argentées  et  polies. 
La  température  de  leurs  divers  points  était  prise  à  l'aide  de  la 
pile  thermo-électrique,  pour  éviter  l'altération  produite  par  les 
cavités  dans  la  conductibilité  des  barres,  dont  le  mercure  rom- 
pait Thomogénéité.  Les  nombres  trouvés  par  ces  savants  sont 
les  suivants  : 


Argent 
Cuivre 
Or  .  . 
Laiton 
Zinc  . 
Étain. 


1000 
776 
o32 
236 
190 
145 


Fer.  .  .  . 
Acier.  .  . 
Plomb. .  . 
Platine..  . 
Palladium. 
Bisnmth   . 


119 
116 

85 
U 
63 
18 


Il  est  à  remarquer  que  les  nombres  qui  servent  de  mesure 
anx  conductibilités  calorifiques  des  métaux  sont  presque  les 
mêmes  que  ceux  à  l'aide  desquels  s'expriment  leurs  conducti- 
bilités électriques. 

Les  métaux  sont,  de  tous  les  corps  solides,  les  meilleurs 
conducteurs  de  la  chaleur,  si  l'on  excepte  toutefois  le  bismuth. 
La  pierre,  le  verre,  le  marbre,  la  porcelaine,  les  oxydes,  les 
terres  le  sont  beaucoup  moins  que  les  métaux;  enfin  le  bois, 
le  charbon  de  bois  préparé  à  une  basse  température,  c'est-à- 
dire  non  calciné,  et  en  général  les  substances  organiques,  les 
fruits  charnus,  les  plantes  grasses,  les  tissus  des  animaux  et 
des  végétaux,  sont  de  mauvais  conducteurs,  a  Le  bois,  dit 
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Duspretz,  est  un  conducteur  tellement  imparrait,  que,  dans 
une  expérience  où  je  voulais  en  comparer  la  propriété  condur- 
Iricc  à  celle  du  fer,  j'ai  brûlé  une  barre  de  cbêne  à  une  de  ses 
extrémités,  sans  pouvoir  récbaufTer  à  quelques  pouces  di- 
(lislance.  »  On  voit  d'ailleurs,  par  les  nombres  qui  précèdent, 
quelle  différence  existe  entre  les  conductibilités  des  dilTéi'eDts 
métaux.  «  On  peut  mettre  cette  différence  en  évidence,  dit 
Tyndall,  d'une  manière  très  simple,  en  plongeant  par  un  bout 
deux  cuillers,  l'une  de  maillecliort  et  l'autre  d'argent,  dans  le 
môme  vase  d'eau  chaude.  Après  un  peu  de  temps,  on  trouvera 
l'cxlrémilé  libre  de  la  cuiller  d'argent  bien  plus  cbaude  que 
celle  de  sa  voisine;  cl  si  l'on 
-f  place  deux  morceaux  de  phos- 

fpliore  sur  les  manches  des  deux 
cuillers ,  celui  qui  sera  sur 
l'argent  se  fondra  el  s'enflam- 
mera dans  un  temps  très  court, 
tandis  que  la  chaleur  transmise 
à  travers  l'autre  cuiller  n'arri- 
^^^'  vera  jamais  à  une  intensité  snf- 
lisanle  pour  enflammer  le  phos- 

Fig.158.— Ex|,.-ri.'iir,.sijrl;iri.niliiClil.ililé  ,  ,  ,  "^  „  ., 

<i,if«c<.iiipiv<'i.,uiifduiii>m.iii..  phore.  »  l.a  raison  de  ces  faits 
se  trouve  dans  l'inégalité  du 
pouvoir  conducteur  de  l'argent  et  de  celui  du  maillechort. 
Tandis  que  le  premier  est  1000,  le  second  n'est  que  60. 

tin  dernier  fait  va  nous  prouver  que  la  conductibilité  d'une 
substance  ne  dépend  pas  de  la  rapidité  plus  ou  moins  grande 
avec  laquelle  la  chaleur  se  propage  à  son  intérieur.  On  prend 
deux  courts  cylindres  de  même  volume,  l'un  de  fer,  l'autre  de 
bismuth  ;  el,  après  avoir  enduit  de  cire  blanche  les  bases  des 
deux  cylindres,  on  les  place  tous  deux  sur  le  couvercle  d'un 
vase  rempli  d'eau  chaude,  les  bases  recouvertes  de  cire  étant 
situées  eu  haut.  La  chaleur  du  vase  va  se  propager  dans 
chaque  cylindre,  et  la  cire  arrivera  à  fondre  sur  tous  les  deux; 
mais  c'est  sur  le  bismuth  que  la  fusion  commence  d'abord. 
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Cependant  la  conductibilité  du  bismuth,  d'après  notre  précé- 
dent tableau,  est  six  fois  moindre  que  celle  du  fer.  Quelle  est 
donc  la  raison  du  phénomène  constaté  ?  C'est  que,  pour  élever 
un  même  poids  des  deux  métaux  à  la  même  température,  il 
faut  quatre  fois  plus  de  chaleur  environ  pour  le  fer  que  pour  le 
bismuth.  La  chaleur  reçue  par  le  fer  est  donc  en  grande  partie 
employée  à  élever  sa  température  ;  et  c'est  ce  qui  explique  la 
lenteur  relative  avec  laquelle  a  lieu  la  propagation  dans  sa 
masse.  Pour  comparer  les  pouvoirs  conducteurs  du  fer  et  du 
bismuth,  il  faut  prendre  deux  barres  de  même  diamètre,  me- 
surer les  dislances  à  la  source  de  chaleur  des  tranches  qui 
ont  la  même  température  au  moment  de  l'équilibre,  et  faire 
les  carrés  des  nombres  qui  mesurent  ces  distances  :  ce  sont 
ces  carrés  qui  serviront  de  mesure  aux  deux  pouvoirs  conduc- 
teurs. 

g  2.    CONDUCTIBILITÉ   DES    CORPS    CRISTALLISÉS. 

Dans  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  s'agit  de  corps 
homogènes.  Dans  les  solides  dont  la  structure  n'est  pas  iden- 
tique dans  tous  les  sens,  —  tels  sont  par  exemple  les  cristaux 
biréfringents,  le  spath,  le  quartz,  etc.,  —  la  conductibilité  varie 
suivant  le  sens  de  la  propagation  de  la  chaleur  :  il  y  a  une 
complète  analogie  entre  la  manière  dont  la  chaleur  se  propage 
dans  ces  corps,  et  celle  relative  au  mouvement  de  la  lumière. 
Ainsi,  qu'on  prenne  deux  plaques  de  quartz  taillées,  l'une  pa- 
rallèlement, l'autre  perpendiculairement  à  l'axe  optique,  et 
qu'on  les  recouvre  toutes  deux  d'une  mince  couche  de  cire 
vierge  ;  si,  après  les  avoir  percées  d'un  trou,  on  y  fait  passer 
un  fil  qu'on  échauffe  par  un  courant  électrique,  la  cire  se  fond 
tout  autour  du  point  où  la  chaleur  est  appliquée.  Mais,  tandis 
que  la  couche  limitant  la  cire  fondue  est  une  ellipse  dans  la 
première  plaque,  c'est  un  cercle  parfait  dans  la  seconde 
(fig.  159),  ce  qui  démontre  l'inégale  conductibilité  du  quartz 
dans  les  deux  sens. 
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C'est  à  de  Senarmont  qu'on  doit  les  premières  l'echerches 
approfondies  sur  la  conductibilité  de  la  chaleur  dans  les  cris- 
taux et  le  procédé  d'observation  que  nous  venons  de  décrire, 
sauf  le  mode  de  suspension  et  d'échauflement  de  la  plaque.  Ce 
savant  physicien  plaçait  la  plaque  cristalline  sur  la  pointe  d'un 
tube  d'argent  effilé  en  cône,  et  faisait  passer  dans  le  (ube  un 
courant  d'air  chaud  qui  échauffait  ainsi  le  cristal  par  son 
centre.  «  La  fusion  de  la  cire,  dit-il,  représentait  graphique- 
ment la  marche  de  la  chaleur,  et  dessinait,  à  chaque  instant, 
sur  la  plaque,  la  forme  d'une  courbe  iso- 
therme. »  Après  s'être  assuré  qu'avec 
des  lames  homogènes  de  verre  ou  de 
métal  ces  courbes  étaient  circulaires,  de 
Senaimont  opéra  sur  des  plaques  de 
quartz  ou  de  spalh  calcaire  taillées  nor- 
malement à  l'axe  de  symétrie,  ce  qui  lui 

Fig.  15«.  —  Inégnle  condiic-  •'  ^ 

libiiiié  du  quarii  dans  iios    douua  cucore,  conime  OU   l'a  dit  plus 
ircrinn»  i  rren  es.  liant,  des  courbcs  cîrculaircs,  puis  snr 

des  plaques  parallèles  à  cet  axe,  auquel  cas  les  courbes  pré- 
sentaient une  ellipticilé  prononcée,  le  plus  grand  diamètre  de 
l'ellipse  étant  toujours  dirigé  suivant  l'axe  de  symétrie. 

En  appliquant  celle  méthode  à  des  cristaux  de  divers  sys- 
tèmes, de  Senarmont  a  formulé  des  lois  qui  montrent  qu'il  y  a 
une  identité  comi)lète  entre  le  mode  de  propagation  de  la  cha- 
leur et  celui  de  la  lumière  dans  les  corps  cristallisés  '. 

I.  Voici,  il'niirùs  l'uulcur,  un  rôsiimù  ilc  ces  lois  :  1'  Dans  les  crislam  du  mti^mc  rêgu- 
Ir'r.  I»  cmidiii'tibiliti!  esl  t-jjale  <;n  Inus  sens,  et  les  surfaces  isothermes  sont  des  sphères 
foncent riqui's  il  ta  souiTn  de  clialour,  euaimc  dans  les  luitir.ux  homogènes;  3*  duns  les 
ct'istaui  du  syslèmc  prisiiialiqiic  di'uil  à  hase  carrée,  la  coniluclihililc  prend  une  laleur 
niaiitnuin  nu  niininiuin  |iaraIIËlcmcnl  h  l'axe  de  lî^re  ;  les  surfaces  isolhennes  sont  des 
olli|isoides  de  rOTolulioii  allongés  nu  aplalis  ;  duns  les  syslèines  de  cristaux  se  ra)i|>orlant 
au  [irismi'  recLin^uIaire  droit,  la  conductibililù  prend  trois  valeurs  priocipales  suivant  des 
dirui'liniis  {«rallèles  aux  ai'élcs  du  prisme  ;  lus  sulfates  isolhennes  sont  des  cDipsnïiles  ï 
trois  axes  inégaux  conccnliiques  it  la  source  de  chaleur  ;  f  ilans  les  crislaui  qui  se  rappor- 
tent au  prisme  rcclangulaii'e  à  base  oblique,  les  surfaces  isothermes  sont  des  ellipsoïdes  il 
trois  axes  iiié^ux  dont  un  seul  a  une  iH)5ilion  détenninahle  ï  priori,  celle  de  l'aréle  du 
prisme  {icr|iendi cillai re  aux  deux  aulrcs.  Voir,  pour  plus  de  détails,  le  mémoire  de  Si'nar- 
mnnt  dans  les  Aniialet  de  Mmie  et  de  phytique  (3*  série,  t.  X\l  et  X\ll),  ou  les  Complet 
rendu*  de  r.tcoJ.'utJe  <lei  leiencet  pour  1847. 


^    . 
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Depuis  Fépoque  (1847)  où  de  Senarmonl  publia  le  résultai 
de  ses  travaux,  M.  Jannetaz  a  étendu  le  même  genre  d'études 
à  un  plus  grand  nombre  de  cristaux,  en  perfectionnant  le 
procédé  décrit  plus  haut,  et  en  employant  une  seconde  mé- 
thode qui  permet  d*é\iter  le  perçage  de  la  plaque  cristalline. 
Outre  la  confirmation  des  lois  trouvées  par  son  éminent  pré- 
décesseur, et  l'obtention  de  nombreuses  mesures  des  axes  des 
ellipses  isothermes,  M.  Jannetaz  est  parvenu  à  établir  une 
relation  intéressante  entre  les  lignes  de  conductibilité  maxima 
et  minima  et  les  clivages  des  cristaux.  Par  exemple,  dans  les 
cristaux  à  un  axe.  Taxe  de  plus  grande  conductibilité  est  pa- 
rallèle au  clivage  le  plus  facile*. 

Les  végétaux  offrent,  comme  les  cristaux,  des  différences  de 
conductibilité  calorifique,  selon  le  sens  dans  lequel  se  fait  la 
propagation,  et  il  est  vraisemblable  que  la  cause  de  ces  diffé- 
rences a  une  certaine  analogie  avec  celle  dont  il  vieirt  d'être 
question,  c'esl-à-dirc  provient  du  défaut  d'homogénéité  de  ces 
substances.  On  doit  les  premières  recherches  sur  ce  sujet  à 
deux  savants  genevois,  de  Candolle  et  de  la  Rive,  qui  ont  étudié 
la  conductibilité  de  diverses  essences  de  bois,  soit  dans  le  sens 
des  fibres  végétales,  soit  dans  un  sens  perpendiculaire.  En 
général,  le  pouvoir  conducteur  est  plus  faible  dans  ce  dernier 
sens  que  dans  le  j)remier,  et  dans  le  chêne  le  raj^porl  est  de  5 
à  5.  La  différence  paraît  plus  |)rononcée  dans  les  bois  tendres 
que  dans  les  bois  durs.  Tyndall  a  étudié  la  même  question  en 
comparant  la  conductibilité  dans  trois  directions  différentes, 
parallèlement  aux  fibres,  dans  un  sens  perpendiculaire  aux 
fibres  et  aux  couches  ligneuses  à  la  fois,  et  enfin  dans  une 
troisième  direction,  perpendiculaire  aux  fibres,  mais  parallèle 
ou  plutôt  tangente  aux  couches.  Les  résultats  auxquels  ce  savant 
est  parvenu  confirment  ceux  qu'avaient  constatés  de  Candolle 
et  de  la  Rive  :  la  conductibilité  du  bois  est  la  |)lus  grande  dans 
la  direction  des  fibres.  Elle  est  aussi  plus  grande  dans  le  sens 

i.  Voir  les  Comptes  rendus  pour  187^2.  t.  If. 
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perpendiculaire  aux  couches  ligneuses  que  dans  le  sens  paral- 
lèle. II  faut  ajouter  que  la  méthode  adoptée  par  Tyndall  ne 
donne  pas  la  conductibilité  même,  mais  seulement  la  vitesse 
de  transmission  de  la  chaleur,  et  nous  avons  vu  plus  haut  qu*il 
y  avait  lieu  de  ne  pas  confondre  ces  deux  propriétés.  Le  phy- 
sicien anglais  a  trouvé  en  outre  que  cette  vitesse  de  transmis- 
sion est  encore  moindre  dans  Técorce  que  dans  le  bois  lui- 
même,  et,  considérant  sans  doute  les  résultats  obtenus  par  lui 
comme  pouvant  s'appliquer  aux  pouvoirs  conducteurs,  il  en 
conclut  que  Técorcc  des  arbres  est  un  fourreau  pix>tecteur 
qui  permet  au  végétal  de  résister  également  et  à  la  soustraction 
soudaine  de  la  chaleur  intérieure  el  à  l'invasion  subite  de  la 
chaleur  extérieure.  Déjà  de  la  Rive  et  de  Gandolle  avaient  fail 
remarquer  que  le  faible  pouvoir  conducteur  du  bois  dans  la 
direction  latérale,  est  favorable  à  la  conservation  de  la  chaleur 
que  Tarbre  reçoit  du  sol,  el  nous  ajouterons  que  cette  influence 
heureuse  doit  être  encore  accrue  par  la  circulation  de  la  sève, 
puisque  les  liquides,  comme  nous  allons  le  voir,  conduisent 
lorl  imparfaitement  la  chaleur. 

L'inégale  conductibilité  des  différents  solides  est  utilisée 
dans  une  foule  d'applications.  Les  outils  et  les  ustensiles  en 
métal,  dont  l'usage  nécessile  qu'on  les  soumette  à  une  haute 
température,  sont  njunis  de  manches  mauvais  conducteurs,  en 
bois  par  exemple,  qui  arrêtent  presque  complètement  la  pro- 
pagation de  la  chaleur.  Les  tissus  de  colon,  de  soie,  surtout  de 
laine,  sont  de  fort  mauvais  conducteurs  :  ils  sont  donc  très 
propres  à  préserver  le  corps  des  excès  de  la  chaleur  et  du  froid. 
En  été,  ils  empêchent  la  chaleur  extérieure  de  pénétrer  jusqu'à 
la  surface  de  notre  corps;  el  en  hiver,  c'est  au  contraire  la 
chaleur  du  corps  qui  reste  emprisonnée,  par  la  difiiculté  qu'oj)- 
posenl  les  vêtements  à  sa  propagation  au  dehors.  Du  resie,  ce 
n'esl  pas  la  substance  seule  dont  ils  sont  composés  qui  donne 
aux  lissus  colle  propriété  précieuse,  c'est  aussi  leur  structure  : 
eiilre  les  filamenls  se  trouvent  interposées  des  couches  d'air 
(pii  restent  immobiles,  el,  comme  les  gaz  en  repos,  ainsi  que 
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Qous  le  verrons  bientôt,  conduisent  très  mal  la  chaleur,  il  en 
résulte  que  celle-ci  passe  avec  une  grande  difficulté  à  travers 
le  tissu.  Un  édredon  conserve  la  chaleur  à  un  très  haut  degré, 
beaucoup  mieux  que  ne  ferait  une  couverture  de  laine  serrée 
et  plus  pesante. 

On  pourrait  multiplier  à  Tinfini  ces  exemples.  Bornons-nous 
à  deux  ou  trois  expériences  curieuses,  fondées  sur  la  différence 
de  conductibilité  des  corps  solides  On  enveloppe  une  boule 
métallique  d'une  toile  fine,  qu'on  maintient  très  serrée  contre 
le  métal,  de  façon  que  le  contact  soit  bien  établi.  Puis,  pre- 
nant avec  une  pince  un  charbon  incandescent,  on  le  pose 
sur  la  boule  ainsi  enveloppée.  Le  tissu  reste  intact  :  on  a  beau 
souffler  sur  le  charbon  pour  augmenter  son  incandescence,  la 
toile  ne  brûle  pas. 
C'est  que  la  chaleur 
reçue  par  la  toile  est 
immédiatement  ac- 
caparée par  le  métal 
très  bon  conducteur, 
et  disséminée  dans 

Fig.  100.  —  Piopncté  des  toiles  mélalliqucs  ;  obstacle 
Qu'avant      d'allu-  qu'ollos  opposent  à  la  propaiialion  do  la  cîialrur. 

mer  un  bec  de  gaz, 

on  place  au-dessus  de  l'orifice  une  toile  métallique  à  tissu  un 
peu  serré,  et  qu'on  ouvre  le  robinet,  le  gaz  se  répandra  au- 
dessous  et  au-dessus  de  la  toile.  Si  on  l'allume  au-dessous, 
la  combustion  reste  limitée  à  la  partie  inférieure  du  jet  de  gaz; 
si  au  contraire  on  l'allume  au-dessus,  c'est  la  partie  supé- 
rieure du  jet  qui  brûlera  (fig.  160).  Dans  les  deux  cas,  l'inter- 
position de  la  toile  métallique  suflira  pour  limiter  la  combustion. 
La  raison  de  ce  fait  est  simple.  Les  mailles  de  la  toile  forment 
un  excellent  conducteur  de  la  chaleur  développée.  Celle-ci  se 
répand  rapidement  sur  le  tissu,  sans  pouvoir  se  propager  du 
côté  opposé  à  celui  qui  est  en  ignition.  Nous  verrons  une  im- 
portante application  de  celte  propriété  des  toiles  métalliques 

IV.  49 
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dans  les  lampes  de  sûreté  de  Davy,  employées  par  les  mineui^. 
Le  lissu  métallique  qui  enveloppe  la  lumière  suffit  pour  prévenir 
rinflammalion  et  Fexplosion  du  grisou,  ce  gaz  si  dangereux  qui 
se  dégage  dans  les  mines  de  houille. 

L'asbeste  et  Tamiante  sont  deux  substances  minérales 
soyeuses,  célèbres  par  leur  incombustibilité  :  ce  sont  en  effet 
des  corps  très  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  et  Ton  peut, 
uvec  un  gant  d'amiante,  soutenir  dans  la  main  un  boulet  rouge 
sans  être  brûlé.  Dans  ce  cas,  la  chaleur  ne  peut  se  propager  : 
elle  est  interceptée  ;  dans  Texemple  qui  précède  elle  est,  au 
contraire,  absorbée  rapidement  ;  dans  les  deux  cas,  sa  propa- 
gation par  voie  de  conductibilité  se  trouve  limitée. 


g  5.    COMDUCTIBIUTÉ   DES    LIQUIDES   ET   DES    GAZ. 

Les  expériences  qu'on  a  faites  pour  mesurer  la  conductibi- 
lité des  liquides  et  des  gaz  prouvent  que  cette  conductibilité 
est  très  faible.  Cependant  on  voit  la  chaleur  se  propager  avec 
assez  de  rapidité  dans  ces  deux  sortes  de  milieux.  Mais  alors 
ce  n'est  plus  par  conductibilité,  c'est  par  convection,  c'est-à- 
dire  par  transport  des  parties  échauffées.  La  raison  de  tels 
mouvements  est  aisée  à  comprendre.  Quand  une  portion  de 
liquide  est  chauffée,  sa  densité  diminue;  dès  lors,  en  vertu  du 
principe  d'Archimèdc,  celte  portion  tend  à  s'élever  et  à  rem- 
placer les  couches  plus  denses  qui  la  surmontent.  C'est  ce  qui 
arrive  quand  on  chauffe  un  liquide  par  le  fond  du  vase  qui  le 
contient.  Si  le  liquide  est  chautfé  latéralement,  les  courants 
qui  s'établissent  partent  seulement  des  parois,  au  lieu  de  partir 
de  tous  les  points  du  fond.  L'échauffemcnt,  dans  ce  cas,  est 
beaucoup  moins  rapide.  Du  reste,  l'existence  des  courants 
dont  il  s'agit  est  facile  à  mettre  en  évidence.  On  n'a  qu'à 
mêler  au  liquide  des  poudres  de  même  densité  que  lui,  par 
exemple  de  la  sciure  de  bois  dans  l'eau.  Cette  poudre  reste  en 
suspension,  et  dès  qu'on  chauffe  le  vase,  on  voit  le  mouvement 
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des  particules,  de  haut  en  bas  et  de  bas  en  haut,  accuser 
Texistence  des  courants  :  les  courants  ascendants  proviennent 
des  parties  échauffées  qui  s'élèvent,  les  courants  descendants 
sont  dus  aux  parties  froides  plus  denses  qui  remplacent  les 
premières;  si  le  vase  est  chauffe  latéralement,  les  premiers 
régnent,  pendant  la  période  d'échauffement,  contre  les  parois 
du  vase,  les  courants  descendants  occupent  la  partie  centrale. 
La  chaleur  est  donc  charriée  dans  toute  la  masse  du  liquide, 
et  c'est  ainsi  qu'elle  se  propage. 

Quand  le  liquide  se  refroidit,  les  courants  changent  de  sens: 
c'est  le  courant  central  qui  monte,  tandis 
que  sur  les  parois  se  trouvent  les  cou- 
rants descendants.  Leur  situation  rela- 
tive s'explique  aisément  :  c'est  en  effet 
par  les  parois  que  la  chaleur  se  com- 
munique d'abord  au  liquide  lorsqu'on 
chauffe  le  vase;  c'est  par  les  parois 
qu'elle  se  dissipe  d'abord  dans  la  pé- 
riode de  refroidissement. 

Si  toutefois  le  vase  est  large  et  pro- 
fond et  chauffé  par-dessous,  comme 
dans  la  figure  161,  les  mouvements  sont 
précisément  contraires  à  ceux  que  nous 
venons  d'indiquer,  parce  que  c'est  la  partie  centrale  du  fond  qui 
communique  la  première  sa  chaleur  au  liquide. 

Rumford  niait  la  propriété  conductrice  des  liquides.  Mais 
Murray  combattit  son  opinion  par  des  expériences  décisives.  Il 
plaçait  le  rései^voir  d'un  thermomètre  sur  le  fond  d'un  cylindre 
de  glace,  alternativement  rempli  d'huile  et  de  mercure,  versait 
de  l'éther  à  la  surface  du  liquide  et  y  mettait  le  feu.  Dans  les 
deux  cas,  le  thermomètre  s'élevait  de  plusieurs  degrés,  et  l'on 
ne  pouvait  attribuer  cette  augmentation  de  température  à  la 
communication  par  les  parois  du  vase,  puisque  la  glace  ab- 
sorbe la  chaleur,  ni  au  rayonnement  seul,  puisque  le  mercure 
est  athermane,  ni  enfin  aux  courants  du  liquide,  puisque  les 


Fig.  161.  —  Counints  ascen- 
dants et  descendants  dans  les 
liquides. 


388 


LE  MONDE  PHYSIQUE. 


couches  les  plus  chaudes  et  les  plus  légères  sont  à  la  partie 
supérieure  du  vase. 

Ainsi  la  conductibilité  des  liquides  n'est  pas  nulle,  comme 
Ta  prouvé  Despretz  en  chaufïant  par  la  base  supérieure  un 
vase  cylindrique  en  bois  rempli  du  liquide  à  étudier.  Pour 
cela,  un  vase  en  cuivre  mince  A  était  placé  en  contact  avec  la 
surface  de  Teau  du  tonneau,  à  sa  partie  supérieure  ;  il  rece- 
vait, par  le  tuyau  C,  de  l'eau  bouillante  qu'on  renouvelait  de 
cinq  en  cinq  minutes  en  la  faisant  écouler  par  le  tuyau  D. 
Douze  thermomètres  (la  figure  162  n'en  montre  que  six)  donl 
les  boules  étaient  engagées  à  diverses  hauteurs  dans  le  liquide, 
et  dont  les  liges  étaient  extérieures  au  vase,  servaient  à  me- 
surer les  températures  de  la  colonne  d'eau.  Il  fajlut  36  heures 
pour  qu'ils  devinssent  stationna  ires,  et  ils  indiquèrent  alors 
des  températures  décroissantes  depuis  les  couches  supérieures 
jusqu'à  la  moitié  du  vase,  qui  avait  un  mètre  de  hauteur.  Les 
six  thermomètres  inférieurs  ne  montèrent  pas  d'une  manière 
sensible.  Despretz,  en  comparant  entre  elles  les  températures 
des  couches  successives,  constata  qu'elles  suivent  la  même  loi 
que  dans  le  cas  d'une  barre  métallique*,  de  sorte  que  la  pro- 
pagation de  la  chaleur  se  fait  dans  les  liquides  de  la  même 
manière  que  dans  les  solides.  Mais  la  conductibilité  des  solides 
est  incomparablement  plus  grande  que  celle  des  liquides. 

Celle  des  gaz  n'a  pu  être  constatée,  à  cause  de  la  difncullé 
qu'on  éprouve  à  faire  la  part,  dans  la  mesure  des  températures 
des  couches,  de  réchauffement  provenant  du  rayonnement  el 
du  mélange  des  couches  entre  elles,  de  manière  à  distinguer  la 
part  qui  est  due  à  la  seule  conductibilité.  Tout  ce  qu'on  sail, 


1.  Voici  les  nombres  mesurant  les  excès  de  température  des  six  tliormomètres  sur  l'air 
nmbiant,  et  les  quotients  de  chaque  excès  par  le  suivant  : 

1"  the^mom^t^c 20*,21  • 

2-           —          2a»,57  l.ii 

o»           -          U0.78  1,51» 

-i-                        10»,35  i,« 

5-           --          7«,«  1,43 

6*            -          5VJ3  1,45 

On  voit  que  le  rapport  de  deux  excès  consécutifs  est  sensiblement  constant. 
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c'est  qu'ils  sont  cerlainenieiit  de  très  mauvais  conducteurs  de  h 
chaleur.  Les  masses  gazeuses  s'échaufTcnt,  comme  les  masses 
liquides,  par  transport  ou  convcction  :  grâce  à  leur  grande  di- 
latabilité, dès  qu'une  portion  de  masse  gazeuse  se  trouve 
àchaulTée,  soïl  par  rayonnement,  soit  par  contact,  son  volume 
s'accmît,  et  il  en  résulte  des  mouvements  qui  mélangent  les 
diverses  couches.  La  chaleur  se  trouve  ainsi  charriée  comme 


dans  les  liquides,  mais  avec  une  rapidité  encore  plus  grande. 
Aussi,  dès  qu'on  gêne  les  mouvements  dont  nous  parlons,  en 
emprisonnant  le  gaz  dans  les  interstices  que  laissent  entre  leurs 
fragments  des  substances  filamenteuses  comme  le  coton,  la 
laine,  la  soie  non  tissée,  le  duvet,  etc.,  le  gaz  s'échauffe  diffici- 
lement, ainsi  qu'il  résulte  d'un  grand  nombre  d'expériences 
dues  à  Tliomson.  Nous  avons  vu  plus  haut  que  c'est  en  partie 
à  celle  propriété  des  gaz,  de  conduire  très  mal  la  chaleur 
quand  ils  sont  en  repos,  que  les  vêtements  doivent  de  préserver 
le  corps  des  perles  de  chaleur  pendant  les  temps  froids. 


CHAPITRE   XIV 


LES  SOURCES  DE  CHALEUR  —  SOURCES  D'ORIGINE 

COSMIQUE 


§   1.    LA    CHALEUR    DU    SOLEIL;    INTENSITÉ    DE   LA    RADIATION    SOLAIRE. 

Il  résulte  de  Télude  que  nous  venons  de  faire  des  phéno- 
mènes calorifiques,  que  deux  ou  plusieurs  corps  mis  en  pré- 
sence font  un  échange  mutuel  et  continu  de  chaleur,  soit  par 
rayonnement  et  à  distance,  soit  par  conductibilité.  Il  se  peut 
que,  par  le  fait  de  cet  échange,  il  y  ait  équilibre  de  tempéra- 
ture; mais  quand  il  n'en  est  pas  ainsi,  quand  la  température 
d'un  corps  s'élève  aux  dépens  de  la  chaleur  qu'un  autre  corps 
lui  envoie,  ce  dernier  corps  est  pour  le  premier  une  source  de 
chaleur.  A  ce  point  de  vue,  un  morceau  de  glace  à  O*,  qui  est 
ime  source  de  froid  pour  tout  corps  |)lacé  en  sa  présence,  et 
dont  la  température  est  supérieure  à  zéro,  est  au  contraire  une 
source  de  chaleur  pour  un  corps  dont  la  température  est  infé- 
rieure à  la  sienne. 

Dans  l'acception  vulgaire,  celle  expression  de  source  de 
chaleur  est  plus  particulièrement  réservée  aux  corps  doués 
d'une  haute  température,  qui  émettent  d'une  façon  continue, 
pour  un  temps  limité  ou  même  en  apparence  indéfini,  une 
certaine  quantité  de  chaleur.  Los  solides  et  les  gaz  incandes- 
cents, ce  qu'on  nomme  le  feu,  la  flamme,  sont  des  sources 
de  chaleur  de  cet  ordre  :  on  |)eul  aussi  ranger  dans  la  même 
catégorie  les  corps  qui  émettent  de  la  chaleur  obscure  à  une 
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température  élevée,  par  exemple  de  l'eau  en  ébullitiou.  Mais 
pour  le  physicien  toutes  ces  distinctions  sont  purement  arbi- 
traires :  tout  corps,  dans  quelque  état  et  à  quelque  température 
qu'il  soit,  est  une  source  de  chaleur,  s'il  envoie  par  un  mode 
quelconque  de  propagation,  rayonnement  ou  conductibilité,  de 
la  chaleur  au  milieu  ambiant  et  aux  corps  (jui  s'y  trouvent 
placés. 

On  donne  aussi  fréquemment  le  nom  de  sources  de  chaleui* 
aux  divers  modes  de  production  de  la  chaleur  :  dans  ce  sens, 
le  frottement,  la  percussion,  Tclectricité,  la  combustion,  c'est- 
à-dire  certaines  actions  physiques  ou  chimiques,  sont  dits  des 
sources  de  chaleur.  Il  y  a  là,  croyons-nous,  une  confusion 
fâcheuse  entre  la  cause  et  l'effet.  Ce  sont  des  modes  de  produc- 
tion, non  des  sources  de  chaleur. 

Enfin  on  classe  quelquefois  les  sources  de  chaleur  en  perma- 
nentes et  temporaires  ou  accidentelles,  en  naturelles  et  artifi- 
cielles, en  cosmiques  et  terrestres;  mais  ces  classifications, 
n'étant  pas  basées  sur  la  nature  même  des  choses,  ne  nous 
apprendraient  rien  de  plus  que  l'étude  particulière  de  chaque 
espèce  de  source.  Bornons-nous  donc  à  les  passer  en  revue 
les  unes  après  les  autres,  en  commençant  par  la  plus  impor- 
tante de  toutes,  au  moins  pour  la  Terre,  par  le  Soleil. 

Cet  astre  est  composé  d'un  noyau  incandescent,  dont  les 
contours  nettement  limités  forment  le  disque  visible,  et  dont 
la  surface  est  ce  qu'on  nomme  la  photosphère  ;  une  couche 
relativement  mince  d'hydrogène  incandescent,  d'oii  parlent  des 
jets  intermittents  de  même  nature,  repose  sur  la  surface  photo- 
$j)hérique  et  a  reçu  le  nom  de  chromosphère.  Enfin,  au  delà, 
existe  une  enveloppe  beaucoup  plus  rare  et  plus  étendue,  dont 
l'existence  n'a  pu  être  constatée  que  pendant  les  éclipses  tolales 
de  Soleil  et  qu'on  nomme  la  couronne  (fig.  105).  Ces  enveloppes 
successives  du  noyau  solaire  forment  autour  de  lui  une  at- 
mosphère gazeuse  plus  ou  moins  complexe,  mais  éminemment 
absorbante,  ainsi  que  le  prouvent  l'analyse  du  spectre  solaire 
et  les  raies  nombreuses  dont  nous  avons  vu  que  ce  spectre  esl 
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sillonnû.  (Juanl  au  nuyati,  les  opinions  des  savants  sur  sa  na- 
ture sonl  partagées  :  les  uns  le  considèrent  comme  un  solide  ou 
un  liquide  incandescent,  d'autres  comme  une  masse  gazeuse 
pareillement  incandescente.  Nous  dirons  plus  loin  quelles  hypo- 
thèses ont  été  proposées  pour  expliquer  comment  se  renouvelle 
et  s'entretient  l'immense  provision  de  lumière  et  de  chaleur 


Fig.  Iljô.  —  Chi'umusplière  fl  j>ri)liibèraiiecs  solaires.  Atmosphère  cOTunile. 

qu'il  rayonne  tout  autour  de  lui  dans  l'espace,  et  dont  l'iu- 
tensilé  ne  parait  pas  avoir  sensiblement  varié  depuis  des  mil- 
liers d'années. 

Mais  l'intensité  de  la  chaleur  solaire,  telle  qu'elle  nous  par- 
vient à  la  surface  du  globe  terrestre,  lorsqu'elle  a  traversé  les 
couches  atmosphériques,  a  pu  être  évaluée  à  l'aide  d'appareils 
que  nous  allons  décrire;  et,  en  tenant  compte  des  heures  d'ob- 
servation ou  des  hauteurs  différentes  que  l'astre  occupait  au- 
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dessus  de  rhorizon,  il  a  été  possible  d'en  déduire  l'absorption 
de  chaleur  lésullant  de  Tinlerposition  de  l'almosphère  ter- 
restre. Cette  absorption  est  un  fait  que  chacun  de  nous  peut 
constater,  puisque  nous  en  voyons  et  en  ressentons  les  effets; 
rintcnsité  de  l'action  directe  des  rayons  solaires  va  en  croissant 
à  mesure  que  croît  sa  hauteur,  et  devient  maximum  au  mo- 
ment de  sa  culmination  méridienne.  De  même,  celte  intensité 
maximum  varie  elle-même  considérablement,  et  pour  la  même 
raison,  avec  la  saison  de  rannée'. 


fig.  Ifii.  —  Structure  du  Suluil.  Aspcul  <lu  k  jjliulusjiliùruvt  li»  IVnvdoppc  chitiinusjiliiiriqiie. 

Les  premières  expériences  sur  ce  sujet  sont  dues  à  de  Saus- 
sure. II  observait  à  l'aide  d'un  appareil  de  son  invention, 
V héliothermomètre,  consistant  eti  un  thermomètre  renversé 
dont  la  boule  noircie  occupait  l'intérieur  d'une  boîte  de  liège, 
à  parois  également  noircies,  que  fermaient  des  plaques  de 
verre.  En  exposant  l'appareil  à  l'action  normale  des  rayons 


1.  n  ne  faut  |ias,  bien  enlendu,  confondre  la  Icmpcraturo  do  l'air,  au  soleil,  avec  la  cha- 
leur rayonnéo  dii'ectemenl  par  Tastre.  (Ivllt^ci  esl  U  niécnc,  ï  c^'alilc  de  hauteur,  en  hÎTer 
qu*en  clé,  quand  les  conditions  roliiliTes  à  la  traii!')ia renée  de  l'uir  et  a  son  étal  hygromé- 
trique sont  les  m^mes,  tandis  qu'il  en  est  tout  autrement  de  b  température  de  rair.  Il  fait 
froid  sur  les  hautes  moobgnes  à  rumliiti  et  par  un  ciel  très  pur,  tandis  que  la  radiation 
solaire  y  est  très  intense,  en  raison  de  la  moindre  épaisseur  des  couches  aériennes  et  de 
rabsorplion  moindre  qui  en  est  la  conséquence. 

iT.  50 
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solaires,  de  Saussure  notait  le  nombre  de  degrés  dont  montait 
le  thermomètre  au  boul  d'une  minute. 

Sir  John  Herschel  fit,  au  cap  de  Bonne-Espérance,  des  obser- 
Tations  du  même  genre,  en  se  servant  d'un  appareil  analt^e, 
qu'il  nommait  actitiomètre. 

Enfm,  en  1837,  Pouillet  a  mesure  l'intensité  de  la  radiation 
solaire  à  Paris,  à  l'aide  d'une  méthode  el  d'un  instrument  que 
nous  allons  décrire. 

L'instrument  dont  ce  dernier  savant  s'est  servi  pour  cette 


Fig.  165.  —  Pyrhéliomèlre  de  Ponillel. 

mesure,  et  qu'il  nomme  pyi'héliomètre,  est  représenté  dans 
la  figure  165.  On  voit,  à  la  partie  supérieure,  un  vase  cylin- 
drique en  argent  très  mince,  dont  la  face  tournée  au  Soleil  est 
recouverte  de  noir  de  fumée.  Ce  vase  est  rempli  d'eau,  et  la 
température  du  liquide  est  indiquée  par  un  thermomètre  dont 
la  boule  vient  |»longer  à  l'intérieur  du  cylindre,  et  dont  la  tige 
est  protégée  par  un  tube  en  laiton  percé  longitudinalement 
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d*une  rainure,  de  manière  à  laisser  voir  le  niveau  du  mercure. 
A  Tautre  extrémité  du  tube,  un  disque,  de  même  diamètre  que 
le  vase  cylindrique,  reçoit  l'ombre  de  ce  dernier,  et  permet  de 
vérifier  si  la  surface  noircie  est  exposée  normalement  à  la 
direction  des  rayons  du  Soleil  :  c'est  ce  qui  arrive  quand  le 
disque  inférieur  est  exactement  recouvert  par  Tombre  circu- 
laire du  disque  supérieur.  Voici  comment  on  procède  à  l'expé- 
rience. 

On  commence  par  noter  la  température  de  l'instrument; 
puis  on  expose  sa  face  noircie  vers  une  portion  du  ciel  sans 
nuages,  mais  de  manière  que  cette  face  ne  reçoive  pas  les 
rayons  solaires.  Au  bout  de  cinq  minutes,  le  rayonnement 
détermine  un  certain  abaissement  de  température.  En  diri- 
geant alors  l'instrument  vers  le  Soleil,  la  face  noircie  reçoit 
pendant  cinq  autres  minutes  la  chaleur  solaire  tombant  perpen- 
diculairement sur  elle.  On  note  l'élévation  de  température. 
Enfîn  on  fait  de  nouveau  rayonner  l'instrument  pendant  cinq 
minutes  dans  sa  première  position,  et  l'on  observe  encore  le 
refroidissement  final.  La  première  et  la  troisième  observation 
sont  nécessaires  pour  calculer  la  quantité  de  chaleur  perdue 
parle  rayonnement  de  l'instrument  dans  res[)ace  pendant  son 
exposition  au  Soleil,  quantité  qui  est  une  moyenne  entre  les 
deux  refroidissements  observés.  En  l'ajoutant  à  réchauffement 
dû  à  l'exposition  directe  aux  rayons  solaires,  on  aura  l'éléva- 
tion de  température  totale;  et,  par  suite,  on  pourra  calculer 
le  nombre  de  calories  absorbées  pendant  une  minute  par  une 
surface  égale  à  celle  du  disque  noirci*. 


1.  c  Soil  g  le  réchaufTcmcnt  qu*a  éprouvé  le  pyrliéliomèlrc  pendant  les  cinq  minutes  de 
r action  solaire,  r  et  r'  les  refroidisscnienls  qu'il  a  éprouvés  pendant  les  cinq  minutes  qui 
ont  précédé  celle  action  cl  pendant  les  cinq  minutes  qui  l'ont  suivie  ;  il  est  facile  de  voir 
que  rélévation  do  température  t  produite  par  la  chaleur  du  Soleil  est 


») 


Soit  d  le  diamètre  du  vase  exprimé  en  centimètres,  p  le  poids  de  l'eau  qu'il  contient, 
exprimé  en  grammes,  j/  le  poids  du  vase  lui-même  et  de  la  portion  plongée  du  thermomèlre, 
ce  poids  étant  réduit  à  ce  qu'il  sei-ait  pour  une  chaleur  s|)écirique  éga|e  k  l'unité  :  on  voit 
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Cette  quantité  de  chaleur  dépend,  comme  on  le  pense  bien, 
de  rélévation  du  Soleil  au-dessus  de  l'horizon;  car,  avant  de 
parvenir  à  la  surface  de  la  Terre,  les  rayons  calorifiques  du 
Soleil  ont  h  traverser  des  couches  atmosphériques,  qui  en 
absorbent  une  proportion  d'autant  plus  considérable  que  leur 
épaisseur  est  plus  grande.  Pouillet  a  cherché  la  loi  que  suit 
rintensilé  calorifique  du  Soleil  à  mesure  que  varie  la  hauteur 
de  Taslrc*,  et  il  en  a  conclu  l'absorption  due  à  l'atmosphère 
pour  le  cas  où  le  Soleil  serait  au  zénith.  Celle  absorption  varie 
d'ailleurs  dans  certaines  limites,  suivant  la  pureté  de  l'atmo- 
sphère, et  peut  s'élever  à  0,25,  c'est-à-dire  au  quart  de  la 
chaleur  qui  parviendrait  au  sol  si  l'atmosphère  n'existait  pas. 
En  considérant  la  chaleur  totale  reçue  par  un  hémisphère 
entier,  et  par  conséquent  sous  toutes  les  obliquités  possibles, 
on  trouve    que  la  proportion   absorbée  par  l'atmosphère  si 


que  rélévation  de  tciïiivmturc  observée  /  correspond  ik  une  quantilé  de  chaleur  t  {p-^  pO. 
Cette  chaleur  étant  tombée  en  cinq  minutes  sur  une  surface  -^^  chaque  unité  de  surface 


mon 


a  n\*u      '^'  ^    /  pendant  les  cinq  minutes,  et       T  Ti     '  pendant  une  minute.  Pour 

appreil,  letle  quantité  de  chaleur  reçue  en  une  minute  par  chaque  centimètre  carré  est 
0.^024/.  •  (Comptes  rendus  de  t Académie  des  sciences  pour  IK58,  II  ) 

1.  «  tu  ciuupai'anl  les  élév;ilit»ns  de  tempéraluiv  observées  au  pyrhéliomètre  et  les  épais- 
seurs aluutsphéruiues  corresponilantes.  j'ai  vu  que  l'on  |xiuvait  trî's  bien  représenter  les 
résultats  par  la  formule  /  =  <i;>\  a  et  p  étant  deux  OiUistantes.  De  plus,  en  déterminant  ces 
deux  constantes  pr  deu\  ob>er\atiiins  de  cliitque  série,  on  n^tomln'  toujours  sur  la  même 
vak'ur  de  «i  jHiur  toutes  les  séries,  et  sur  des  valeurs  de  p  assez  différentes  en  passant  d'une 
série  ^  l'autre.  Ainsi,  a  est  une  constante  tiie.  indépendante  de  IVtat  de  Fatmosphère,  et  p 
une  constante  qui  est  1i\e  seulement  pour  le  même  jour,  et  qui  varie  d'un  jour  à  Tautrc 
suivant  que  la  >érénité  du  ciel  est  plus  ou  nloinN  {^irfaite  ;  a  est  donc,  dans  la  formule.  la 
constante  sohiire.  ou  celle  qui  C'Uiticnt.  comme  élément  essiutîel,  la  puissance  calorifique 
constante  du  S«ileil  :  Lindis  que  p  est  la  enstunte  <;(•«' •.'«/>'/fT<«/Mc\  ou  celle  qui  contient, 
ci>mme  élén:ent  e>stnliel.  le  jHUiviiir  de  tra!i>mi»ion  \anjble  dont  si?  Ip^u^e  duuée  i'atmo- 
sphèrv  [HHir  laisser  arriver  jusqu'à  la  sur  face  de  la  Terre  des  pro{H)r  lions  plus  ou  moins 
grandes  de  la  chaleur  s*»bire  incidente.  •    Pouillet.  ùv.  cit.^ 

Les  exjvriences,  faites  de  juin  ISÔT  à  nui  ISôS,  ont  .K»nné  à  Pouillet  »î'\T2  p*"iur  b  valeur 
de  la  c».»nstante  solaiiv.  et  des  nombres  variant  entre  0.7- U  et  O.TSS>  p-^ur  b  constante 
atmosphérique. 

Kn  supposant  /»  c^al  à  l'ur.ilê.  c'est-à-dirt*  dans  rhy|vtbc<e  où  l'aîmosphèrv  transmettrait 
intégralement  Ix  chaleur  solai:v  sms  en  'icn  absorber,  on  auraii  f  r^p'^.?:?.  et  en  multipliant 
par  0,ioi4.  on  auraii  I.T6ô."i.  Telle  e>t,  en  calories,  b  quantité  de  chaleur  que  le  Soleil 
donne,  en  une  miimie.  <ur  cha  jue  cen limita'  cj:n\  aux  limites  de  Tatmosphrre.  ou  qu'il 
donnerait  3i  la  surfac*"  du  sol  en  l'absence  de  t>ule  ab<i»r|»:ion  al:n'^<phénque. 
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le  ciel  était  partout  sans  nuages,  serait  encore  comprise  entre 
les  quatre  dixièmes  et  les  cinq  dixièmes  de  la  chaleur  envoyée 
par  le  Soleil  à  la  Terre.  Le  sol  terrestre  ne  reçoit  donc  guère 
que  la  moitié  de  la  chaleur  solaire,  moitié  qui  se  distribue 
inégalement  suivant  Tobliquilé  des  rayons  :  l'autre  moitié 
échauffe  l'atmosphère. 

Supposant  la  chaleur  reçue  par  la  Terre  uniformément 
répartie,  Pouillet  a  calculé  qu'un  centimètre  carré  reçoit  par 
minute  0,441  calorie,  c'est-à-dire  une  quantité  de  chaleur  suf- 
fisante pour  élever  de  1  degré  la  température  de  0*',441  d'eau. 
En  uneannée,  chaque  centimètre  carré  reçoit  231 675  calories  : 
la  quantité  de  chaleur  reçue  en  une  année  par  la  Terre  entière 
serait  suffisante  pour  fondre  une  couche  de  glace  de  31  mètres 
d'épaisseur  enveloppant  tout  le  globe*. 

De  la  quantité  de  chaleur  reçue  annuellement  par  la  Terre 
on  peut  déduire  la  chaleur  totale  rayonnce  par  le  Soleil  dans 
respace.  11  suffit,  pour  cela,  de  calculer  combien  la  surface 
d*un  grand  cercle  terrestre  est  contenue  de  fois  dans  la  surface 
d'une  sphère  qui  aurait  le  centre  du  Soleil  pour  centre  et  pour 
rayon  la  distance  de  cet  astre  à  notre  globe.  Un  calcul  facile 
donne  pour  résultat  2150000000,  de  sorte  que  la  chaleur 
interceptée  par  la  Terre  n'est  que  la  2150000000"  partie  du 
rayonnement  solaire  tout  entier.  «  Si  la  chaleur  émise  par  le 
Soleil,  dit  Tyndall,  était  employée  à  fondre  une  couche  de 
glace  déposée  à  sa  surface,  en  une  heure  elle  liquéfierait  une 
épaisseur  de  732  mètres.  Dans  le  môme  temps,  elle  élèverait 
à  la  température  de  rébullilion  2900000000  myriamètres 
cubes  d'eau  à  0\  Exprimée  sous  une  autre  forme,  la  chaleur 
émise  par  le  Soleil  en  une  heure  est  égale  à  celle  qu'engen- 
drerait la  combustion  d'une  couche  de  houille  de  3  mètres 
d'épaisseur,  enveloppant  le  Soleil  ;  enfin ,  la  chaleur  solaire 


i,  PouilIct,  pour  faire  ce  calcul,  employait  le  nombre  75  pour  la  chaleur  latente  de  fusion 
de  la  glace.  Avec  la  valeur  adoptée  aujourd'hui,  c'est-h-dire  79,25,  le  résultat  serait  plus 
faible  :  au  lieu  de  ofl^jHP,  on  trouve  seulement  SO^ySo  ;  mais  cette  correction  n*a  qu'un 
faible  intérêt,  le  nombre  qui  mesure  la  constante  solaire  n'étant  qu'une  valeur  approchée, 
et  les  nouvelles  déterminations  donnant,  ainsi  qu'on  le  verra  bientiH,  des  valeurs  plus  fortes. 
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émise  en  un  an  équivaut  à  celle  que  produirait  la  combustion 
d'une  couche  de  houille  de  27  kilomètres  d'épaisseur.  » 

Telle  est,  d'après  les  expériences  de  Pouillet,  l'intensité  calo- 
rifique de  l'immense  foyer  qui  fournit  à  la  Terre  et  aux  autres 
planètes  leur  provision  de  chaleur,  et,  comme  nous  le  verrons, 
ce  qui  revient  au  môme,  leur  provision  de  vie  et  de  force  méca- 
nique. 

La  mesure  de  l'action  calorifique  des  rayons  solaires,  soit  à 
la  surface  du  sol  et  sous  diverses  obliquités,  soit  à  la  limite  de 
l'atmosphère  en  tenant  compte  de  l'absorptidn  par  les  couches 
d'air,  a  été  reprise,  depuis  les  expériences  de  Pouillet,  par  divers 
savants.  Avant  de  rapporter  les  résultats  trouvés,  mentionnons 
d'abord  les  observations  faites  de  1832  à  1842  par  Forbes  et 
Ka^mtz,  à  l'aide  de  rhéliotliermomètre  de  Saussure,  à  Brienz 
et  sur  le  Faulhorn,  c'est-à-dire  à  une  différence  d'altitude  de 
2119  mètres.  D'après  ces  savants,  le  faisceau  des  rayons  calo- 
rifiques solaires,  en  entrant  dans  notre  atmosphère,  se  divise 
en  deux  parties,  dont  Tune  est  composée  des  rayons  facilement 
absorbables,  l'autre  des  rayons  qui  se  refusent  à  toute  extinc- 
tion :  les  premiers  forment  les  huit  dixièmes,  et  les  seconds 
les  deux  dixièmes  du  faisceau  total.  L'atmosphère  est  donc 
thermochroïquc,  ainsi  que  l'ont  prouvé  du  reste  les  expériences 
de  Melloni.  Eu  1855,  de  Gasparin  fit  des  recherches  relati- 
ves à  l'influence  du  rayonnement  solaire  sur  la  végétation;  l'ap- 
pareil qu'il  employait  se  composait  d'une  boule  en  cuivre  de 
10  centimètres  de  diamètre,  recouverte  d'une  double  couche 
de  vernis  mat  au  noir  de  fumée,  et  contenant  intérieurement  la 
boule  d'un  thermomètre  très  sensible.  Les  expériences  faites  en 
février  à  Tarascon,  lui  montrèrent  que  ratmos|)hère  absorbait 
alors  les  0,52  de  la  radiation  solaire  totale.  En  mai,  le  même 
appareil  donnait,  à  Versailles,  0,57  à  huit  heures  du  matin, 
0,27  à  midi,  et  0,24  à  six  heures  du  soir.  Ces  résultats  concor- 
daient avec  ceux  de  Pouillet. 

La  même  question  a  été  reprise  dans  ces  dernières  années, 
et  la  valeur  numoi'iquedt^  la  constaute  solaire,  déduite  do  non- 
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velles  observations,  augmentée.  M.  Crova,  employant  tantôt  le 
pyrhéliomètre  direct  à  eau  de  PouilletS  tantôt  lé  même  appa- 
reil oii  Teau  est  remplacée  par  le  mercure,  tantôt  enfin  un  acti- 
nomètre  formé  d*un  gros  thermomètre  à  alcool  dont  la  boule 
occupe  le  centre  d'un  ballon  sphérique  noirci,  a  fait,  en  1875, 
plusieurs  séries  d'observations  d'où  résulte  une  valeur  de  la 
constante  solaire  un  peu  plus  forte  que  celle  de  Pouillet.  La 
moyenne  des  nombres  trouvés  donnerait  2%015  pour  la  quan- 
tité de  chaleur  reçue  par  minute,  sur  1  centimètre  carré,  aux 
limites  de  l'atmosphère.  Les  observations  faites  d'abord  à  Mont- 
pellier furent  continuées  à  la  campagne  et  au  bord  de  la  mer, 
pour  éviter  les  causes  d'erreur  provenant  d'une  absorption 
anormale  de  chaleur  par  les  vapeurs,  les  fumées  et  les  pous- 
sières, causes  d'erreur  qui  varient  d'ailleurs  avec  le  degré 
d'agitation  de  l'air  et  la  direction  du  vent. 

Dans  le  cours  de  la  môme  année,  M.  Violle  a  cherché  à  tenir 
compte  de  l'influence  que  peut  exercer  la  quantité  de  vapeur 
d'eau  contenue  dans  l'air  sur  l'absorption  atmosphérique.  Pour 
cela,  il  s'adjoignit  un  second  observateur  qui  effectuait  les 
mesures  actinométriques  au  pied  du  mont  Blanc,  tandis  qu'il 
mesurait  lui-même  l'énergie  du  rayonnement  solaire  au  sommet 
et  sur  les  flancs  de  la  montagne*.  Par  une  méthode  diflerente 


1 .  Outre  le  pyrhélioinèlrc  décrit  plus  haut,  auquel  Pouillet  donnait  le  nom  de  pyrhélio- 
mètre  direct,  ce  physicien  employait  un  pyrhéliomètre  à  lentilles  pour  le  cas  où  les  expé- 
riences ne  pouvaient  se  faire  dans  un  air  calme.  F^a  modification  apportée  par  M.  Cro^a  au 
pyrhéliomètre  Pouillet  consiste  dans  la  substitution  au  noir  de  fumée,  employé  conmie  couche 
absorbante,  d*un  dépôt  galvanoplastique  légèrement  rugueux  recouvrant  la  boite  cylindrique 
de  Tappareil  ;  par-dessus  cette  couche  de  cuivre  était  déposé  de  la  même  manière  du  noir 
de  platine  intimement  adhérent  ;  el  enfin  une  légère  couche  de  noir  de  fumée  était  appli- 
quée sur  la  surface  platinée.  Selon  lui,  en  exposant  h  Tinsolation  la  surface  polie  de  la 
boite  d'argent  recouverte  d*une  ou  plusieurs  couches  de  fumée,  ainsi  que  le  faisait  Pouillet, 
l^absorption  de  la  chaleur  était  incomplète:  une  partie  de  lu  chaleur  obscure,  réfléchie  par 
]a  surface  métallique  polie,  traversait  le  noir  de  fumée,  qui  est  diathcrmane  pour  ces  radia- 
tions. Tyndall  avait  déjà  remplacé  par  du  mercure  Tcau  du  pyrhéliomètre  Pouillet;  la  boîte 
qui  contenait  le  liquide  était  alors  en  acier,  et  non  en  argent. 

2.  L'ascension  de  M.  Yiolle  eut  lieu  le  16  août  1875,  et  les  observations  se  firent  dans  la 
matinée  de  ce  jour,  au  sommet  ainsi  qu*au  glacier  des  Dossons,  c'esl-à  dire  aux  altitudes  res- 
pectives de  4810  mètres  et  de  1200  mètres.  Le  lendemain,  17  août,  elles  recommencèrent 
aux  Grands-Mulets  (3050  mètres)  et  aux  Bossons,  les  unes  et  les  autres  par  un  ciel  superbe 
et  un  air  absolument  calme.  Le  second  observateur  était  M.  Margotlet. 
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de  celle  de  Pouillet,  M.  Violle  a  trouvé  pour  la  constante  solaire 
6%958,  nombre  un  p3u  supérieur  à  celui  qu'avait  obtenu  ce 
physicien,  6\72.  11  en  résulte,  pour  la  quantité  de  chaleur 
tombant  pendant  une  minute  sur  1  centimètre  carré,  à  la  limite 
de  l'atmosphère,  2%54',  qui  dépasse  de  beaucoup  le  résultat  de 
Pouillet,  1%7653. 

Il  est  intéressant  de  comparer  l'influence  de  l'absorption 
atmosphérique  à  diverses  altitudes;  c'est  ce  que  permet  le 
tableau  suivant  calculé  par  M.  Violle  : 

AUitudcs.  Chaleur  reçue 

Limite  (le  Tatmosphèrc »  2'=,5i0 

Cime  (lu  mont  Blanc 4810'"  2So92 

Grands-Mulets 3050  2s282 

Glacier  des  Bosson:. 1200  2s022 

Cote  de  Paris 60  l%7.i5 

Comme  on  le  voit,  l'énergie  de  la  radiation  solaire  que  les 
calculs  de  Pouillet  nous  avaient  déjà  fait  trouver  si  incompara- 
blement puissante,  serait  plus  considérable  encore,  d'après  les 
plus  récentes  déterminations.  En  introduisant  ces  nouveaux 
nombres  dans  les  énoncés  du  savant  physicien,  on  exprimera  de 
la  façon  suivante  Tintensilé  de  la  radiation  calorifique  du  Soleil  : 

c<  Si  la  quantité  totale  de  chaleur  que  la  Terre  reçoit  du  Soleil 
dans  le  cours  d'une  année  était  uniformément  répartie  sur 
tous  les  points  du  globe,  et  qu'elle  y  fût  employée,  sans  perte 
aucune,  à  fondre  de  la  glace,  elle  serait  capable  de  fondre  une 
couche  de  glace  qui  envelopperait  la  Terre  entière,  et  qui  aurait 
une  épaisseur  de  oo'",4  si  l'on  adopte  le  chiffre  de  M.  Crova, 
et  de  42"*,!  si  l'on  prend  celui  de  M.  Violle.  » 

De  même  :  «  Si  la  quantité  totale  de  chaleur  émise  par  le 
Soleil  était  exclusivement  employée  à  fondre  une  couche  de 
glace  qui  serait  appliquée  sur  le  globe  du  Soleil  et  qui  Tenve- 
lopperait  de  toute  part,  cette  quantité  de  chaleur  serait  capable 
de  fondre  en  une  minule  une  couche  de  12", 8  ou  de  16", 0  et 
en  un  jour  une  couche  de  28  ou  de  37  kilomètres.  » 

Il  faut  ajouter,  avec  Pouillet,  que  ces  déterminations  sont 
indépendantes  de  toute  hypothèse  sur  la    nature  propre  du 
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Soleil»  de  la  matière  qui  le  compose,  de  son  pouvoir  rayonnant, 
de  sa  température  et  de  sa  chaleur  spécifique.  Mais  leur  plus 
ou  moins  d'exactitude  dépend  de  celle  des  expériences  qui  ont 
servi  à  la  mesure  des  radiations  à  la  surface  de  la  Terre,  et  sur- 
tout de  la  loi  qui  exprime  l'absorption  atmosphérique. 

g  2.    TEBIPÉRATURE   DU   SOLEIL. 

Les  astronomes  ont  abordé  une  série  d'autres  questions  rela- 
tives aux  radiations  solaires;  ils  se  sont  demandé,  par  exemple, 
si  ces  radiations  ont  une  égale  intensité  sur  les  diverses  régions 
de  l'astre,  dans  les  zones  polaires  et  dans  la  zone  équatoriale  ; 
si  l'un  des  hémisphères  ne  rayonne  pas  vers  la  Terre  plus  de 
chaleur  que  l'autre  ;  si  la  température  des  taches,  dans  leurs 
noyaux  et  leurs  pénombres,  est  inférieure  ou  supérieure  à  celle 
de  la  photosphère  et  des  taches  brillantes  ou  facules.  Dans  le 
cas  où  les  radiations  de  ces  diverses  parties  seraient  sensi- 
blement inégales,  on  comprend  qu'il  pourrait  en  résulter  des 
effets  intéressant  notre  planète,  effets  qu'on  pourrait  en 
quelque  sorte  prévoir,  puisque  le  nombre  et  l'étendue  des 
taches  varient  périodiquement.  Des  observations  ont  été  faites 
par  divers  savants,  Secchi,  Chacornac,  Langley,  etc.,  dans  le 
but  d'élucider  tous  ces  points  d'astronomie  physique.  Nous 
renverrons  le  lecteur  aux  ouvrages  spéciaux  qui  les  ont  rap- 
portées. 

.  Une  question  beaucoup  plus  difficile  et  dont  la  solution  divise 
aujourd'hui  encore  les  savants,  physiciens  aussi  bien  qu'as- 
tronomes, c'est  celle  de  la  température  du  Soleil. 

C'est  en  effet  une  question  fort  complexe.  Le  Soleil,  dans 
l'état  actuel  des  connaissances  astronomiques,  n'est  pas  une 
masse  homogène  ;  il  se  compose  d'un  noyau  sphérique  qui  nous 
est  inaccessible,  ou,  si  l'on  veut,  à  l'intérieur  duquel  notre  vue 
ne  peut  pénétrer,  à  moins  qu'on  ne  considère  les  taches  dont 
il  est  accidentellement  parsemé  comme  des  ouvertures  laissant 
entrevoir  la  masse  centrale  et  les  talus  de  ses  enveloppes.  La 
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photosphère  ou  surface  extérieure  limitant  le  noyau' est  cbnsi- 
déi'ée  comme  la  principale  source  d*où  émanent  les  radiations 
solaires;  mais  elle  est  environnée  elle-inême  d*une  couche  dont 
répaisseur  varie  et  au  seiri  de  laquelle  naissent  les  jlrôttdïé- 
rances  :  c'est  la  chromosphère,  qui  eat  formée  en  grande  partie 
d'hydrogène  incandescent.  Enfin,  par  delà  la  chromosphère  est 
encore  une  atmosphère  beaucoup  plus  étendue  et  beaucoup 
plus  rare,  dont  la  présence  donne  lieu  pendant  les  éclipses 
totales  de  Soleil  au  phénomène  de  la  couronné. 

Le  noyau  solaire  et  ses  enveloppes  successives  sont,  au 
point  de  vue  qui  nous  occupe,  dans  des  états  physiques  sans 
doute  fort  différents  ;  ils  sont  le  siège  de  phénomènes  chimiques 
encore  mal  définis,  malgré  les  intéressantes  découvertes  dont 
l'analyse  spcctroscopique  a  doté  la  science,  et  il  n'est  pas  dou- 
teux que,  du  noyau  interne  aux  couches  extérieures  de  la  photo- 
sphère, à  la  cliromosphère  et  enfin  à  la  couronne,  la  tempéra- 
ture doive  varier  dans  des  limites  fort  étendues.  Eh  tout  cas,  si 
l'on  clierche  à  évaluer  cette  température  par  l'expérience,  c'est- 
à-dire  en  partant  de  la  mesure  de  l'intensité  de  la  radiation 
solaire,  telle  qu'elle  peut  se  faire  à  la  surface  de  la  Terre,  il  est 
d'abord  bien  évident  que  c'est  la  résultante  des  actions  des 
diverses  couches  qui  pourra  servir  de  point  de  départ,  et  non 
pas  isolément  la  radiation  de  la  surface  du  noyau,  par  exem- 
ple, ainsi  qu'on  l'entend  généralement  quand  on  parle  de  la 
température  du  Soleil.  Les  différentes  couches  qui  enveloppent 
ce  noyau  exercent  sur  les  radiations  photosphériques  une 
absorption  dont  nous  ne  pouvons  évaluer  ni  l'intensité  totale 
ni  l'intensité  spéciale  et  propre  aux  rayons  calorifiques  de  telle 
ou  telle  réfrangibilité.  Les  raies,  en  nombre  si  considérable, 
dont  la  partie  lumineuse  du  spectre  solaire  est  sillonnée,  nous 
renseignent  bien  à  la  vérité  sur  Tabsorption  de  cette  partie 
importante  des  radiations  solaires,  mais  non  sur  celle  dont  la 
partie  obscure,  la  plus  considérable  au  point  de  vue  de  l'ac- 
tion calorifique,  peut  être  l'objet  de  la  part  de  la  chromosphère 
ou  de  l'atmosphère  solaire  extérieure. 


-  Cesl  donc  de  la  température  mayenne  ou  résui tante,  prove-^ 
liant  des  actions  combinées  des  diverses  parties  constituantes 
du  Soleil,  qu^il  peut  être  question,  lorsqu'on  cherche  à  mesurer 
la  température  solaire.  Même  ainsi  restreinte,  la  solution  du 
problème  reste  encore  indéterminée;  car,  pour  robtenir,  on  est 
obligé  de  faire. des  hypothèses  sur  un  élément  d'une  impor- 
tance capitale,  à  savoir  sur  la  valeur  du  pouvoir  rayonnant  ou 
émissif  dé  la  substance  qui  compose  le  Soleil.  Cette  substance 
est-elle  à  Tétat  solide  ou  liquide,  ainsi  que  certains  physiciens 
et  astronomes  Fadmettent  encore  aujourd'hui?  Est-elle  au  con- 
traire gazeuse,  comme  d'autres  savants  le  soutiennent,  en  con- 
sidérant l'enveloppe  visible  ou  pholosphérique  comme  formée 
d'une  accumulation  de  nuages  constitués  par  des  particules 
liquides  ou  solides  incandescentes,  moins  chaudes  que  les 
couches  internes  et  purement  gazeuses  de  l'astre?  De  la  réponse 
à  ces  questions  doit  résulter,  en  effet,  le  plus  ou  moins  de  pro- 
babilité des  hypothèses  proposées  sur  la  valeur  numérique  du 
pouvoir  émissif  du  Soleil. 

.  PouilleL,  après  avoir,  comme  nous  l'avons  vu  dans  le  para- 
graphe précédent,  évalué  l'intensité  de  la  radiation  solaire,  a 
cherché  à  en  déduire  la  température  probable  du  Soleil.  Partant 
de  la  formule  de  Dulong  et  Petit  qui  exprime  la  loi  du  refroidis- 
sement dans  le  vide,  il  a  trouvé  une  relation  simple  entre  la 
quantité  de  chaleur  émise  en  une  minute  par  l'unité  de  surface 
du  corps  rayonnant,  son  pouvoir  émissif  et  sa  température*. 
Puis,  supposant  successivement  que  le  pouvoir  émissif  du  Soleil 
est  égal  à  l'unité,  c'est-à-dire  maximum,  ou  bien  égal  seule- 
ment à  0,1,  comme  celui  des  métaux  polis,  il  arrive  aux  tempé- 
ratures de  1461*  ou  de  1761\  dont  la  première  est  à  peu  près 

i .  La  relation  dont  nous  parlons  est  celle-ci  :  84  888  =  1,146  .  fa\  où  le  nombre  84  888 
représente  en  calories  la  quantité  de  chaleur  émise  en  une  miuule  par  1  centimètre  carré 
de  la  surface  du  Soleil,  f\c  pouvoir  émissif  de  cette  surface  et  l  sa  température,  a  est  la 
constante  de  Dulong,  1,0077,  dans  la  formule  du  refroidissement,  et  1,146  une  constante 
qui  dépend  des  unités  de  temps  et  de  surface. 

Si  dans  cette  relation  on  remplaçait  le  nombre  84888  par  122240,  qui  résulte  de  la  con* 
stante  solaire  calculée  par  M.  Yiolle,  on  arriverait  aux  deux  températures  de  1510®  et  1810® 
pour  le  Soleil,  selon  qu'on  suppojserait  le  pouvoir  émissif  égal  à  1  ou  h  0,1. 
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celle  de  la  fusion  du  fer,  tandis  que  la  seconde  atteint  la  tem- 
pérature de  fusion  du  platine. 

D'autres  nombres,  beaucoup  plus  considérables,  ont  été  pro- 
posés depuis  par  divers  savants.  Le  docteur  Zœllner,  partant 
de  rhypothèse  que  le  noyau  solaire  est  un  solide  incandescent 
recouvert  d'une  couche  liquide  pareillement  incandescente,  et 
considérant  les  protubérances  comme  engendrées  par  des  érup- 
tions gazeuses  sorties  du  noyau  sous  une  pression  énoime,  a 
tiré  de  considérations  thermodynamiques  que  nous  ne  pouvons 
mentionner  ici,  une  évaluation  de  la  température  des  gaz  dans 
l'atmosphère  du  Soleil  :  elle  n'atteindrait  pas  moins  de  27  700% 
et  cette  température  varierait  entre  68000  et  75000*  pour  les 
masses  gazeuses  au  moment  de  leur  sortie  des  couches  sous- 
jaccntes. 

Le  P.  Secchi  admettait  une  température  beaucoup  plus  con- 
sidérable encore,  qu'il  évaluait,  avec  Watterston,  à  9  ou  10  mil- 
lions de  degrés.  Son  point  de  départ  était  une  série  de  me- 
sures actinomélriques  effectuées  dans  l'Inde  par  ce  dernier 
savant,  qui  avait  obtenu  27*  pour  l'élévation  de  température 
d'un  thermomètre  soumis  à  la  radiation  solaire  dans  une  en- 
ceinte noircie.  Ericsson  trouvait  de  son  côté  2290000*.  Enfin 
Secchi,  appliquant  le  môme  calcul  aux  résultats  fournis  par  les 
observations  de  M.  Soret  (sur  le  mont  Blanc)  et  de  M.  Violle. 
arrivait  à  des  chiffres  de  5  millions  ou  de  3  millions  de  degrés. 

L'énorme  discordance  des  résultats  que  nous  venons  de  rap- 
peler et  de  ceux  de  Pouillet,  bien  que  les  uns  et  les  autres 
fussent  obtenus  par  des  procédés  d'observation  différents, 
ne  pouvait  s'expliquer  par  des  erreurs  d'observation.  Et  en 
effet,  MM.  Violle,  Crova,  Vicaire,  parlant  des  mômes  données 
ou  de  leurs  observations  propres  (que  nous  avons  mentionnées 
plus  haut),  ont  trouvé  pour  la  température  du  Soleil  des 
nombres  qui  ne  s'écartent  pas  sensiblement  de  ceux  que  Texpé- 
rience  a  permis  de  constater  dans  les  sources  calorifiques  ter- 
restres les  plus  intenses.  M.  Vicaire  adopte  1398*,  nombre  peu 
différent  de  celui  de  Pouillet;  M.  Violle,  partant  de  ses  mesures 
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actinométriques  au  sommet  du  mont  Blanc,  arrive  à  un  chiffre 
voisin  de  1500\ 

En  résumé,  les  évaluations  des  savants  français  que  nous 
venons  de  citer  donnent,  pour  la  température  moyenne  pro- 
bable du  Soleil,  un  nombre  de  degrés  inférieur  à  ceux  qui 
mesurent  les  hautes  températures  des  foyers  de  nos  usines  et 
de  nos  laboratoires  ;  en  tenant  compte  des  incertitudes  qui 
régnent  encore  sur  certains  points  du  problème,  cette  tempé- 
rature serait  entièrement  comparable  à  celle  de  nos  flammes, 
et  comprise  entre  2000'  et  3000\ 

D'où  vient  donc  la  prodigieuse  différence  entre  cette  évalua- 
tion et  les  calculs  de  Secchi,  de  Watterslon,  d'Ericsson,  qui 
assignent  des  millions  de  degrés  à  la  température  solaire?  Elle 
provient  presque  tout  entière  de  la  différence  d'interprétation 
des  résultats  des  observations  actinométriques,  et  non  pas  cer- 
tainement des  observations  elles-mêmes,  qu'on  peut  considérer 
comme  suffisamment  concordantes.  Tandis  que  Secchi  applique 
à  ces  résultats  la  loi  de  Newton  sur  le  refroidissement,  MM.  Vi- 
caire, Crova  et  Violle  font  usage  de  la  formule  que  donne  la  loi 
de  Dulong  et  Petit*.  Il  paraît  évident  que,  dans  ce  cas  et  pour 

i.  La  loi  de  Newton  sur  le  refroidissement  <les  corps  dans  le  vide  s*énonce  ainsi  :  La 
quantité  de  chaleur  qtiun  corps  perd  par  rayonnement  dam  le  vide,  pendant  Cunilé  de 
iemps  et  pour  runité  de  surface^  est  proportionnelle  à  Vexcès  de  sa  température  sur  celle 
de  Fenceinte.  Pour  mesurer  la  radiation  solaire,  le  P.  Secchi  expose  au  Soleil  un  thcrmo- 
tnètre  à  boule  noircie,  placé  dans  une  enceinte  de  température  connue,  à  Tintérieur  d'un 
cylindre  à  double  enveloppe  où  circule  un  courant  d*eau  ou  de  vapeur.  Il  observe  Tcxcès  de 
température  que  prend  le  thermomètre  sur  celle  de  Tenceinte,  et  il  le  corrige  de  I*absorption 
atmosphérique.  0  étant  cet  excès,  T  la  température  du  Soleil,  Z  la  surface  de  Tenceinte  ou 
d'une  sphère  concentrique  au  thermomètre,  S  la  surface  apparente  du  Soleil,  celle  de  Tou- 
verture  de  Tenceinte  par  où  pénètrent  les  rayons  solaires,  Secchi  écrit  Téquation  20=ST; 

d*où  T=0  ^  =  183960  0.  En  prenant  pour  0  le  nombre  29^02,  on  arrive  au  chiffre  de 

S338520O.  Malheureusement  la  loi  de  Newton  n'est  exacte  que  pour  le  cas  de  faibles  excès 
de  température,  et  ne  peut  évidemment  s'appliquer  au  cas  de  la  radiation  solaii'e. 

Pour  les  températures  élevées,  la  radiation  croit  beaucoup  plus  rapidement  que  les  tempé- 
ratures, et  alors  c'est  la  loi  de  Dulong  et  Petit  qui  paraît  seule  applicable.  Elle  a  été  vcriGée 
JtVL  delà  de  500^  par  ces  physiciens  et  jusqu'à  1000^  par  Pouillet.  D'après  cette  loi,  les  quan- 
tités de  chaleur  rayonnées  croissent  en  progression  géométrique,  tandis  que  les  tempéra- 
tures croissent  seulement  en  progression  arithmétique.  L'enceinte  où  se  trouve  le  thcrmo- 
mètre  du  P.  Secchi  envoie  a  ce  dernier  une  quantité  de  chaleur  totale  qui  s'exprime  par  le 

4enne  Sa*,  S  étant  la  surface  de  l'enceinte,  0  la  température  à  laquelle  parvient  le  thermo- 
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les  hautes  températures  qu'il  s'agit  de  mesurer,  la  première  loi 
est  inapplicable;  la  seconde  a  été  vérifiée,  au.coatraire,  dans 
des  conditions  qui  se  rapprochent  de  celles  oii  setrouvent pro- 
bablement les  substances  composant  la  matière  iblaire.  D'autre 
part,  parler  de  millions  de  degrés  pour  une  température,  c'est 
certainement  sortir  de  toutes  les  données  de  l'expérience.  Comme 
l'a  fort  bien  dit,  à  cette  occasion,  Henri  Sainte-Claire  DevilleV 
«  parler  de  températures  excessives  et  de  leur  mesure,  c'esl 
admettre  que  les  gaz  sont  indéfiniment  dilatables  ou  comprés^ 
sibles  par  la  chaleur,  ce  qui  n'est  pas  démontré;  ou  bien,  ce 
qui  l'est  encore  moins,  qu'il  n'y  a  pas  de  limite  à  la  température 
produite  par  les  combinaisons  chimiques.  Dans  le  doute,  je 
conserve  celte  opinion,  fondée  sur  ma  longue  expérience  des 
températures  élevées,  que  les  températures  que  nous  produi-j 
sons  et  mesurons  dans  nos  laboratoires  ne  sont  pas  beaucouJ> 
dépassées  dans  la  nature.  i 

«  Parler  de  la  surface  du  Soleil,  c'est  supposer  qu'il  res-î 
semble  à  un  boulet  rouge.  Parler  de  la  température  à  la  surface 
de  l'atmosphère  solaire,  c'est  supposer  qu'elle  se  termine  brus-» 
quement  par  une  couche  incandescente.  Enfin,  calculer  lii 
température  d'un  point  quelconque  de  la  masse  du  Soleil  avec 
des  mesures  photomc triques,  actinomctriques  et  autres,  c'est 
négliger  absolument  l'influence  de  la  couche,  peut-être  extrê-* 
mement  étendue,  de  la  matière  solaire  obscure  qui,  selon  toute 
apparence,  se  superpose  à  la  couche  incandescente,  et  dont  le 
rayonnement  vers  la  Terre  est  ainsi  négligé.  Dans  tous  ces  cal- 
culs, il  ne  peut  donc  être  question  que  de  quantités  de  chaleur 


mètre  sous  Taction  des  rayons  solaires,  et  a  étant  un  nombre  constant  déterminé  par  Dulon^ 

et  égal  à  1 ,0077.  D'autre  part,  cette  chaleur  se  compose  de  deux  parties  Sa'  +  loi',  la  prc^ 
mièrc  provenant  de  Tenceinte  mémo  dont  la  température  est  t,  la  seconde  duc  à  la  radiation 
solaire  directe,  T  étant  la  température  du  Soleil,  et  1  la  surface  de  Touvertura  par  laquelle 

les  l'ayons  solaires  pénètrent  dans  Tenceintc.  L'équation  est  alors  Sa*=Sa*-|-  là'.  En  ^ 
substituant  pour  le  rapport  de  2  à  S  le  nombre  185960,  supposant  f  =  0®  et  0  =  29**,02,  oft 
trouve  1398**,  c'est-h-dire  le  nombre  de  M.  Vicaire.  M.  Violle  a  déduit  de  ses  observations 
actinométriques  faites  à  Grenoble  en  187i  le  nombre  1354,  qui,  ((  pour  donner  la  tempéra^ 
turc  vraie  du  Soleil,  dit-il,  doit  encore  être  corrigé  de  diverses  influences,  cl  parliculièi'e- 
mont  de  Tinfluence  absorbante  de  Tatmosphère  terrestre  ». 
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émanées  du  Soleil  tout  entier  et  non  de  températures  prises  à 
&a  mrface. 

'  «  Voici  peut-être  un  moyen  d'aborder  la  question.  Les  raies 
de  rhydrogène  qu'émettent  certains  points  de  la  matière  incan- 
descente du  Soleil  sont  déterminées  par  les  observations  astro- 
nomiques. MM.  Frankland  et  Lockyer  les  ont  retrouvées  dans 
la  flamme  de  l'hydrogène  soumis  à  une  certaine  pression.  On 
pourrait,  par  la  méthode  que  j'ai  déjà  décrite,  déterminer  la 
température  de  combustion  de  l'hydrogène  à  cette  même  pres- 
sion, et  par  suite  la  température  et  la  pression  des  gaz  dans  les 
points  de  l'atmosphère  solaire  où  les  raies  de  l'hydrogène  ont 
été  observées.  Je  crois,  d'après  mes  premières  appréciations, 
que  cette  température  ne  sera  pas  bien  éloignée  de  2500  ou 
2800\  nombres  qui  résultent  des  expériences  de  M.  Bunsen  et 
de  celles  que  M.  Debray  et  moi  nous  avons  publiées  depuis 
longtemps  ^  » 


g   3.    TEMPÉRATURE   nE  l'eSPACE   I>TERPLA>'ÉTA1AE. 

Les  doutes  qui  subsistent  encore  sur  la  véritable  température 
du  Soleil  sont  dus,  comme  on  vient  de  le  voir,  beaucoup  plus 
à  l'incertitude  où  l'on  est  sur  l'application  de  la  loi  qui  lie  les 
radiations  à  la  température  qu'aux  inexactitudes  des  observa- 
tions elles-mêmes.  Celles-ci  sont  assez  concordantes  pour  per- 
mettre de  calculer  les  quantités  de  chaleur  qui  parviennent  à  la 
surface  du  sol,  du  fait  de  la  radiation  solaire,  et  m^me  de  cal- 
culer celle  que  reçoit  l'unité  de  surface,  dans  l'unité  de  temps, 
aux  limites  de  notre  atmosphère.  En  résumé,  l'énergie  calori- 
fique du  rayonnement  du  Soleil  est  un  élément  désormais  connu 
avec  une  suffisante  approximation  :  elle  est  telle  que  chaque 
centimètre  carré  de  cette  surface  limite  reçoit  en  une  minute 
2  calories,  c'est-ànlire  est  susceptible  d'élever,  en  ce  temps, 
la  température  de  1  gramme  d'eau  de  2  degrés  centigrades. 

i.  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1872,  t.  II. 
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Mais  ce  n'est  pas  du  Soleil  seulement  que  la  Terre  reçoit  sa 
chaleur  externe.  Tous  les  astres  rayonnent  vers  elle  ;  et  comme 
les  étoiles  notamment  ne  sont  autre  chose,  selon  les  données 
les  plus  certaines  de  Tastronomie,  que  des  soleils,  c'est-à-dire 
des  corps  à  Tétat  d'incandescence,  des  sources  de  lumière  el 
chaleur  ;  que  leur  nombre  considérable  peut,  jusqu'à  un  cer- 
tain point,  compenser  Taffaiblissement  que  leurs  énormes  dis- 
tances font  subir  à  leurs  radiations,  on  peut  se  poser  la  ques- 
tion qui  consisterait  à  évaluer  la  quantité  de  chaleur  qu'elles 
envoient  à  la  Terre. 

Peut-être,  grâce  à  la  délicatesse  de  l'analyse  spectrale,  arri- 
vera-t-on  un  jour  à  trouver  dans  la  constitution  des  lumières 
steliaires  des  indices  qui  permettront  de  les  classer  suivant  le 
rang  qu'elles  occupent  dans  l'échelle  des  températures.  Déjà 
l'on  sait  que  toutes  ces  étoiles  ne  sont  pas  identiques  sous  le 
rapport  de  leur  constitution  physique  :  tandis  que  les  unes  ont 
un  spectre  sillonné  de  raies  sombres  comme  le  spectre  solaire^ 
d'autres  ne  donnent  que  quelques  lignes  brillantes  sur  un  faible 
spectre  continu;  d'autres  enfin  ont  un  spectre  caractérisé  par 
des  bandes  cannelées.  Dans  toutes,  il  est  évident  que  la  lumière 
dont  elles  brillent  indique  l'incandescence  de  la  matière  qui  les 
compose,  et  par  suite  une  haute  température;  les  différences 
sont  probablement  causées  par  une  absorption  élective  au  sein 
d'atmosphères  d'épaisseurs  et  de  constitutions  variables. 

Heureusement  il  n'est  pas  nécessaire  de  résoudre  ces  ques- 
tions difficiles,  pour  aborder  celle  qui  est  relative  à  la  détermi- 
notion  de  la  quantité  totale  de  chaleur  que  les  étoiles  f  ayonnenl 
vers  notre  globe.  Comme  toutes  ces  radiations,  en  nombre  in- 
défini, se  croisent  à  la  fois  en  chaque  point  de  l'espace  qui  nous 
environne,  on  peut  admettre  que  la  résultante  de  toutes  leurs 
actions  combinées  est  la  même  dans  une  région  du  ciel  assez 
étendue  pour  que  tous  ses  points  puissent  être  considérés 
comme  situés  à  la  même  distance  d'une  quelconque  d'entre 
elles.  Tel  est,  par  exemple,  l'espace  dans  lequel  se  meut  la  Terre 
pendant  sa  révolution  annuelle  autour  du  Soleil.  Seulement  il 
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faudra,  pour  résoudre  le  problème,  pouvoir  éliminer  reflet 
prépondérant  dû  à  la  radiation  solaire. 

■ 

Posée  en  ces  termes,  la  question  est  donc  celle-ci  :  Quelle 
serait  la  température  marquée  par  un  thermomètre  placé  en  un 
point  de  Tespace  interplanétaire,  et  protégé  par  un  écran 
contre  l'action  directe  de  la  radiation  du  Soleil? 

Voici  comment  Pouillet,  dans  son  mémoire  de  1838,  est 
parvenu  à  la  résoudre. 

«  Un  thermomètre,  dit-il,  qui  est  exposé  sur  le  sol  au  rayon- 
nement nocturne,  reçoit  de  la  chaleur  de  deux  sources  diffé- 
rentes, savoir,  de  la  part  de  Tespace  et  de  la  part  de  l'atmo- 
sphère. La  chaleur  de  l'espace  étant  soumise  à  l'absorption 
comme  la  chaleur  solaire  pendant  son  trajet  atmosphérique,  il 
n*y  en  a  en  général  que  les  0,3  ou  les  0,4  qui  puissent  arriver 
au  thermomètre,  du  moins  en  supposant  que  les  expériences 
ne  soient  pas  faites  sur  les  hautes  montagnes.  Quant  à  la  cha- 
leur émise  par  l'atmosphère  elle-même  dans  le  cours  de  la 
nuit,  elle  est  l'effet  du  rayonnement  individuel  de  toutes  les 
couches  concentriques  que  l'on  peut  concevoir  depuis  le  niveau 
de  la  mer  jusqu'aux  limites  de  l'atmosphère,  et  elle  dépend 
par  conséquent  de  la  distribution  des  températures  dans 
toute  la  hauteur  de  la  colonne  atmosphérique  ;  nous  pou- 
vons ajouter  que  son  influence  est  bien  plus  considérable 
qu'on  ne  l'a  supposé  jusqu'à  présent.  Quel  que  soit,  au  reste, 
le  rapport  des  intensités  de  ces  deux  causes,  il  est  évident 
qu'on  peut  concevoir  une  cause  unique  capable  de  produire 
un  effet  égal  à  celui  qui  résulte  de  leur  action  simultanée  ;  ou, 
en  d'autres  termes,  on  peut  supprimer  par  la  pensée  la  chaleur 
de  l'espace  et  celle  de  l'atmosphère,  et  concevoir  une  enceinte, 
à  pouvoir  émissif  maximum,  dont  la  température  soit  telle, 
qu'elle  envoie  au  thermomètre  et  au  sol  précisément  autant  de 
chaleur  qu'ils  en  reçoivent  à  la  fois  de  l'atmosphère  et  de 
l'espace  :  c'est  la  température  inconnue  de  cette  enceinte 
zénithale  que  j'appelle  la  température  zénithale. 

«  Celte  manière  de  concevoir  les  phénomènes  n'a  pas  pour 
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objet  de  représenter  les  actions  particulières  et  peut-être  iné- 
gales que  le  thermomètre  éprouve  dans  telle  ou  telle  direction, 
mais  seulement  de  représenter  avec  exactitude  Taction  défini- 
tive et  totale  à  laquelle  il  est  soumis,  en  sorte  que  son  abais- 
sement au-dessous  de  la  température  ambiante  se  trouve  le 
même  avec  l'enceinte  zénithale  qu'avec  l'atmosphère  et  l'espace 
réunis.  C'est  sous  cette  condition  qu'il  nous  est  permis  de 
donner  à  l'enceinte  zénithale  une  température  uniforme  dans 
toutes  les  portions  dé  son  étendue.  Enfin,  il  est  évident  que  la 
température  zénithale  est  nécessairement  variable,  à  chaque 
instant  pour  le  même  point  de  la  surface  de  la  Terre,  et  à  plus 
forte  raison  variable  d'un  point  à  un  autre,  parce  qu'elle  se 
compose  d'un  élément  fixe  qui  est  la  température  de  l'espace, 
et  d'un  élément  sans  cesse  changeant  qui  est  là  température 
des  diverses  couches  atmosphériques.  » 

Comment  observer  ou  calculer  cette  température  idéale? 
Pouillct  employait,  dans  ce  but,  l'appareil  que  représente 
la  figure  166.  Quatre  anneaux  cylindriques  superposés  sont 
enfermés  dans  un  cylindre  de  plaqué  d'argent  ;  chacun  d'eux 
est  intérieurement  garni  de  duvet  de  cygne  et  a  un  fond  en 
peau  de  cygne.  Le  cylindre  est  enveloppé  lui-même  d'une  peau 
de  cygne,  et,  sur  la  face  supérieure  du  duvet  repose  le  ther- 
momètre ty  dont  la  tige  extérieure  permet  de  lire  la  tempéra- 
ture de  l'appareil. 

Un  cylindre  plus  grand  C  porte  le  tout,  et  son  rebord 
supérieur  est  calculé  de  telle  sorte  que  le  réservoir  0  du 
thermomètre  ne  voie  que  les  deux  tiers  EOE  de  la  surface 
hémisphérique  du  ciel. 

Exposé  au  rayonnement  du  ciel  pendant  la  nuit,  Tactino- 
mètre  de  Pouillet  marque  des  températures  toujours  plus  basses 
que  celle  d'un  thermomètre  suspendu  dans  l'air  au-dessus  du 
sol,  mais  toujours  plus  hautes  que  la  température  zénithale 
cherchée,  puisqu'il  ne  voit  que  les  deux  tiers  de  la  surface  du 
ciel  et  qu'il  est  enveloppé  d'une  couche  d'air  qui  le  réchauffe. 
La  question  était  de  trouver  une  relation  entre  ces  trois  quan- 
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tilés  :  la  température  de  Tair  ambiant,  celle  de  Tactinomètre^ 
toutes  deux  données  par  l'observation,  et  la  température  zéni- 
thale. Cette  relation,  Pouillet  Ta  cherchée  en  plaçant  Tactino- 
mètre  au-dessous  d'un  ciel  artificiel,  formé  d'un  vase  de  zinc 
d'un  mètre  de  diamètre,  soutenu  à  2  mètres  de  hauteur  par 
trois  colonnes  minces  ;  ce  vase,  au  fond  noirci,  était  plein  d'un 
mélange  réfrigérante  — 20*.  Il  plaçait  Tactinomètre  verticale- 
ment au-dessous  et  à  des  distances  variables,  et  notait  les 
trois  températures  après  que  l'équilibre  était  établi.  Il  trouva 
ainsi  qu'on   obtenait  toujours    la  température  du   ciel  arti- 
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Fig.  166.  —  Aclinomôtrc  de  Pouillet. 


ficicl,  si  de  la  température  ambiante  on  retranchait  deux  fois 
et  un  quart  l'excès  de  cette  température  sur  celle  de  l'actino- 
mètre. 

Les  observations  faites  d'après  cette  méthode,  et  la  tempé- 
rature zénithale  trouvée  par  cette  règle,  ont  montré  que  cette 
température  s'abaisse  progressivement,  du  coucher  du  Soleil  à 
son  lever,  comme  la  température  de  l'air.  Pouillet  en  conclut 
que,  «  puisque  la  température  zénithale  éprouve  dans  une  seule 
nuit  des  variations  considérables,  c'est  une  preuve  évidente 
que  le  terme  fixe  (le  rayonnement  de  l'espace)  qui  entre  dans 
son  expression,  n'a  qu'une  très  petite  valeur  par  rapport  au 
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terme  variable  (le  rayonnement  atmosphérique),  et  par  consé- 
quent que,  dans  le  rayonnement  nocturne,  la  chaleur  de 
l'espace  est  très  petite  par  rapport  à  la  chaleur  qui  provient 
du  rayonnement  de  l'atmosphère. 

Ces  données  obtenues,  Pouillet  démontre  que  la  température 
de  l'espace  est  liée  par  une  relation  qu'il  calcule,  avec  les  deux 
constantes  qui  mesurent  le  pouvoir  absorbant  de  l'atmosphère, 
d'une  part  pour  la  chaleur  terrestre,  d'autre  part  pour  la 
chaleur  de  l'espace  ^  Il  en  déduit  enfin  pour  la  tempé- 
rature de  l'espace  un  nombre  compris  entre  115*  et  175*  au- 
dessous  de  zéro,  a  Les  seules  expériences  que  j'aie  pu  faire 
permettent  déjà  d'arriver  à  une  certaine  approximation  ;  elles 
me  donnent  —  142*  pour  la  température  de  l'espace,  et  je 
ne  pense  pas  que  cette  valeur  puisse  s'écarter  beaucoup  de  la 
vérité.  » 

Fourier,  avant  Pouillet,  avait  indiqué,  d'une  manière  géné- 
rale, pour  la  chaleur  de  l'espace  interstellaire,  une  tempéra- 
ture peu  inférieure  à  50"*  ou  60*  au-dessous  de  zéro,  c'est-à- 
dire  à  celle  (les  régions  polaires  terrestres.  La  nouvelle 
détermination  la  fait  beaucoup  plus  basse,  de  sorte  que,  si 
on  l'adopte  provisoirement,  on  doit  considérer  le  froid  qui 
règne  dans  les  espaces  interplanétaires  comme  dépassant  en 
rigueur  le  froid  le  plus  intense  que  nous  ayons  pu  produire 
par  des  moyens  artificiels  et,  à  plus  forte  raison,  que  nous 
ayons  pu  observer  à  la  surface  de  la  Terre. 

Ainsi,  ces  soleils  innombrables,  cette  multitude  d'étoiles  que 
le  ciel  de  nos  nuits  nous  montre  répandues  dans  l'immen- 
sité, en  rayonnant  toutes  ensemble,  le  Soleil  excepté,  envoient 
dans  l'espace  une  quantité  de  chaleur  égale  à  celle  que  recevrait 


1.  b  ci  b'  étant  ces  deux  constantes,  a  étant  le  nombre  de  Dulong  1,0077,  et  t  la  tempé- 
rature de  Tespacc,  cette  relation  est 

«*=  1,235 1^,-0,489. 

Pour  &'  les  expériences  solaires  donnant  0,55,  la  relation  devient  a*  =  1,008  —  0,748  h. 
Comme  b  ne  peut  être  plus  grand  que  1,  le  minimum  pour/  est  — 175.  Les  observations 
actinométriques  donnent  pour  6,  0,8  au  moins;  donc  le  maximum  de  t  est  — 115®. 
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la  Terre,  si  elle  était  enveloppée  d'une  enceinte  à  pouvoir  émis- 
sif  maximum,  dont  les  parois  seraient  maintenues  à  une  tem- 
pérature de  142^  au-dessous  de  la  glace  fondante. 

Cette  quantité  de  chaleur  que  le  chiffre  de  —  142^  nous 
fait  au  premier  abord  considérer  comme  entièrement  négli- 
geable, que  bien  des  gens  seraient  tentés  de  regarder  comme 
moindre  que  rien,  est-elle  donc  à  dédaigner?  On  va  voir  de 
combien  il  s'en  faut. 

Il  suEQt  pour  cela  de  calculer  l'effet  total  que  produirait  la 
chaleur  de  l'espace,  si  elle  était  tout  entière  employée  à  fondre 
de  la  glace.  Or,  en  une  année,  la  quantité  de  glace  fondue  ne 
serait  pas  inférieure  à  celle  d'une  couche  qui  envelopperait  la 
Terre  entière  avec  une  épaisseur  de  26  mètres.  Dans  le  même 
temps,  nous  avons  vu  que  la  chaleur  du  Soleil  fondrait  une 
couche  de  glace  de  31  mètres.  Ainsi  l'énergie  du  rayonnement 
stellaire  atteint  les  cinq  sixièmes  de  celle  de  la  radiation  so- 
aire.  «  On  sera  étonné  sans  doute,  dit  Pouillel  en  rapportant 
CCS  nombres,  que  l'espace,  avec  la  température  de  — 142*  au- 
dessous  de  0,  puisse  donner  à  la  Terre  une  quantité  de  chaleur 
si  considérable,  qu'elle  se  trouve  presque  égale  à  la  chaleur 
moyenne  que  nous  recevons  du  Soleil  ;  ces  résultats  paraissent, 
au  premier  abord,  tellement  contraires  à  l'opinion  que  l'on  se 
fait  soit  du  froid  de  l'espace,  soit  de  la  puissance  du  Soleil, 
que  l'on  sera  peut-être  disposé  à  les  regarder  comme  inadmis- 
sibles. Cependant  il  faut  remarquer  qu'à  l'égard  de  la  Terre  le 
Soleil  n'occupe  que  les  5  millionièmes  de  la  voûte  céleste, 
qu'il  doit,  par  conséquent,  envoyer  deux  cent  mille  fois  plus 
de  chaleur  pour  produire  le  môme  effets  » 


§  4.  CHALEUR  ENVOYÉE  A  LA  TERRE  PAR  LA  LUNE. 

La  Lune  exerce-t-elle  sur  la  Terre  une  influence  calorifique 
sensible?  Cette  question  a  été  l'objet  d'assez  nombreux  travaux, 

i.  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1858,  t.  II. 
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dont  nous  allons  indiquer  rapidement  les  résultats.  D*après 
Zantedeschi,  ce  serait  un  savant  italien,  Montanari,  qui  aurait 
le  premier,  en  1685,  reconnu  Tinfluence  calorifique  lunaire,  et 
un  siècle  plus  tard,  un  autre  Italien,  Paolo  Frisi,  serait  arrivé 
au  même  résultat  ;  ils  employaient  des  lentilles  et  des  miroirs 
pour  concentrer  les  rayons  de  l'astre  sur  la  boule  d'un  ther- 
momètre. A  la  première  de  ces  dates,  les  thermomètres  étaient 
encore  bien  peu  sensibles,  et  l'observation  de  Montanari  ne 
peut  guère  inspirer  de  confiance.  Presque  à  la  même  époque, 
Tschirnhausen,  avec  une  lentille  de  33  pouces  de  diamètre, 
assez  puissante  pour  fondre  des  métaux  par  la  concentration 
des  rayons  du  Soleil,  ne  put  trouver  d'effet  sensible  à  la  radia- 
tion lunaire.  En  1705,  Lahire  fils  n'était  pas  plus  heureux. 
«  Il  exposa,  dit  Lalande,  le  miroir  concave  de  l'Observatoire  qui 
a  35  pouces  de  diamètre  aux  rayons  de  la  pleine  lune,  lors- 
qu'elle passait  au  méridien  dans  le  mois  d'octobre  1705,  et  il 
rassembla  ces  rayons  dans  un  espace  306  fois  plus  petit  que 
dans  l'étal  naturel;  cependant  cette  lumière  concentrée  ne 
produisit  pas  le  moindre  efTet  sur  le  thermomètre  de  M.  Amon- 
tons,  qui  était  très  sensible.  » 

Citons  encore  les  expériences  pareillement  infructueuses  de 
Péclet  et  Prévost,  qui  ont  trouvé  au  contraire  un  abaissement 
de  température  ;  de  Forbes,  qui  opérait  sur  un  thermomulti- 
plicateur avec  une  lentille  concentrant  6000  fois  ;  de  Tyndall, 
qui  attribue  l'insuccès  de  ses  tentatives  à  l'atmosphère  instable 
de  Londres. 

La  première  expérience  bien  concluante  sur  cette  question 
intéressante  de  physique  céleste  est  de  Melloni,  et  date  de  1846. 
Elle  mérite  d'être  reproduite  dans  ses  détails,  d'après  le  texte 
même  de  l'auteur,  parce  qu'on  y  verra  clairement  quelles  pré- 
cautions sont  nécessaipcs,  dans  des  observations  aussi  déli- 
cates, pour  éviter  les  causes  d'erreur  dues  à  des  phénomènes 
accidentels. 

«  Une  lentille  à  échelons,  de  1  mètre  de  diamètre,  construite 
par  M.  Henri  Lepaute,  et  destinée  à  l'observatoire  météorolo- 
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gique  du  Vésuve,  Tenait  de  m'arriver.  Pour  éludîcr  sans  danger 
l'ajuslement  dçs  divers  anucuux,-  ainsi  que  la  distance  e( 
l'étendue  du  foyer,  j'exposai  cette  magnifique  pièce  d'optique 
à  un  beau  clair  de  lune,  et  j'amenai  la  lentille,  par  le  double 
mouvement  de  rotation  dont  elle  est  susceptible,  dans  un  plan 
oxaclement  perpendiculaire  à  la   direction  des  rayons.   Là 


Fig.  1G7.  — MoUoni. 

lumière  qui  tombait  sur  la  surface  de  la  lentille  se  concentra, 
à  1  mèlre  environ  de  distance,  sur  un  espace  circulaire  de 
1  centimètre  de  diamètre.  Ce  petit  cercle,  très  brillant  et  assez 
nettement  terminé,  ayant  une  grandeur  sensiblement  ^ale  à  la 
section  des  tubes  qui  garnissent  mes  piles  thermoscopiques, 
me  suggéra  l'idée  d'essayer  son  action  sur  ces  piles.  Les  prépa- 
ratifs pour  eFTcctucr  l'expérience  furent  aussitôt  faits,  et  une 
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déviation  considérable  se  développa  sur  le  rhéomètre  multipli- 
cateur aussitôt  que  les  rayons,  pénétrant  dans  rinlérieur  du 
tube,  vinrent  frapper  la  face  extérieure  de  l'appareil.  Étonné 
de  la  vivacité  de  cette  action,  et  me  doutant  bien  qu'elle  ne 
dérivait  pas  de  la  chaleur  lunaire,  je  plaçai  la  main  à  une  cer- 
taine distance  au-devant  de  l'ouverture,  et  l'index  du  rhéomètre 
retourna  aussitôt  au  zéro,  le  dépassa,  et  prit  une  déviation 
contraire,  preuve  évidente  que  son  mouvement  primitif  déri- 
vait d'un  rayonnement  fngorifiquey  c'est-à-dire  d'un  abaisse- 
ment de  température  dans  la  face  de  la  pile  exposée  au  foyer. 
L'origine  de  ce  froid  était  facile  à  assigner.  Gomme  la  lentille  se 
trouvait  sur  un  balcon  découvert  et  sous  un  ciel  parfaitement 
pur,  elle  devait,  à  cause  du  grand  pouvoir  émissif  du  verre, 
rayonner  sa  chaleur  en  abondance  vers  l'espace  et  abaisser 
ainsi  sa  température  au-dessous  de  celle  de  la  pile,  qui  étail 
enveloppée  dans  son  étui  métallique,  et  placée  dans  l'intérieur 
de  l'appartement.  Tant  que  la  pile  était  abritée  par  le  cou- 
vercle en  métal,  le  faible  rayonnement  de  celui-ci  ne  lui  per- 
mettait pas  de  ressentir  l'influence  de  ce  froid  de  la  len- 
tille ;  mais  aussitôt  que  le  couvercle  était  abaissé,  l'échange 
calorifique  avait  lieu  entre  les  deux  corps,  et  la  pile,  perdant 
plus  qu'elle  ne  recevait,  devait  nécessairement  abaisser  la 
température  de  sa  face  découverte,  et  produire  ainsi  le  cou- 
rant électrique  qui  causait  la  déviation  de  l'aiguille  du  rhéo- 
mètre. Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  je  transportai  la 
lentille  en  dedans  de  la  croisée  qui  donnait  sur  le  balcon, 
je  fis  appliquer  à  la  croisée  une  natte  pouvant  aisément  se 
relever,  afin  de  laisser  entrer  dans  l'appartement  les  rayons 
lunaires,  ou  descendre  pour  les  intercepter.  Je  tins  la  natte 
baissée  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  de  température  fût  étabH, 
et  après  m'êlre  assuré  qu'on  n'obtenait  aucune  déviation  au 
rhéomètre  lorsqu'on  abattait  le  couvercle  de  la  pile,  qui 
occupait  toujours  le  foyer  de  la  lentille,  je  fis  arriver  sur 
rinslrument  la  lumière  de  la  lune  ;  il  se  manifesta  une  dévia- 
tion de  quelques  degrés  du  côté  de  la  chaleur.  Je  répétai  aus- 
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sitôt  Texpérience,  et,  à  ma  grande  surprise,  la  déviation  eut 
lieu  en  sens  contraire  ! . . . 

a  Quelques  instants  de  réflexion  suffirent  pour  me  convaincre 
que  ces  changements  de  direction  tenaient,  selon  toute  proba- 
bilité, à  des  bouffées  d'air  extérieur  qui  entraient  de  temps  en 
temps  dans  la  chambre  et  se  faisaient  jour  jusqu'à  la  face 
découverte  du  corps  thermoscopique.  On  aurait  pu  aisément 
disposer  les  choses  de  manière  que  l'air  ne  pût  trouver  accès 
derrière  la  lentille;  mais,  guidé  par  la  théorie  de  l'identité  (de 
la  chaleur  et  de  la  lumière),  et  l'expérience  bien  connue  de 
Saussure  relativement  au  thermomètre  placé  au  fond  d'une 
caisse  vitrée,  je  crus  qu'on  pai'viendrait  mieux  au  but  en  intro- 
duisant dans  l'intérieur  du  tube  deux  diaphragmes  de  verre 
parfaitement  diaphanes  et  bien  polis  sur  leurs  quatre  faces,  lo 
premier  à  une  petite  distance  de  la  pile,  le  second  tout  près  de 
l'ouverture.  Je  montai  donc  de  cette  manière  les  tubes  de  ma 
pile,  et,  à  la  première  occasion  favorable,  je  refis  l'expérience. 
L'index  de  Pappareil  resta  d'abord  stalionnaire  pendant  quel- 
ques instants,  puis  il  commença  à  dévier  lentement,  et,  après 
4  à  5  minutes,  il  s'arrêta  d'une  manière  stable  sur  un  arc  de 
3%7.  Je  retirai  la  pile  du  foyer  et  je  la  plaçai  à  côté,  son  ouver- 
ture toujours  tournée  vers  le  centre  de  la  lentille  ;  la  déviation 
commença  aussitôt  à  diminuer,  et  en  quelques  minutes  l'index 
revint  au  zéro.  Je  répétai  plusieurs  fois  la  même  opération,  en 
retirant  la  pile  tantôt  de  l'un,  tantôt  de  l'autre  côté,  et  toujours 
l'aiguille  dévia  étant  au  foyer,  et  retomba  au  zéro  hors  de  cette 
position.  Il  va  sans  dire  que  le  sens  de  cette  déviation  corres- 
pondait à  celui  de  l'actiop  calorifique. 

«  L'expérience  était  donc  parfaitement  nette  et  ne  pouvait 
laisser  l'ombre  du  doute.  En  effet,  j'eus  occasion  de  la  répéter, 
plus  tard,  en  présence  de  M.  Belli,  professeur  de  physique  à 
l'Université  de  Pavie,  de  MM.  Mossotti  et  Lavagna  de  l'Univer- 
sité de  Pise,  et  de  plusieurs  autres  savants  distingués,  qui  tous 
sont  sortis  de  mon  cabinet  intimement  convaincus  que  la 
lumière  de  la  Lune  est  calorifique. 

IT.  53 


418  LE  MONDE  PHTSIQUE. 

a  Lorsque  je  réfléchis  que  les  physiciens  qui  tentèrent  de 
découvrir  la  chaleur  lunaire  dans  le  courant  du  siècle  dernier 
employèrent,  d'après  Lalande,  des  lentilles  de  1  niètre  et  l^^SS 
de  diamètre,  et  le  thermoscope  extrêmement  sensible  d*Amon- 
tons,  je  soupçonne  fortement  que  les  résultats  négatifs  annoncés 
par  ces  physiciens  tenaient,  en  grande  partie,  au  froid  engen- 
dré dans  leurs  lentilles  par  le  rayonnement  céleste  réuni  au 
refroidissement  causé  par  les  agitations  de  Tair  extérieur  auquel 
leurs  instruments  se  trouvaient  exposés;  en  sorte  que  je  ne 
désespère  pas  du  tout  de  rendre  le  phénomène  apparent  avec 
les  thermoscopes  à  dilatation  ordinaire  \  » 

Les  expériences  de  Melloni  ont  été  confirmées  par  celles  de 
Zantedeschi,  de  Piazzi  Smyth,  de  Lord  Ross,  et  plus  récem- 
ment par  celles  de  MM.  Marié-Davy  et  Baille.  Zantedeschi  (1848) 
concentrait  les  rayons  lunaires  sur  une  pile  thermo-électrique 
à  Taide  d'un  miroir  de  60  centimètres  de  diamètre  et  de 
19  centimètres  de  dislance  focale.  Les  observations  de  Piazzi 
Smyth  eurent  lieu  en  1856,  au  sommet  du  Pic  de  Ténériffe  :  ce 
savant  recevait  directement  les  rayons  sur  la  pile  dont  la  face 
était  munie  d'un  cône  de  métal  poli  ;  il  compare  l'effet  obtenu 
au  tiers  de  celui  des  rayons  d'une  bougie  placée  à  4",75  de  la 
pile.  Lord  Ross,  opérant  avec  un  réflecteur  de  trois  pieds  d'ou- 
verture, conclut  de  ses  résultats  que  la  Lune  rayonne  comme 
une  surface  chaufl*ée  à  560^  F.  ou  182^  C. 

En  1868,  M.  Marié-Davy,  employant  d'abord  un  thermo- 
mètre différentiel  à  air,  gradué  de  manière  qu'une  de  ses  divi- 
sions correspondît  à  0%0043,  concentra  les  rayons  lunaires 
sur  Tune  des  boules,  à  l'aide  d'une  lentille  d'environ  1  mètre 
d'ouverture,  sans  obtenir  aucun  effet  appréciable.  Substituant 
alors  au  thermomètre  une  pile  thermo-électrique  d'une  grande 
sensibilité  et  à  la  lentille  l'équalorial  de  9  pouces  de  l'Obser- 
vatoire de  Paris,  il  obtint  les  indications  suivantes  : 

1.  Lcltrc  de  Melloni  h  Arago  c  Sur  la  puissance  calorifique  de  la  Lune  »,  dans  les  Comptes 
rendus  de  l'Académie  des  sciences  pour  1840,  1. 1. 
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Age  Déviation 

Dates.  de  la  Lnne.  en  degré. 

9  octobre  1869 4«jour  0^,00017 

iO        —          5«jour  0«,(M)015 

i2        — 7*jour  0^0(M)75 

12        —          .........  id.  0^,00029 

17        —          .........  12- jour  0«,00260 

20        —          15^  jour  0^00287 

Les  efTets  calorifiques  allaient  en  croissant,  comme  on  voit, 
avec  Tàge  de  la  Lune.  L'affaiblissement  que  marque  la  seconde 
observation  du  12  octobre,  vient  de  ce  que  la  Lune  était  alors 
très  voisine  d'un  horizon  brameux.  Pour  avoir  l'effet  direct  de 
la  radiation  lunaire,  il  faut  diviser  les  nombres  de  la  troisième 
colonne  par  247,  qui  est  le  pouvoir  de  concentration  de  l'équa- 
torial   calculé  pour   l'hypothèse  où  les    75  centièmes  de  la 
lumière  tombée  sur  l'objectif  arrivaient  jusqu'à  la  pile.  «  La 
déviation  obtenue  le  20,  dit  M;  Marié-Davy,  correspondrait 
alors  à  12  millionièmes  de  degré  pour  les  rayons  lumineux 
directs  de  la  Lune.  C'est  à  peu  près  la  soixantième  partie  du 
résultat  obtenu  par  M.  Piazzi  Smyth  sur  le  pic  de  Ténériffe,  et 
en  opérant  sur  la  totalité  des  rayons  lunaires.  »  En  faisant 
remarquer  en  outre,  comme  nous  venons  de  le  dire,  que  la 
chaleur  lumineuse  de  la  Lune  croît  rapidement  avec  la  phase, 
M.  Marié-Davy  ajoute  que  la  hauteur  de  l'astre  et  l'état  du  ciel, 
même  sans  nuage,  influent  beaucoup  sur  son  intensité.  Il  a 
soin  de  distinguer  entre  la  chaleur  lumineuse  de  l'astre,  qui 
comprend  tous  ceux  des  rayons  solaires  qui,  après  être  tombés 
à  la  surface  de  la  Lune,  sont  réfléchis  par  elle,  et  la  chaleur 
obscure  qui  se  compose  de  deux  sortes  de  rayons  obscurs  : 
ceux  qui   proviennent  de  la  radiation  solaire,  et  ceux  qui 
émanent  directement  de  la  surface  échauffée  du  sol  de  la  Lune. 
On  sait  en  effet  que  la  chaleur  obscure  est  absorbée  en  beau- 
coup plus  grande  proportion  que  la  chaleur  lumineuse,  dans 
leur  trajet  commun  à  travers  les  couches  atmosphériques  et 
les  lentilles  en  verre  de  l'instrument.  Piazzi  Smyth  observant 
sur  le  Ténériffe,  c'est^-à-dire  à  une  altitude  supérieure  aux 
couches  les  plus  absorbantes,  et  recevant  directement  sur  sa 
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pile  les  rayons  lunaires,  échappait  à  cette  double  cause  d*aiïai- 
blissement,  ce  qui  explique  les  effets  beaucoup  plus  considé- 
rables constatés  par  ce  savant. 

M.  Baille  a  constaté  une  déviation  sensible,  due  à  l'action 
calorifique  de  la  radiation  lunaire,  en  concentrant  les  rayons 
au  foyer  d'un  miroir  concave  de  39  centimètres  d'ouverture.  La 
pile  thermo-électrique  était  reliée  à  un  galvanomètre  à  réflexion 
très  sensible.  Ce  physicien  a  calculé  que,  pour  obtenir  la  même 
déviation  en  présentant  à  la  pile  un  cube  d'eau  bouillante  à 
face  noircie,  il  fallait  placer  ce  cube  à  une  distance  de  54  à 
55  mètres.  Il  en  conclut  que  la  pleine  lune  à  Paris,  pendant 
les  mois  d'été,  envoie  sur  le  sol  autant  de  chaleur  qu'une 
surface  noire  à  100\  de  même  grandeur  apparente  que  le  disque 
de  l'astre,  et  placée  à  55  mètres  de  distance. 

Ainsi  les  expériences  de  Melloni,  de  Smyth,  de  Lord  Ross, 
de  MM.  Marié-Davy  et  Baille  démontrent,  sans  doute  possible, 
que  l'action  calorifique  de  la  Lune  est  sensible  à  la  surface  de 
la  Terre. 

On  ne  sait  au  juste  quelle  est  la  nature  des  matériaux  qui 
composent  le  sol  lunaire.  Mais,  quelle  qu'elle  soit,  il  est  pro- 
bable qu'elle  a  quelque  analogie  avec  celle  des  roches  terrestres. 
Or  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  Lune  n'a  pas  d'atmosphère,  ou, 
si  elle  en  possède  une,  qu'elle  est  excessivement  rare  ;  en  tout 
cas,  le  ciel  y  est  toujours  d'une  sérénité  absolue,  et  ainsi  la 
radiation  solaire  s'effectue  à  la  surface  de  la  Lune  avec  une 
extrême  intensité.  Même  en  supposant  que  le  sol  lunaire  ait  un 
grand  pouvoir  diffusif,  son  pouvoir  absorbant  doit  déterminer 
en  chaque  point  une  élévation  de  température  considérable,  si 
Ton  songe  que  les  rayons  du  sol  le  frappent  sans  interruption 
pendant  550  heures  dans  chaque  intervalle  d'une  lunaison.  Sir 
John  Herschel  pensait  que  cette  température  était  sans  doute 
bien  supérieure  à  celle  de  l'eau  bouillante.  D'après  les  calculs 
d'Harrison,  c'est  pendant  le  dernier  quartier  qu'elle  atteint  son 
maximum.  Althaus,  comparant  la  capacité  de  la  Lune  pour  la 
chaleur  à  celle  du  quartz,  estimait  approximativement  sa  tem- 
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pérature  à  840*  F,  ou  à  449*  centigrades,  qui  est  la  température 
de  fusion  du  zinc.  Si  la  chaleur  ainsi  accumulée,  en  raison  de 
la  nature  de  ses  radiations,  est  peu  sensible  à  la  surface  du 
sol  sur  la  Terre,  il  reste  à  savoir  si  son  absorption  par  notre 
atmosphère  n'est  pas  de  nature  à  modifier  l'état  du  temps. 
C'est  une  question  sur  laquelle  nous  reviendrons  en  étudiant 
les  phénomènes  météorologiques. 

Pour  achever  de  passer  en  revue  toutes  les  sources  de  chaleur 
d'origine  cosmique,  qui  exercent  ou  peuvent  exercer  leur  in- 
fluence sur  l'état  thermique  de  notre  globe,  nous  pourrions 
mentionner  encore  les  planètes,  les  comètes,  les  bolides  et  les 
étoiles  filantes.  La  difficulté  qu'ont  rencontrée  les  physiciens 
dans  la  constatation  de  l'effet  que  produisent  les  rayons  calori- 
fiques lunaires,  suffit  pour  faire  comprendre  combien  il  serait 
chimérique  de  chercher  à  démêler  la  quantité  de  chaleur  exces- 
sivement faible  que  réfléchissent  vers  nous  les  disques  plané- 
taires, dont  les  dimensions  sont  si  petites  et  les  distances  à  la 
Terre  si  grandes.  Quant  aux  comètes,  leur  lumière  paraît  en 
partie  déterminée  par  une  incandescence  propre  à  la  matière 
dont  leurs  noyaux  sont  formés,  et  par  conséquent  il  serait  pos- 
sible, au  cas  où  leur  mouvement  les  amènerait  à  une  distance 
très  petite  de  notre  globe,  que  la  température  de  la  Terre  s'en 
ressentît  ;  mais,  malgré  tout  ce  qu'on  a  dit  de  leur  influence  à  cet 
égard,  aucun  effet  sensible  n'a  pu  encore  être  constaté  qu'on 
soit  en  droit  d'attribuer  à  une  action  calorifique  spéciale.  Les 
étoiles  filantes  et  les  bolides  sont  dans  un  cas  différent  :  ce  sont 
des  corps  qui  ne  deviennent  visibles  qu'en  pénétrant  dans  notre 
atmosphère  ;  leur  incandescence  est  due  sans  aucun  doute  à 
cette  pénétration,  et  elles  ne  deviennent  pour  nous  des  sources 
de  chaleur  qu'à  ce  moment.  Il  est  probable  que,  dans  les 
grandes  apparitions  de  ces  météores,  lorsque  dans  une  même 
nuit  elles  se  montrent  par  myriades,  cette  brusque  production 
de  chaleur  dans  les  hautes  régions  de  l'air  est  assez  intense 
pour  modifier  la  température  atmosphérique.  Mais  nous  ne 
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connaissons  pas  encore  d'observation  précise  sur  ce  point  de 
météorologie  et  de  physique  céleste. 

On  pourrait  enfin  mentionner  encore,  comme  une  source  de 
chaleur  propre  à  agir  sur  la  température  de  la  surface  du 
globe,  la  chaleur  intérieure  qui  lui  est  propre.  On  sait  qu'à 
une  certaine  profondeur  au-dessous  du  sol  on  trouve  mie 
couche  dont  la  température  constante  est  à  peu  près  la  moyenne 
température  du  lieu.  Au-dessous  de  celte  couche,  la  tempé- 
rature est  croissante,  et  son  augmentation  moyenne  est  d^eu- 
viron  1*  par  30  mètres.  Si  cet  accroissement  de  chaleur,  qu'on 
a  vérifié  jusqu'à  une  profondeur  qui  dépasse  700  mètres,  con- 
tinue dans  les  couches  plus  profondes  et  dans  la  même  pro- 
portion, à  3  kilomètres  on  trouverait  déjà  la  température  de 
l'eau  bouillante,  et  à  40  kilomètres  la  plupart  des  matières 
minérales  connues  auraient  atteint  leurs  points  de  fusion. 
Mais  il  reste  à  savoir  si  la  pression  énorme  que  subissent  les 
couches  terrestres,  à  partir  de  cette  dernière  profondem*,  n'esl 
pas  un  obstacle  à  leur  liquéfaction  :  l'incandescence  du  noyau 
terrestre  reste  ainsi  à  l'état  d'hypothèse.  Nous  reviendrons  plus 
loin  sur  ce  problème  d'un  haut  intérêt. 


CHAPITRE  XV 


LES  SOURCES  DE  CHALEUR 


g  1.    CHALEUR  DÉVELOPPÉE   PAR   LES   COMBINAISONS   CHIMIQUES.    —   LA   COMBUSTION. 

Le  Soleil  est  la  source  de  chaleur  la  plus  abondante  et  la  plus 
économique  :  mais  ce  n'est  ni  la  plus  commode,  puisque  nous 
ne  pouvons  en  disposer  à  notre  gré,  et  que  c'est  précisément 
quand  elle  fait  défaut  ou  vient  à  s'affaiblir  que  nous  avons  le 
plus  besoin  de  chaleur;  ni  la  plus  intense,  puisque,  à  moins 
d'être  concentrée  à  l'aide  d'appareils  dispendieux,  elle  ne 
produit  que  des  températures  relativement  faibles.  Aussi  peut- 
on  affirmer  que  la  civilisation  eût  été  impossible,  si  l'homme 
n'avait  eu  à  sa  disposition  que  la  chaleur  solaire,  et  n'avait 
trouvé,  dans  ce  qu'on  nomme  les  sources  artificielles  de  cha- 
leur, de  quoi  satisfaire  aux  plus  indispensables  besoins  de  son 
existence.  C'est  la  combustion  vive,  c'est-à-dire  la  combinaison 
chimique  de  certains  corps  avec  l'oxygène,  qui  constitue  prin- 
cipalement les  sources  de  ce  genre,  et  le  nom  de  sources  artifi- 
cielles vient  de  ce  qu'on  peut  s'en  servir  à  volonté,  et  régler 
leur  intensité  suivant  les  besoins  du  moment. 

En  général,  toutes  les  fois  que  deux  corps  entrent  en  com- 
binaison, de  la  chaleur  se  dégage.  Ainsi,  un  mélange  d'eau  et 
d'acide  sulfurique,  d'eau  et  d'une  certaine  quantité  de  chaux 
vive,  est  accompagné  d'une  élévation  de  température  assez 
considérable,  pas  assez  grande  toutefois  pour  produire  de  la 
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lumière.  Le  plus  souvent,  c'est  la  combinaison  de  Toxygène, 
l'un  des  gaz  constituants  de  Tair,  avec  certains  corps  simples, 
solides  ou  gazeux,  qui,  donnant  lieu  à  un  dégagement  très 
intense  de  chaleur  accompagné  de  lumière,  détermine  le  phé- 
nomène de  la  combustion  vive.  Mais,  pour  qu'un  corps  com- 
bustible puisse  brûler,  soit  à  l'air  libre,  soit  dans  l'oxygène 
pur,  il  faul  porter  d'abord  l'un  de  ses  points  à  une  température 
élevée  ;  en  un  mot,  il  faut  l'allumer.  Une  fois  la  combinaison 
commencée,  la  chaleur  qu'elle  dégage  se  communique  de 
proche  en  proche,  jusqu'à  ce  que  le  gaz  comburant  soit  entiè- 
rement épuisé,  ou  que  le  corps  avec  lequel  il  se  combine  se 
trouve  complètement  consumé.  C'est  ainsi  que  nous  obtenons  le 
feu  dans  nos  foyers,  la  lumière  de  nos  bougies  et  de  nos  lampes; 
et  nous  savons  par  expérience  que  ces  sources  de  chaleur  et 
de  lumière  ne  durent  qu'autant  qu'on  les  entretient,  c'est-à- 
dire  qu'on  leur  fournit  les  deux  éléments  de  la  combustion. 

.  Le  rôle  de  l'oxygène,  dans  la  combustion  à  l'air  libre,  est 
aisé  à  constater  par  des  expériences  que  chacun  peut  faire.  Si 
l'on  emplit  d'eau  le  fond  d'une  assiette  sur  lequel  repose  une 
bougie  allumée,  et  qu'on  recouvre  celle-ci  d'une  cloche  dont  les 
bords  plongent  dans  le  liquide,  on  observe  bientôt  une  dimi- 
nution d'éclat  dans  la  flamme,  qui  finit  par  s'éteindre.  Ce  qui 
prouve  bien  que  cette  diminution  d'éclat  et  l'extinction  qui  la 
termine  sont  dues  à  la  disparition  progressive  de  l'oxygène  de 
l'air  confiné  de  la  cloche,  c'est  que  le  niveau  de  l'eau  s'élève  à 
l'intérieur  au-dessus  de  celui  de  l'eau  dans  l'assiette,  par 
l'effet  de  l'excès  de  pression  de  l'air  extérieur  sur  l'air  privé 
d'une  partie  de  son  oxygène.  Le  même  phénomène  se  produit 
si  la  bougie  allumée,  ou  tout  autre  corps  en  ignition,  des  char- 
bons ardents  par  exemple,  sont  placés  sous  la  cloche  de  la 
machine  pneumatique.  A  mesure  qu'on  fait  le  vide,  l'intensité 
de  la  flamme  diminue;  elle  pâlit,  puis  s'éteint;  les  charbons 
noircissent  et  finissent  de  même  par  s'éteindre.  Au  contraire, 
la  combustion  est  rendue  plus  active  lorsqu'on  renouvelle  l'air 
au  contact  d'un  corps  en  ignition,  ce  qu'on  fait  en  soufflant 
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à^^  sa  surface  à  l'aide  d'un  soufflet,  ou  en  activant  le  tirage, 
dans  la  cheminée  ou  le  fourneau  qui  le  renferme. 
■  Aussi,  quand  la  combustion  a  lieu  dans  l'oxygène  pur,  esU 
elle  beaucoup  plus  vive  qu'à  l'air  libre  :  une  bougie,  une  allu- 
mette  éteintes,  pourvu  qu'il  y  reste  la  moindre  parcelle  incan- 
descente, se  rallument  et  braient  avec  vivacité,  lorsqu'on  les 
introduit  dans  une  éprouvette  pleine  de  ce  gaz.  En  plongeant 
dans  une  cloche  remplie  d'oxygène  une  spirale  d'acier  portant 
un  morceau  d'amadou  enflammé  (lig.  168),  on  détermine  une 
incandescence  très  vive  du  métal, 
qui  projette  dans  tous  les  sens  une 
multitude  d'étincelles.  La  chaleur 
qui  se  dégage  dans  cette  combi- 
naison du  fer  et  de  ro.xygène,  est 
si  intense,  que  les  parcelles  incan- 
descentes d'oxyde  de  fer  qui  en  ré- 
sultent et  qui  sont  projetées  ainsi 
que  nous  venons  de  le  dire,  s'in- 
crustent dans  les  parois  du  vase  de 
verre.  Si  l'on  se  rappelle  que  la 
température  de  la  fusion  du  verre 
n'est  que  de  700'  à  800*.  tandis 
que  celle  de  l'acier  est  comprise  entre  1300*  et  1400°,  on  ne 
sera  plus  étonné  de  la  circonstance  que  nous  rappelons  ici. 
.  Le  phénomène  de  la  combustion  est  complexe,  et  l'aspect 
ainsi  que  la  composition  des  diverses  parties  d'un  gaz  eu 
ignition,  ou,  ce  qui  revient  au  môme,  d'une  flamme,  varient 
selon  la  nature  du  gaz  :  la  flamme  peut  être  plus  ou  moins 
lumineuse  dans  ses  différentes  parties  et  diversement  colorée. 
Voici,  à  ce  sujet,  quelques  détails  intéressants  que  nous  em- 
pruntons à  un  article  du  Dwtionnaire  de  chimie  de  Wurlz  : 
'  a  L'axe  dé  la  flamme  est  presque  uniquement  compose  de 
gaz  non  brûlé  cl  froid.  Autour  de  cet  axe,  on  rencontre  des 
zones  concentriques  contenant  des  quantités  de  plus  en  plus 
grandes  du  gaz  extérieur,  qui  est  froid  également;  la  tempéra- 


Fig.  168.  —  CorobustioD  du  fer 
dans  t'oiTgâae. 
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lure  des  couches  intermédiaires  varie  donc  de  façon  à  présenter 
un  maximum.  Varie-t-elle  régulièrement?  Dans  la  flamme  des 
gaz  simples,  cela  est  très  vraisemblable,  mais  elle  varie  par 
sauts  plus  ou  moins  brusques  dans  le  cas 
des  gaz  ou  des  vapeurs  complexes... 

«  Prenons  comme  exemple  la  flamme  d*uae 
bougie  (fig.  169).  La  vapeur  d'acide  stéariqne 
occupe  le  centre  obscur  de  la  flamme  G  ;  la 
température  est  peu  élevée,  car  toute  la  cha- 
leur fournie  par  l'enveloppe  incandescente 
est  absorbée  par  la  volatilisation  du  com- 
bustible. On  peut  y  introduire  un  grain  de 
poudre  sans  qu'il  prenne  feu.  Autour  de  ce 
noyau  froid  et  non  lumineux  la  combustitHi 
détermine  une  énorme  élévation  de  tempé- 
rature ;  l'acide  stéarique  subit  alors  les 
transformations  pyrogénées  qu'il  subirait 
dans  un  tube  chauffé  au  rouge  blanc,  il  se 
forme  une  série  de  carbures  très  condensés 
et  très  peu  hydrogénés  jusqu'au  carbone 
lui-môme;  en  même  temps  il  se  produit  de  l'hydrogène  et  divers 
gaz,  parmi  lesquels  on  peut  facilement  déceler  l'acétylène.  Tous 
ces  produits  transitoires  atteignent  bientôt  des  zones  où 
l'oxygène  de  l'air  pénètre  de  plus  en  plus 
abondamment,  ils  brûlent  partiellement  en 
formant  de  l'oxyde  de  carbone,  de  l'acide 
carbonique  et  de  l'eau,  et  se  résolvent  par- 
tiellement en  carbone  et  hydrogène,  qui 
subissent  eux-mêmes  la  combustion.  Le 
carbone  est  porté  à  l'incandescence  au  mo- 
ment de  sa  séparation,  A,  et  produit  une 
vive  lumière;  l'hydrogène  entoure  la  flamme  lumineuse  d'une 
gaine  presque  obscure,  mais  excessivement  chaude.  B.  Frank- 
land  a  prouve  que  la  présence  du  charbon  incandescent  dans 
la  zone  lumineuse  n'est  pas  indispensable  pour  expliquer  son 


Fig,  169.  —  Structure 
de  lit  Qanima  d'une 
bougie. 
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éclat  ;  mais  le  dépôt  de  noir  de  fumée  qui  se  forme  à  la  surface 
des  objets  qu'on  y  plonge,  et  Tétude  de  toutes  les  réactions 
pyrogénées  semblent  prouver  jusqu'à  l'évidence  la  séparation 
réelle  du  charbon  dans  cette  partie  de  la  flamme.  D'ailleurs,  si 
l'on  fait  pénétrer  dans  la  flamme  peu  lumineuse  de  l'alcool  un 
gaz  capable  de  provoquer  un  dépôt  de  cbarbon ,  un  peu  de 
chlore  par  exemple,  celle-ci  devient  instantanément  éclairante. 
On  reconnaît  aisément  les  diverses  couches  dont  nous  venons 
de  parler  dans  la  flamme  d'une  bougie  ;  il  surfil  pour  cela  de  la 
couper  en  son  milieu  sur 
une  toile  métallique.  Il 
existe  à  la  base  de  la 
flamme  une  calotte  d'un 
J[)leu  pur  D,  dont  nous 
n'avons  pas  tenu  compte  ; 
elle  correspond  à  la  réac- 
tion d'un  excès  d'air  pur 
sur  le  gaz  hydrocarboné. 
L'analyse  spectrale  y  dé- 
cèle la  présence  de  la 
vapeur  de  carbone. 

«  Faraday  a  imaginé 
une  jolie  expérience  pro- 
pre à  démontrer  la  pré- 
sence des  gaz  combus- 
tibles dans  le  noyau  obscur  de  la  flamme  d'une  bougie.  Le  bout 
d'un  tube  de  verre  recourbé  comme  l'indique  la  figure  171, 
•d'un  diamètre  intérieur  de  7  millimètres  environ  et  assez 
mince  pour  ne  pas  se  briser  par  la  chaleur,  est  plongé  dans  la 
flamme  :  diverses  substances  qui  sont  volatilisées  s'élèvent  dans 
le  tube,  se  refroidissent  dans  la  branche  descendante  et  tom- 
bent dans  la  fiole  sous  la  forme  d'un  courant  de  fumées  très 
denses,  blanches  et  inflammables  si  l'orifice  du  tube  est  à 
quelques  millimètres  de  la  mèche.  Elles  sont  noires,  non 
inflammables  et  mêlées  de  charbon  si  l'orifice  est  plongé  dans 
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la  paitie  éclairante,  et  presque  uniquement  constituées  d'acide 
sléarique  s'il  est  en  contact  avec  la  mèche.  » 

D'après  celle  analyse  des  diverses  parties  qui  composent  une 
flamme  complexe,  telle  que  celle  d'une  bougie,  on  voit  que  la 
température,  conséquence  d'une  activité  plus  ou  moins  grande 
de  la  combustion,  doit  varier  considérablement  selon  la  zone 
que  l'on  considère.  Au  centre  du  noyau  obscur  C,  Murray  a  pu 
introduire  une  petite  cuiller  d'ivoire  contenant  quelques  grains 
de  poudre,  sans  que  ceux-ci  s'enflammassent  :  du  phosphore 
s'y  éteint  ;  au  contraire,  en  B,  dans  cette  gaine  presque  obscure 
qui  enveloppe  extérieurement  la  flamme,  la  température  esl 
très  élevée.  On  peut  se  servir,  pour  explorer  la  flamme,  d'un 
fil  de  platine  très  fin  ;  on  voit  qu'il  reste  obscur  au  centre, 
tandis  qu'il  rougit  dans  les  régions  les  plus  chaudes;  l'éclat 
plus  ou  moins  vif  de  son  incandescence  est  une  mesure  rela- 
tive de  la  température  du  point  où  il  est  plongé. 

Si  l'on  souffle  avec  vivacité  sur  la  flamme  d'une  bougie,  tout 
le  monde  sait  ce  qui  arrive  :  la  bougie  s'éteint.  La  raison  du 
fait  est  très  simple  :  par  l'insufflation,  on  introduit  de  l'air  froid 
dans  le  gaz  inflammable,  qui  en  outre  se  refroidit  en  se  répan- 
dant dans  une  plus  grande  masse  d'air.  La  température  s'abaisse 
assez  pour  que  la  combustion  cesse.  Si,  après  avoir  soufilé 
brusquement  la  flamme,  la  mèche  est  restée  incandescente,  en 
soufflant  légèrement  on  la  rallume,  et  cela  se  comprend  encore: 
on  renouvelle  ainsi  l'oxygène  nécessaire  à  la  combustion  ;  le  gaz 
se  dégage  de  nouveau,  et  s'enflamme  au  contact  des  parties 
solides  incandescentes. 

Revenons  au  phénomène  général  de  la  combustion. 

On  dit  ordinairement  que  l'oxygène  est  le  corps  ou  l'élément 
comburant  y  tandis  que  l'autre  substance,  celle  îivec  laquelle  il 
se  combine  avec  dégagement  de  lumière  et  de  chaleur,  char- 
bon, gaz  de  la  houille,  stéarine,  etc.,  se  nomme  par  opposition 
rélément  combustible.  Cependant  il  est  bien  évident  que  celte 
distinction  ne  signifie  rien  au  point  de  vue  chimique.  Comme 
le  remarque  M.  G.  Salet,  «  on  peut  dire  également  que  l'oxygène 
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brûle  dans  l'hydrogène,  lorsqu'on  amène  le  premier  de  ces  gaz 
par  un  lube  dans  un  flacon  plein  d'hydrc^ène  en  l'enflammant 
à  son  entrée',  a 

D'ailleurs  l'oxygène  n'est  pas  le  seul  corps  qui  joue  le  rôle 
décrit  plus  haut.  Prenons  un  flacon  rempli  du  gaz  verdâtre  qui 
constitue  le  chlore,  et  plongeons  à  l'intérieur  un  fragment  de 
phosphore  placé  dans  une  petite  capsule  soutenue  par  un  fil 
de  fer.  Le  phosphore  s'enflamme  el  il  se  dégage  une  fumée 
blanche  qui  n'est  autre  que  le  chlorure  de  phosphore  résultai! 
de  la  combinaison  :  la  température  à  laquelle  celte  combi- 
naison a  lieu  est  d'ailleurs  très  éle- 
vée. Si  l'on  plonge  une  allumette 
enflammée  dans  un  flacon  qui  con- 
tient un  mélange  de  gaz  hydrogène 
el  de  chlore,  une  explosion  se  pro- 
duit. Enfin,  l'arsenic  et  l'antimoine 
réduits  en  poudre  prennent  feu,  si  on 
les  projette  dans  un  flacon  plein  de 
chlore.  Ainsi ,  dès  qu'on  met  en  jeu 
les  aflinilés  puissantes  de  ce  gaz  pour 
certains  corps,  il  en  résulte  une  com-  ' 
bustion,  c'est-à-dire  un  dégagement 
de  lumière  et  de  chaleur  tout  à  fait  semblable  à  celui  qui 
résulte  de  la  combustion  oi'dinaire  par  l'action  de  l'oxygène. 

En  général,  pour  que  la  combustion  ait  lieu,  il  faut  que  les 
éléments  en  présence,  comburant  el  combustible,  soient  portés 
à  une  certaine  température,  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
qu'on  en  approche  un  corps  qui  ail  lui-même  la  température 
d'inflammation.  Mais,  une  fois  qu'elle  a  commencé,  la  chaleur 
dégagée  suffit  en  général  pour  porter  les  parlies  contiguës  à 
cette  même  température,  et  la  combustion  se  propage.  La 
possibilité  de  cette  propagation,  la  rapidité,  l'énergie  plus  ou 
moins  grande  avec  laquelle  elle  s'effectue,  dépendent  d'une 

1 .  Dictionnaire  de  chimie  pure  cl  appliquée  de  WurU,  article  GoiB[>'STro!i. 
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série  de  conditions  dont  les  principales  sont  :  le  pouvoir  con- 
ducteur du  corps  combustible,  sa  chaleur  spécifique,  sa  masse, 
sa  forme,  la  pression  du  milieu  ambiant,  etc.  Par  exemple,  un 
fil  mince  de  magnésium  brûle  d'un  bout  à  Tautre  à  Tair  libre; 
il  s'éteint  d'autant  plus  rapidement  que  son  diamètre  est  phis 
gros.  L'anthracite  est  une  aorte  de  houille  qui  brûle  difficile- 
ment ;  les  morceaux  s'éteignent  dès  qu'ils  sont  isolés. 

L'influence  de  la  pression  sur  la  combustion  a  été  étudiée 
par  Davy,  puis  par  Frankland.  Da\y  ayant  comprimé  de  l'air  de 
manière  à  réduire  son  volume  au  cinquième,  y  fit  rougir  à 
blanc  un  fil  de  fer  au  moyen  de  l'électricité  ;  l'éclat  de  la  com- 
bustion n'y  fut  pas  plus  grand  que  dans  l'air  ordinaire  ;  un 
volume  du  mélange  renfermait   cependant  autant  d'oxygène 
qu'il  y  en  avait  dans  un  volume  égal  d'oxygène  pur  à  ia 
pression  ordinaire.  Frankland  a  trouvé,  comme  Davy,  que  la 
chaleur   dégagée    dans  un   temps  donné  par   un  corps  en 
combustion,  une  bougie  par  exemple,  est  indépendante  de  la 
pression  :  cela  résultait  du  fait  que  la  bougie  se  consumait 
avec  la  même  vitesse,  quelle  que  fût  la  pression  de  l'air;  mais, 
contrairement  au  résultat  obtenu  par  Davy,  il  reconnut  que 
l'éclat  diminuait  avec  la  pression.  Tyndall  raconte  en  ces 
termes  une  observation  faite  en  1859  par  Frankland  et  qui 
montre  bien  quelle  est  l'influence  de  la  pression  sur  la  com- 
bustion :  c<  Six  bougies,  dit-il,  furent  achetées  à  Ghamounii, 
et  soigneusement  pesées  ;  on  les  fit  brûler  pendant  une  heure 
dans  l'hôtel  de  l'Union,  et  on  détermina  la  perte  de  poids 
qu'elles  avaient  subie.  Ces  mêmes  bougies  furent  portées  au 
sommet  du  mont  Blanc  ;  et,  dans  la  matinée  du  21  août,  on  les 
fit  brûler  pendant  une  heure  sous  une  tente  qui  les  mettait 
parfaitement  à  l'abri  de  l'influence  du  vent.  L'aspect  des  six 
flammes  qu'elles  donnaient  à  celte  hauteur  si  grande  nous  sur- 
prit tous  les  deux.  Elles  semblaient  n'être  qu'un  reflet  éteint 
des  flammes  que  les  mêmes  bougies  donnaient  dans  la  vallée 
de   Chamounix.  Pâles,  petites,  faibles,  elles  accusaient  une 
énergie  de  combustion  grandement,  diminuée.  Nous  pesâmes 
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les  bougies  avec  soin  à  noire  retour,  et  nous  vîmes  se  révéler 
ce  fait  inattendu  que  la  quantité  de  stéarine  consumée  en  haut 
était  presque  la  même  que  celle  qui  avait  été  consumée  en  bas. 
Ainsi,  quoique  le  pouvoir  éclairant  de  la  flamme  fût  diminué 
dans  une  proportion  extraordinaire,  Ténergie  de  la  combustion 
était  restée  la  même.  » 


§  2.    PRODUCTION   DES  TEMPÉRATURES   ÉLEVÉES. 


La  combustion  est  d'autant  plus  active  et  la  température 
obtenue  d'autant  plus  élevée,  que  la  quantité  d'oxygène  fourni 
au  combustible  est  plus  grande  en  un  temps  donné.  C'est  ce 
qu'on  sait  depuis  longtemps,  et  ce  que  la 
pratique  industrielle  a  trouvé  bien  avant 
qu'on  analysât  le  phénomène  au  double 
point  de  vue  physique  et  chimique.  De  là 
l'emploi  de  ces  puissantes  machines  souf- 
flantes dans  les  hauts  fourneaux  et  les 
forges,  et  celui  du  chalumeau  dans  les 
laboratoires.  Entrons  dans  quelques  détails 
sur  ce  dernier  appareil,  qui  rend  tant  de 
services  aux  orfèvres  et  aux  émailleurs, 
aux  physiciens,  aux  chimistes,  aux  miné- 
ralogistes. 

On  donne  aujourd'hui  au  chalumeau, 
dont  l'inventeur,  sans  doute  fort  ancien, 
est  inconnu,  et  qui  a  été  introduit  dans  les 
laboratoires  par  les  minéralogistes  suédois 
du  siècle  dernier,  la  forme  que  représente 
la  figure  173.  C'est  un  tube  légèrement  conique,  avec  une  em- 
bouchure b  à  son  extrémité  la  plus  large  et  une  chambre  à 
air  a.  II  se  recourbe  à  angle  droit  et  se  termine  par  un  bout 
effilé  en  platine  o.  Quand  on  souffle  dans  le  tube  avec  la  bouche, 
en  contractant  les  muscles  des  joues  pour  éviter  la  fatigue  qui 


Fiff.  175.  —  Chalumeau. 
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résulterait  d'une  pression  par  les  muscles  de  la  poitrine,  Vair 
sort  avec  force  et  d'une 
manière  continue  par  h 
petite  ouverture  o  ;  et  si 
l'on  en  dirige  le  courant 
sur  la  flamme  d'une  bou- 
gie, d'une  lampe  à  huile 
ou  à  alcool,  on  détermi- 
nera un  jet  en  forme  de 
dard,  comme  le  montrent 
les  ligures  174  et  175. 
Les  émailleurs  se  servent, 
pour  alimenter  le  courant, 
d'un  soufflet  à  vent  con- 
tinu. On  donne  le  nom  de 
lampe  d'émailleur  à  l'ap- 
pareil ainsi  constitué,  cl 
qui  est  employé  pour  tra- 
vailler le  verre. 
Henri  Sainte-Claire  De- 
ville  s'est  servi,  pour  obtenir  des  températures  capables  de 
fondre  le  chrome,  la  silice,  le  platine,  d'un  fourneau  que  repré- 


Chalumeau  ;  flaïame  réductrice. 


I.  —  Fourneau  ForqmgDon 
et  Ledercq. 


sonle  la  figure  176.  Sur  une  cavité  hémisphérique  en  fonte  R 
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repose  une  grille,  ou  disque  en  fonte  percé  de  trous,  et  un 
manchon  ou  cylindre  en  terre  réfractaire  d'environ  12  centi- 
mètres de  diamètre  intérieur.  Au  centre  de  la  grille  on  place 
un  creuset  en  chaux  non  hydraulique  A,  à  parois  épaisses, 
renfermant  intérieurement  un  second  creuset  rempli  de  la 
matière  à  fondre  (par  exemple  de  Toxyde  de  chrome  mélangé 
de  charbon  de  sucre).  On  chauffe  d'abord  avec  du  charbon  de 
bois  ;  quand  le  double  creuset  a  été  amené  au  rouge,  on  rem- 
plit le  fourneau  d'escarbilles  de  houille  bien  dépouillées  de 
mâchefer,  et  l'on  active  la  combustion  au  moyen  du  soufflet 
de  forge,  dont  on  voit  l'ouverture  sur  la  droite  du  dessin.  Au 
bout  d'une  heure  de  chauffe,  la  matière,  si  elle  n'est  pas  plus 
réfractaire  que  le  quartz  ou  le  platine,  est  en  fusion  complète. 

Le  même  savant  physicien  a  fait,  en  collaboration  avec 
M.  H.  Debray,  d'importants  travaux  relatifs  à  la  production  des 
températures  élevées,  et  ayant  pour  objet  la  fusion  de  masses 
considérables  des  métaux  réfraclaires,  tels  que  le  platine.  Ils 
ont  utilisé,  dans  ce  but,  la  combustion  de  l'hydrogène  dans 
l'oxygène  S  et  imaginé  un  appareil  dont  voici,  d'après  l'un  des 
auteurs,  la  description  et  la  figure  : 

«  L'appareil  qui  va  nous  servir  à  fondre  et  à  couler  le  pla- 
tine, devant  vous,  comme  un  métal  ordinaire,  se  compose  de 
deux  parties  distinctes  :  le  chalumeau  destiné  à  produire  la 
chaleur  nécessaire  à  l'opération,  et  le  four  ou  creuset  qui  doit 
contenir  le  métal  soumis  à  la  fusion. 

«  Le  chalumeau  est  composé  (fig.  178)  d'un  cyhndre  EEE'E', 
de  12  millimètres  de  diamètre,  en  cuivre,  terminé  à  sa  partie 
inférieure  par  un  ajutage  en  platine  légèrement  conique.  Un 
tube  de  cuivre  CC  de  3  à  4  millimètres  de  diamètre  intérieur  et 


i .  On  évaluait  autrefois  à  6800  et  même  à  8000°  la  température  de  combinaison  de 
ces  deux  gaz.  Mais,  après  la  découverte  des  phénomènes  de  dissociation  par  H.  Sainte- 
Claire  Deville,  ce  savant  reconnut  que  cette  température  devait  être  considérablement 
abaissée;  il  la  fixa,  avec  M.  Debray,  à  2500°  environ.  D* autre  pai*t,  Bunsen,  en  faisant 
combiner  les  deux  gaz  dans  un  eudiomètre  très  résistant,  et  en  mesurant  la  pression  maxi- 
mum qui  en  résidtait,  fut  amené  à  donner,  pour  cette  température,  le  nombre  2800°,  qui 
se  rapproche  beaucoup  du  précédent, 

IV.  55 
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terminé  par  un  bout  de  platine  qui  s'y  ajuste  à  vis,  pénètre 
dans  le  premier  cylindre  par  sa  partie  supérieure  et  y  est 
maintenu  par  une  vis  de  pression  P,  qui  permet,  lorsqu'elle 
est  desserrée,  de  donner  au  bout  de  platine  la  hauteur  qne 
l'on  veut,  par  rapport  à  l'extrémité  inférieure  du  cylindre 
EEE'E'. 

ce  Ce  cylindre  porte  latéralement  une  tubulure  assez  large,  à 
laquelle  est  adapté  un  robinet  H  de  grande  section.  Un  ro- 
binet 0  termine  également  l'extrémité  coudée  du  tube  C.  C'est 

par  le  robinet  H  que  l'on  fera  arriver 
au  moyen  d'un  lube  de  caoutchouc  le 
gaz  de  l'éclairage  servant  de  combiis-^ 
lible  ;  c'est  par  le  robinet  0  que  sera 
introduit  l'oxygène  destiné  à  le  brûler. 
L'extrémité  inférieure  du  lube  qui 
amène  l'oxygène  est  percée  d'un  trou 
dont  le  diamètre  varie  de  2  à  3  milli- 
mètres, suivant  les  dimensions  du 
four  que  l'on  veut  employer. 

<<  Le  four  oii  se  fait  la  combustion 
se  compose  de  deux  parties  :  r  La 
voûte  AA  formée  d'un  morceau  de 
chaux  rendue  cylindrique  au  tour,  et  que  l'on  a  légèrement 
cintrée  à  sa  partie  inférieure.  Elle  est  en  outre  percée  en  son 
axe  d'un  trou  légèrement  conique  par  où  pénètre  le  chalumeau 
et  porte  latéralement  une  rainuie  peu  profonde.  2*  D'une  sole 
creusée  dans  un  autre  morceau  de  chaux  également  cylindrique: 
la  cavité  est  une  calotte  sphérique  dont  la  hauteur  est  à  peu  près 
les  deux  tiers  du  rayon  du  cercle  de  base.  Sur  le  bord  de  celte 
calotte  on  pratique  avec  une  râpe  une  rainure  inclinée  en  de- 
dans, qni  correspondra  à  celle  de  la  voûte.  C'est  par  Touverlure 
qu'elles  forment  par  leur  réunion  que  les  produits  de  la  com- 
bustion s'échapperont;  c'est  également  par  là  que  le  métal  sera 
introduit  pour  être  fondu  et  qu'il  sera  coulé.  Enfin,  et  pour  em- 
pêcher l'appareil  de  se  briser  pendant  l'opération,  la  voûte  et 


^.~«,4-"«/ 


Fig.  178.  —  Chalumeau  à  gaz 
oxyhydrique. 
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le  four  sont  entourés  de  fils  de  fer  fortement  serrés  qui  main- 
tiendront les  diverses  parties  de  l'appareil,  si  le  feu  vient  à  tes 
fissurer. 

«  Pour  faire  une  fusion,  on  commence  par  ajuster  la  voûte 
sur  le  four  de  manière  à  faire  correspondre  les  rainures,  puis, 
tenant  le  chalumeau  à  la  main,  on  ouvre  le  robinet  H  pour  faire 
arriver  un  assez  faible  courant  de  gaz  combustible  que  l'on 
enflamme  ;  on  ouvre  le  robinet  0  de  manière  à  donner  la  quan- 
tité d'oxygène  nécessaire  pour  le  brûler.  Ou  fait  alors  plonger 
la  flamme  dans  le  trou 
de  la  voûte  el  l'on  y 
fîie  le  bout  du  chalu- 
meau. On  chauffe  len- 
tement les  parois  du 
four,  en  augmentant 
peu  à  peu  la  vitesse  du 
gaz,  jusqu'à  ce  que  l'on 
ait  atteint  le  maximum 
de  température  ;  avec 
une  lame  de  platine 
()ue  l'on  introduit  par 
l'ouverture  latérale  et 
que  l'on  met  dans  le  jet 
de  gaz,  on  juge  bientôt  du  point  où  la  chaleur  est  la  plus 
vive,  c'est-à-dire  du  point  où  la  fusion  se  fait  le  mieux.  En 
abaissant  ou  élevant  au  besoin  l'orifice  du  tube  qui  amène 
l'oxygène,  on  arrive  à  chaufTer  assez  fortement  le  fond  du  four 
pour  que  le  platine  y  reste  fondu,  tout  en  laissant  le  maximum 
de  chaleur  un  peu  au-dessus.  On  assujettit  alors  la  vis  et  l'on 
introduit  peu  à  peu  le  platine  par  l'ouverture  latérale.  Si  le 
platine  est  en  lames  minces  de  moins  de  1  millimètre  d'épais- 
seur, on  a  à  peine  le  temps  de  les  introduire.  On  les  voit  dis- 
paraître presque  aussitôt  qu'elles  entrentdans  le  four.  L'oxygène 
doit  arriver  avec  une  certaine  pression,  de  4  à  5  centimètres 
de  mercure  environ,  et  peut  alors  imprimer  au  platine  fondu 


Fig.179,  —  Procédé  poui'la 
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uii  mouvement  giratoire  qui  régularise  la  température  dans 
toute  sa  masse,  el  qui  facilite  en  même  temps  l'affinage*.  » 

En  opérant  ainsi,  MM.  Debray  et  H.  Sainte-Claire  Deville  em- 
ployaient, pour  fondre  un  kilogramme  de  platine  et  le  main- 
tenir à  l'état  de  fusion  pendant  toute  la  durée  de  Taflinage, 
60  litres  d'oxygène  et  120  litres  d'hydrogène.  «  Aussi  le  prix 
de  revient  d'une  telle  fusion  est-il  extrêmement  minime,  el 
d'après  nos  calculs  elle  ne  dépasserait  pas,  si  on  en  faisait  une 
opération  journalière ,  20  ou 
30  centimes  par  kili^ramme, 
c'est-à-dire  la  millième  partie  de 
ce  que  coule  aujourd'hui  la  revi- 
vifîcation  du  métal  par  les  procé- 
dés de  voie  humide*. 

Lorsqu'il  s'agit  de  fondre  des 
masses  un  peu  considérables,  on 
accouple,  sur  le  même  fourneau, 
uu  nombre  plus  ou  moins  grand 
de  chalumeaux  alimentés  par  le 
gaz  oxyhydrique.  La  figure  18! 
montre  un  grand  creuset  tel  que 
celui  qui  a  servi,  en  1874,  à  la 
Hg.  ISO.  —  Fusion  du  iiiatine;  foui^    fusiou  de  250  kilogrammes  de 

neiu  et  chalumeau  oxrfaTdrique  de        i    ,•        ■   -i-r     1-1   ,.  r      .■  1 

H.  Saime^ire  DeTiUe.  plal"ic  ""^o'^-  Cette  Opération,  la 

plus  importante  de  toutes  celles 

de  ce  genre  qui  avaient  été  jusqu'alors  tentées,  avait  pour  objet 

d'obtenir  d'une  môme  fonte  un  lingold'un  alliage  de  90  pour  100 

de  platine  et  de  10  pour  100  d'iridium,  de  manière  à  assurer 


i.  H.  Debray,  Leçon»  profettiet  à  la  Société  chimique  de  Parie,  1861. 

S,  Oo  comprendra  aisément  l'importance  des  nonveaui  procédés  de  fusion  du  plaliat, 
quand  on  saura  que  le  jilatine  [iroTcnanl  des  vases  de  cbiinic  hors  de  snrice  n'aTait  pas 
aupararant  plus  de  valeur  que  le  minerai  lui-mùme.  La  dépréciation  qui  en  résultait  étaii 
telle,  qu'un  de  ces  Tases  qui  servent  i  la  concentration  de  l'aciile  sulfurique,  el  dont  le  priv 
monte  ï  80  000  francs  lorsqu'il  est  neuf,  n'était  plus  vendu  que  50  ou  60  OOO  francs  lor» — 
qu'il  était  hors  de  scnice,  ce  qui  arrive  assez  fréquemment.  Le  platine  est  malheurcu^men^ 
fort  cher,  â  cau$e  du  peu  d'abondance  de  son  minerai.  Le  prii  du  kilograinmo  est  de  9ÛL.^ 
b  1000  francs. 
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l'bomogénëité  de  composition  de  toute  la  masse.  Ce  lingot, 
composé  de  225  kilogrammes  de  platine  et  de  25  kilogrammes 
d'iridium,  était  destiné  à  fournir  tous  les  nouveaux  étalons 
métriques,  mètres  et  kilogrammes,  que  la  Commission  inter- 
nationale du  mètre  avait  pour  mission  de  faire  confectionner 
pour  les  divers  pays  qui  adoptent  l'admirable  système  de  me- 
sures que  la  Convention  nationale  a  substitué,  il  y  a  bientôt  un 
siècle,  aux  anciennes  mesures  françaises.  L'opération  eut  Heu 
au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  sous  la  direction  de 


Fig.  ISl.  —  Creuset  pour  la  fusion  du  platine  ï  chalumeaux  accouplés. 

MM.  Tresca,  G.  Tresca  et  Matlhey  de  Londres  et  sous  le  contrôle 
de  MM.  H.  Sainte-Claire  Deville  et  Debray.  On  fondit  d'abord 
une  série  d'une  vingtaine  de  petits  lingots,  du  poids  de  10  à 
45  kilogrammes  chacun,  à  l'aide  d'un  seul  chalumeau.  La 
quantité  convenable  d'iridium  pulvérisé  en  petits  grains  avait 
été  introduite  en  même  temps  que  le  platine,  découpé  en  lames 
minces  courbées  en  gouttière.  Une  seconde  fusion  de  Talliagc 
ainsi  obtenu  se  fît  en  trois  fois,  par  lingots  d'environ  85  kilo- 
grammes chacun,  ce  qui  exigea  l'emploi  simultané  de  trois 
chalumeaux.  L'analyse  de  l'alliage,  faite  par  H.  Deville,  ayant 
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indiqué  un  léger  excès  d'iridium,  on  le  ramena  aux  propor- 
tions voulues  par  Taddition  de  5  kilogrammes  de  platine  pur, 
dans  la  troisième  et  dernière  opération.  Un  creuset  de  grandes 
dimensions,  en  pierre  de  calcaire  grossier,  reçut  les  morceaux 
de  plaline  iridié  provenant  des  trois  gros  lingots  de  la  seconde 
fusion,  et  le  chauffage  commença.  Il  se  fit  à  Taîde  de  sept 
chalumeaux,  qui  pénétraient  par  autant  d'ouvertures  au  travers 
du  couvercle  du  creuset.  Le  gaz  oxygène  et  le  gaz  hydrogène 
(gaz  d'éclairage)  arrivaient  séparément  dans  deux  sphères  en 
cuivre,  munies  chacune  de  sept  robinets,  et  d'où  partaient  les 
tubes  en  caoutchouc  alimentant  les  chalumeaux.  Un  premier 
chargement  de  110  kilogrammes  fut  fondu  en  43  minutes.  Au 
bout  de  35  autres  minutes,  la  fusion  totale  des  250  kilo- 
grammes était  terminée.  Elle  avait  exigé  une  consommation  de 
31  mètres  cubes  d'oxygène  et  de  24  mètres  cubes  de  gaz 
d'éclairage,  ce  qui  fait  124  litres  d'oxygène  et  96  litres  d'hy- 
drogène par  kilogramme  de  platine  iridié  fondu.  Ainsi  que  le 
fit  remarquer  M.  Trcsca,  ces  consommations  sont  absolument 
conformes  aux  prévisions  antérieures  de  MM.  Deville  et  Debray. 

Le  lingot  obtenu  dans  cette  mémorable  opération  formait 
une  barre  de  1",140  de  longueur,  de  178  millimètres  de  lar- 
geur et  de  80  millimètres  d'épaisseur.  Vu  dans  le  creuset,  alors 
qu'il  était  en  pleine  fusion,  le  métal  était  d'un  blanc  d'argent 
éblouissant,  fluide  comme  du  mercure  et  la  surface  était  aussi 
réfléchissante  que  celle  de  ce  liquide. 

Les  hautes  températures  dont  nous  venons  de  parler  sont  le 
résultat  direct  du  dégagement  de  chaleur  qui  a  lieu  dans  une 
combinaison  chimique  ;  c'est  ici  celle  de  l'oxygène  avec  un  gaz 
combustible,  l'hydrogène.  Dans  la  combustion  à  l'air  libre,  on 
rend  l'action  plus  énergique  et  la  chaleur  plus  intense,  en 
augmentant  la  vitesse  avec  laquelle  les  courants  gazeux  se 
précipitent  l'un  sur  l'autre.  Mais  la  présence  dans  l'air  d'un 
gaz  inerte,  l'azote,  est  un  obstacle  à  l'énergie  de  la  combinaison 
chimique  et  au  développement  de  chaleur  qui  en  est  la  consé- 
quence. Cet  obstacle  ne  peut  être  évité  que  si,  conime  dans  les 
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appareils  de  Henri  Sainte-Claire  Deville,  on  met  l'oxygène  pur 
en  contact  direct  avec  Thydrogène. 

En  décrivant  Tare  voltaïque,  nous  avons  mentionné  les  expé- 
riences qui  prouvent  combien  est  puissante  cette  source  lumi- 
neuse et  calorifique  ;  rappelons-nous  en  effet  que  les  substances 
les  plus  réfrac taires  s'y  fondent  et  s'y  volatilisent.  Récemment, 
un  célèbre  électricien,  M.  Siemens  (de  Londres),  a  utilisé  l'arc 
voltaïque  pour  obtenir  la  fusion  de  morceaux  d'acier  placés  à 
l'intérieur  d'un  creuset  en  graphite.  Ce  creuset  était  relié  au 
pôle  positif  de  deux  machines  dynamo-électriques  associées  en 
quantité.  Le  couvercle  du  creuset  était  percé  d'un  trou  par  où 
passait  un  cylindre  de  charbon  formant  le  pôle  négatif.  Des 
dispositions  spéciales  maintenaient  entre  des  limites  conve- 
nables la  résistance  électrique  du  creuset,  et  servaient  à  régler 
la  dislance  des  pôles  entre  lesquels  se  produisait  l'arc.  Au 
bout  de  quatre  minutes  et  demie,  1  kilogramme  d'acier  put  être 
fondu  par  cette  méthode,  qui  est  probablement  plus  coûteuse 
que  la  fusion  directe.  Nous  ne  mentionnons  ce  moyen  de  pro- 
duction d'une  température  élevée  que  pour  montrer  que  là  ce 
sont  encore  les  combinaisons  chimiques  qui  déterminent  la 
chaleur  nécessaire  à  la  fusion.  En  effet,  le  courant  électrique 
producteur  de  l'arc  voltaïque  est  engendré  par  le  mouvement 
d'une  machine  qui  tire  elle-même  sa  puissance  de  la  vapeur; 
et  celle-ci  est  obtenue  par  la  combustion  d'une  certaine  quan- 
tité de  houille,  c'est-à-dire  par  une  combinaison  chimique. 


g  3.    CHALEUR  PRODUITE   PAR   LES   ÊTRES   VIVANTS.    CHALEUR   AKIMALE. 

Les  êtres  organisés  sont,  comme  les  corps  bruts,  assujettis 
aux  lois  qui  règlent  les  échanges  de  chaleur  par  rayonnement 
ou  par  conductibilité;  il  n'y  aurait  rien  à  ajouter  à  ce  que  nous 
avons  dit  à  cet  égard,  si,  pendant  toule  la  durée  de  leur  vie, 
ils  ne  jouissaient  en  outre  de  la  faculté  de  produire  de  la  cha^ 
leur,  s'ils  n'étaient  eux-mêmes  les  sources  d'une  chaleur  qui 
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leur  est  propre  et  qui  leur  permet  de  se  maintenir  en  dehors 
de  l'équilibre  de  température  avec  le  milieu  liquide  ou  gazeux 
au  sein  duquel  ils  vivent,  a  Dans  les  conditions  normales  de 
leur  développement  et  de  leur  existence,  dit  M.  Gavarrel,  les 
êtres  organisés  ont  et  conservent  une  température  supérieure  à 
celle  du  milieu  ambiant;  Tobservation  la  plus  vulgaire  le  dé- 
montre pour  les  oiseaux  et  les  mammifères.  11  est  nécessaire 
de  recourir  à  des  procédés  d'investigation  plus  délicats,  et 
surtout  de  se  garantir  avec  soin  de  l'action  réfrigérante  de 
ïévaporation  pour  vérifier  l'exactitude  de  cette  proposition  dans 
le  reste  du  règne  animal  et  dans  toute  l'étendue  du  règne  vé- 
gétal; mais  le  fait  n'en  est  pas  moins  général  et  aujourd'hui 
incontestable.  Lorsque,  exceptionnellement ,  la  température, 
autour  d'eux,  dépasse  40^  à  45%  les  êtres  vivants  résistent  à 
réchauffement  et  se  maintiennent  au-dessous  de  la  température 
extérieure,  pourvu  toutefois  que  l'influence  ne  soit  ni  assez 
intense,  ni  assez  prolongée  pour  compromettre  définitivement 
leur  existence*.  » 

Pour  mesurer  la  température  des  êtres  vivants  dans  les  di- 
verses parties  de  leur  organisme,  ainsi  que  pour  en  étudier  les 
variations,  les  observateurs  ont  employé  les  appareils  thermo- 
métriques les  plus  sensibles,  thermomètres  à  mercure  méla- 
slatiques,  piles  thermo-électriques,  aiguilles  et  disques  thermo- 
électriques. Nous  avons  décrit  la  plupart  de  ces  instruments; 
nous  allons  dire  les  résultats  obtenus,  en  commençant  par  ceux 
qui  se  rapportent  à  la  température  des  animaux. 

On  peut  les  partager,  sous  ce  rapport,  en  deux  groupes  prin- 
cipaux :  le  premier  groupe  comprend  les  oiseaux,  qui,  de  tous 
les  êtres  organisés,  sont  ceux  dont  la  température  est  la  plus 
élevée,  et  les  mammifères,  au  nombre  desquels  il  faut  dis- 
tinguer l'homme;  dans  le  second  groupe  viennent  se  ranger 
tous  les  autres  animaux,  reptiles,  poissons,  insectes,  mol- 
lusques, etc.,  c'est-à-dire,  au-dessous  des  mammifères,  toute  la 

i .  Gavarrcty  De  la  chaleur  produite  par  les  êtres  vivants. 
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partie  inférieure  de  l'échelle  animale.  Longtemps  on  a  dis- 
tingué les  uns  des  autres  les  êtres  de  ces  deux  grands  groupes, 
en  donnant  aux  premiers  le  nom  d'animaux  à  saiig  chaud, 
par  opposition  à  celui  d'animaux  à  sang  froid  qui  caracté- 
risait les  autres.  On  croyait  en  effet  que  seuls  les  premiers  pos- 
sédaient une  température  qui  leur  fût  propre,  et  que  celle  des 
autres  se  confondait  avec  celle  du  milieu  ambiant.  On  n'avait 
pas  encore  réussi  à  constater  la  différence,  faible  à  la  vérité, 
mais  non  pas  nulle,  qui  existe  entre  les  deux  températures 
extérieure  et  intérieure.  Mais  aujourd'hui  il  n'est  pas  douteux 
qu'il  n'y  a  entre  les  animaux  des  deux  groupes  qu'une  diffé- 
rence de  degré,  et  dès  lors  les  dénominations  d'animaux  à  sang 
chaud  et  d'animaux  à  sang  froid  doivent  être  abandonnées. 

Les  recherches  d'un  grand  nombre  d'observateurs,  parmi 
lesquels  il  faut  citer  Martine,  Hunier,  Davy  au  dernier  siècle, 
Desprelz,  Prévost  et  Dumas  dans  celui-ci,  ont  prouvé  que,  à 
l'âge  adulte  et  sous  l'influence  d'une  alimentation  normale, 
la  température  des  oiseaux,  mesurée  au  rectum,  oscille  entre 
39%5  et  44\  Chez  des  moineaux  francs,  Despretz  a  constaté 
39',08;  chez  des  pigeons  42\ 98  ;  Pallas  a  trouvé  44',03  pour 
divers  petits  oiseaux.  D'un  tableau  comprenant  la  température 
d'un  grand  nombre  de  mammifères,  nous  relevons  35^5  pour 
celle  du  singe,  40^  pour  le  lapin,  la  chèvre,  le  mouton,  le  la- 
mantin.  Mais  chez  le  même  individu  la  température  peut, 
selon  les  circonstances,  varier  de  plus  d'un  degré  centigrade. 

La  température  du  corps  humain  a  été  naturellement  l'objet 
d'un  grand  nombre  d'observations.  M.  Gavarret,  en  les  rappe- 
lant dans  l'ouvrage  que  nous  avons  cité,  en  conclut  que,  dans 
l'état  physiologique  ou  normal,  la  température  de  l'homme 
adulte  prise  sous  l'aisselle  peut,  dans  nos  climats  tempérés, 
osciller  entre  36',5  et  37',5. 

Quand  on  parle  de  la  température  d'un  animal,  il  importe 
de  bien  préciser  l'endroit  où  elle  a  été  prise  ;  elle  varie  en  effet 
suivant  la  partie  du  corps  explorée.  M.  Becquerel  a  employé 
pour  ces  recherches  les  aiguilles  thermo-électriques,  qui  ont 

IV.  56 


442  LE -MONDE  PHYSIQtlE. 

* 

Tavanlage  de  pouvoir  être  introduites  dans  les  tissus  sans  les 
déchirer  ni  les  désorganiser,  ou  dans  les  vaisseaux  sanguins 
sans  occasionner  de  trouble  sensible  dans  la  circulation.  Il  a 
ainsi  reconnu  que  la  température  du  sang,  artériel  ou  veineux, 
va  en  croissant  à  mesure  qu'on  l'examine  plus  près  du  cœur. 
a  Ainsi,  dans  la  carotide,  la  température  du  sang  est  de  0M5 
au-dessus  de  celle  du  sang  de  l'artère  crui  aie  ;  la  température 
du  sang  de  la  veine  jugulaire  l'emporte  de  0%30  sur  celle  du 
sang  de  la  veine  crurale.  »  Mais  «  la  température  du  sang  arté- 
riel est  toujours  notablement  supérieure  à  celle  du  sang  vei- 
neux quand  l'expérience  porte  sur  des  points  correspondants  de 
vaisseaux  collatéraux.  Ainsi,  à  l'origine  de  l'aorte,  la  tempé- 
rature du  sang  l'emporte  de  0^84  sur  celle  du  sang  de  la  veine 
cave  supérieure,  au  point  où  ce  dernier  vaisseau  s'ouvre  dans 
l'oreillette  droite;  la  température  du  sang  de  Tartère  crurale 
est  moyennement  supérieure  de  0^98  à  celle  du  sang  de  la 
veine  crurale.  »  Enfin  «  la  température  des  muscles  l'emporte 
considérablement  sur  celle  du  tissu  cellulaire  qui  leur  sert 
d'enveloppe*  ». 

De  nombreuses  influences  font  osciller  en  outre  la  tempéra- 
ture moyenne  du  corps  des  animaux  supérieurs,  entre  de  faibles 
limites  à  la  vérité  :  l'âge,  le  sexe,  l'état  de  veille  ou  de  sommeil, 
de  repos  ou  d'activité,  de  santé  ou  de  maladie,  les  saisons,  les 
climats  sont  autant  de  causes  de  variation,  que  nous  ne  faisons 
que  signaler  ici,  parce  que  l'étude  détaillée  de  ces  éléments  de 
la  chaleur  animale  est  plutôt  du  ressort  de  la  physiologie  que 
de  la  physique.  Il  est  toutefois  un  trait  caractéristique  qu'il 
faut  retenir  :  c'est  que,  chez  les  mammifères  et  les  oiseaux,  la 
température  du  corps  est  sensiblement  indépendante  des  va- 
riations de  température  du  milieu  ambiant.  L'influence  de  la 
saison,  du  climat,  n'est  pas  assez  grande  pour  contredire  ce 
résultat  général,  que  de  nombreuses  observations  mettent 
d'ailleurs  hors  de  doute.  Les  relations  des  voyageurs  dans  les 

1 .  Gavarrety  ouvrage  cité. 
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régions  polaires  montrent  que  Thomme  peut  vivre  dans  une 
atmosphère  à  70®  au-dessous  de  zéro  sans  que  la  température 
de  son  corps  subisse  des  changements  notables.  Eu  ce  qui 
regarde  les  animaux,  M.  Gavarret  cite  ce  les  résultats  obtenus 
par  le  capitaine  Parry  et  le  capitaine  Back  dans  leurs  voyages 
vers  le  pôle  nord.  Le  premier  a  vu  un  renard  conserver  une 
température  supérieure  de  76%7  à  celle  du  milieu  ambiant,  el 
le  second  a  constaté  qu'un  lagopède  des  saules  l'emportait  de 
79%1  sur  la  température  de  l'atmosphère.  Ces  faits  paraîtront 
sans  doute  suffisants  pour  nous  autoriser  à  considérer  les  mam- 
mifères et  les  oiseaux,  comme  des  animaux  à  température  phy- 
siologiquemefît  cofistante.  » 

Des  observations  non  moins  nombreuses  prouvent  que  les 
animaux  supérieurs  peuvent  supporter  sans  périr  des  tempé- 
ratures excessives,  c'est-à-dire  dépassant  beaucoup  quelquefois 
40"*  à  45*^  centigrades.  Le  corps  humain  jouit  de  la  même 
faculté.  Depuis  le  fait  rapporté  en  4763  à  l'Académie  des 
sciences  par  Tillet,  de  trois  jeunes  filles,  attachées  au  service 
du  four  banal  de  Larochefoucault,  pouvant  rester  cinq  et  même 
dix  minutes  dans  l'intérieur  de  ce  four,  quoiqu'il  fût  encore 
assez  chaud,  et  supportant  ainsi  sans  accidents  une  tempé- 
rature d'au  moins  132  degrés  centigrades,  de  nombreuses 
expériences  du  môme  genre  ont  été  faites  sur  l'homme  et  sur 
les  animaux.  La  faculté  de  résister  à  des  températures  très 
élevées  sans  que  la  température  propre  du  corps  soit  elle- 
même  élevée  d'une  manière  sensible  est  donc  incontestable.  Ln 
résistance  au  refroidissement  est  rendue  possible  par  la  surex- 
citation des  causes  qui  produisent  la  chaleur,  tandis  que  la 
résistance  aux  causes  extérieures  d'échauffement  provient  de 
la  transpiration  abondante,  de  l'évaporation  et  du  froid  qu'elle 
détermine  à  la  surface  du  corps. 

Les  mêmes  phénomènes  ont  été  observés  chez  les  animaux 
inférieurs  dont  la  température,  comme  on  va  voir,  est  nota- 
blement plus  faible  que  celle  des  oiseaux  et  des  mammifères. 
Longtemps  on  a  cru  que  les  animaux  dits  à  sang  froid  n'a- 
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vaient  point  de  chaleur  propre^  ou  que  celle  de  leur  corps  était 
la  température  du  milieu  où  ils  sont  habituellement  plongés. 
Cela  tenait  à  la  faible  différence  qui  existe,  en  effet,  entre  ces 
deux  températures,  à  l'insuffisance  des  moyens  d'observation, 
et  surtout  enfin  à  l'action  réfrigérante  de  Tévaporation,  qui 
masquait  le  faible  excès  de  la  température  de  l'animal  sur 
celle  du  milieu  ambiant.  Les  instruments  thermo-électriques, 
piles  et  aiguilles,  ont  permis  de  surmonter  ces  difficultés,  et  des 
observateurs  comme  Nobili  et  Melloni,  Becquerel  et  Dulrochet, 
parvinrent  à  mesurer  cet  excès  avec  une  précision  qui  mil  fin 
à  tous  les  doutes.  Citons  seulement  quelques  résultats  : 

Excès  de  leur  températare 
Noms  des  animaux.  sur  le  milieu  ambiant. 

Reptiles  : 

Grenouille 0%50  à  0^75 

Crapaud 0^50  à  0^75 

Lézard 0^75  à  1«,25 

Couleuvre 0%75  à  1^35 

Boa 2^50 

Tortue 1^22  à  3^90 

Vipère 5^56 

Poissons  : 

Brochet 5%88 

Carpe 0^86  à  0^93 

Anguille 0^93 

Truite 1%10 

Requin 1^30 

ARTICULÉS,    MOLLUSQUES,    ETC.   : 

Scarabée 0^25  à  (P,70 

Grillon 5%80 

Guêpe 0^.50 

Hanneton 0^25  à  1S77 

Cétoine  dorée 0«,25 

Escargot 0«,90 

Limace 0^25  à  IMl 

Holothurie  tubuleuse 0S20  à  0^60 

En  résumé,  tous  les  animaux,  dans  l'état  de  vie,  produisent 
de  la  chaleur.  Les  uns,  les  animaux  supérieurs  jouissent  de  la 
faculté  de  maintenir  leur  température  sensiblement  constante, 
quelles  que  soient  les  circonstances  extérieures.  Les  animaux 
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inférieurs  paraissent  au  contraire  subir  l'influence  décisive  de 
la  température  du  milieu  ambiants  tout  en  possédant  toujours 
un  excès  de  température  qui  démontre  la  production  d'une 
chaleur  propre  à  leurs  organes.  Du  reste,  cette  production  de 
chaleur  est  d'autant  plus  considérable  dans  toute  l'étendue  de 
l'échelle  animale  que  l'organisation  est  plus  complexe  et  les 
fonctions  plus  développées. 

Il  nous  reste  à  dire  maintenant  à  quelles  causes  on  doit 
attribuer  cette  production,  ou  quelle  est  la  nature  de  la  source 
de  la  chaleur  chez  les  animaux. 

Â  la  doctrine  des  anciens,  qui  admettaient  que  la  chaleur 
animale  eslinnée  et  que  son  siège  est  dans  le  cœur  (dans  le  ven- 
tricule droit  selon  Aristote,  dans  le  ventricule  gauche  selon 
Galien),  succédèrent  les  explications  de  Van  Helmont,  puis  de 
Haies.  La  première  rapportait  justement  la  calorification  chez 
les  animaux  supérieurs  et  chez  l'homme  à  des  réactions  chi- 
miques ;  mais  la  science  était  encore  alors  trop  peu  avancée 
pour  pouvoir  préciser  la  nature  de  ces  réactions  ;  Van  Helmont 
indiquait  le  mélange,  dans  le  cœur,  du  soufre  et  du  sel  volatil 
du  sang  ;  Sylvius  la  rapportait  à  l'effervescence  née  au  contact 
de  la  lymphe  et  du  chyle.  Les  iatro-mécaniciens,  tels  que  Haies, 
attribuaient  la  chaleur  animale  au  frottement  ;  c'est  dans  le  pou- 
mon, oii  la  vitesse  du  sang  est  plus  considérable  que  partout 
ailleurs,  qu'était  le  siège  principal  de  ce  dégagement,  et  son 
élément  actif  était  le  globule. 


i.  «  Les  animaux  inférieurs  sont  si  profondément  influencés  par  Tétat  physique  du  milieu 
qui  les  eniironne,  que  leur  mode  d'existence  dépend  complètement  des  circonstances  exté- 
rieures. Dans  la  belle  saison,  ils  sont  vifs,  agiles,  jouissent  de  la  plénitude  de  la  vie  ;  aux 
approches  de  Thiver,  ils  conunenccnt  à  languir,  et,  si  le  froid  augmente  autour  d'eux,  ils 
tombent  dans  un  état  d'engourdissement  tel,  que  tous  les  actes  de  la  vie  semblent  momen- 
tanément suspendus.  La  production  de  chaleur  devient  alors  très  faible,  et,  sans  s'abaisser 
aurdesious  de  celle  des  corps  environnants,  leur  température  s'en  approche  d'autant  plus 
que  leur  torpeur  est  plus  prononcée.  Sous  peine  de  s'exposer  à  des  erreurs  graves,  il  est 
donc  nécessaire,  quand  on  veut  étudier  la  température  propre  de  ces  animaux,  d'opérer 
dans  des  circonstances  telles  que  leurs  fonctions  soient  dans  la  plénitude  de  leur  exercice. 
C'est  généralement  quand  le  milieu  ambiant  se  maintient  entre  iâ^  et  25^  que  les  observa- 
tions donnent  des  résultats  satisfaisants.  »  (Gavarret,  De  la  chaleur  produite  par  les  étrci 
vivants.) 


] 


446  LE  MONDE   PHYSIQUE. 

Les  travaux  de  Priestley,  surtout  ceux  de  Lavoisier,  à  l'é- 
poque où  la  chimie  se  constituait  sur  des  bases  posilms, 
conduisirent  à  la  véritable  solution  du  problème.  Depuis  1789, 
date  de  la  publication  du  Mémoire  sur  la  respiration  des  aîd- 
maux,  des  recherches  considérables  ont  été  faites  sur  le  même 
sujet,  les  données  du  problème  des  causes  de  la  chaleur  ani- 
male ont  été  obtenues  avec  une  précision  plus  grande,  mais 
les  conclusions  de  notre  grand  chimiste  restent  intactes.  Nous 
allons  les  reproduire. 

c<  En  partant  des  connaissances  acquises,  disait  Lavoisier, 
et  en  nous  réduisant  à  des  idées  simples  que  chacun  puisse 
aisément  saisir,  nous  dirons  d'abord,  en  général,  que  la  respi- 
ration n'est  qu'une  combustion  lente  de  carbone  et  d'hydro- 
gène, qui  est  semblable  en  tout  à  celle  qui  s'opère  dans  une 
lampe  ou  dans  une  bougie  allumée,  et  que,  sous  ce  point  de 
vue,  les  animaux  qui  respirent  sont  de  véritables  corps  com- 
bustibles qui  brûlent  et  se  consument. 

«  Dans  la  respiration,  comme  dans  la  combustion,  c'est  l'air 
de  l'atmosphère  qui  fournit  l'oxygène  et  le  calorique  ;  mais, 
comme  dans  la  respiration,  c'est  la  substance  môme  de  l'ani- 
mal, c'est  le  sang  qui  fournit  le  combustible,  si  les  animaux 
ne  réparaient  pas  habituellement  par  les  aliments  ce  qu'ils 
])erdent  par  la  respiration,  l'huile  manquerait  bientôt  à  la 
lampe,  et  l'animal  périrait,  comme  une  lampe  s'éteint  lors- 
qu'elle manque  de  nourriture. 

«  Les  preuves  de  cette  identité  d'effets  entre  la  respiration  et 
la  combustion  se  déduisent  immédiatement  de  l'expérience.  En 
effet,  l'air  qui  a  servi  à  la  respiration  ne  contient  plus,  à  la 
sortie  du  poumon,  la  môme  quantité  d'oxygène;  il  renferme 
non  seulement  du  gaz  acide  carbonique,  mais  encore  beaucoup 
plus  d'eau  qu'il  n'en  contenait  avant  l'inspiration.  Or,  comme 
l'air  vital  ne  peut  se  convertir  en  acide  carbonique  que  par  une 
addition  de  carbone;  qu'il  ne  peut  se  convertir  en  eau  que  par 
une  addition  d'hydrogène;  que  cette  double  combinaison  ne 
peut  s'opérer  sans  que  l'air  vital  perde  une  partie  de  son  calo- 
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rique  spécifique,  il  en  résulte  que  l'effet  de  la  respiration  est 
d'extraire  du  sang  une  portion  de  carbone  et  d'hydrogène,  et 
d'y  déposer  à  la  place  une  portion  de  son  calorique  spécifique, 
qui,  pendant  la  circulation,  se  distribue  avec  le  sang  dans 
toutes  les  parties  de  l'économie  animale,  et  entretient  cette 
température  à  peu  près  constante  qu'on  observe  dans  tous  les 
animaux  qui  respirent. 

«  On  dirait  que  cette  analogie  qui  existe  entre  la  combustion 
et  la  respiration  n'avait  point  échappé  aux  poètes,  ou  plutôt 
aux  philosophes  de  l'antiquité,  dont  ils  étaient  les  interprètes 
et  les  organes.  Ce  feu  dérobé  du  ciel,  ce  flambeau  de  Promé- 
Ihée,  ne  présente  pas  seulement  une  idée  ingénieuse  et  poé- 
tique, c'est  la  peinture  fidèle  des  opérations  de  la  nature,  du 
moins  pour  les  animaux  qui  respirent  :  on  peut  donc  dire,  avec 
les  anciens,  que  le  flambeau  de  la  vie  s'allume  au  moment  où 
l'enfant  respire  pour  la  première  fois,  et  qu'il  ne  s'éteint  qu'à 
sa  mort*.  » 

Après  avoir  remarqué  que  l'homme,  plus  favorisé  par  la 
nature  qu'aucun  autre  animal,  a  une  constitution  qui  lui  per- 
met de  vivre  dans  toutes  les  températures  et  sous  tous  les 
climats,  de  mener,  selon  ses  besoins  et  sa  volonté,  une  vie 
active  ou  une  vie  tranquille,  la  circulation,  la  respiration  et  la 
nutrition,  s'activant  ou  se  ralentissant,  se  réglant  en  un  mot 
sur  les  circonstances,  Lavoisier  ajoute  :  «  En  rapprochant  ces 
réflexions  des  résultats  qui  les  ont  précédées,  on  voit  que  la 
machine  animale  est  principalement  gouvernée  par  trois  régu- 
lateurs principaux  :  la  respiration,  qui  consomme  de  l'hydro- 
gène et  du  carbone  et  qui  fournit  du  calorique  ;  la  transpiration, 
qui  augmente  ou  qui  diminue,  suivant  qu'il  est  nécessaire 
d'emporter  plus  ou  moins  de  calorique;  enfin  la  digestion,  qui 
rend  au  sang  ce  qu'il  perd  par  la  respiration  et  la  transpira- 
tion. » 

Nous  avons  dit  qu'un  grand  nombre  de  savanis  ont  appio- 

1.  Premier  mémoire  sur  la  reipiralion  des  animauxy  par  Seguin  et  Lavoisier,  t.  11  des 
Œuvres  compiItes. 
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fondi,  depuis  Lavoisier,  par  des  observations  el  des  expériences 
multipliées,  la  question  de  la  source  de  la  chaleur  animale.  Les 
phénomènes  physico-chimiques  de  la  respiration,  de  la  nutri- 
tion, la  détermination  numérique  des  quantités  de  carbone  el 
d'hydrogène  brûlées,  la  mesure  à  Taide  des  procédés  calorimé- 
triques de  la  chaleur  produite,  Tinfluence  de  Talimentation  sur 
l'intensilé  des  combustions  respiratoires  et  par  suite  sur  la  tem- 
pérature des  animaux,  selon  la  nature  ou  la  quantité  des  matières 
alimentaires  ingérées,  Tétude  des  phénomènes  qu'on  observe 
lorsque  l'animal,  privé  de  nourriture,  mais  continuant  à  absor- 
ber de  l'oxygène,  est  réduit  à  brûler  les  matériaux  de  ses 
propres  organes,  graisse,  sang,  tissus,  tous  ces  problèmes  et 
bien  d'autres  ont  été  abordés  et  en  grande  partie  résolus  ;  mais 
il  reste  encore  nombre  de  points  obscurs  dont  la  solution  dé- 
pend à  la  fois  de  la  physique  et  de  la  physiologie.  Ne  pouvant 
entrer  dans  les  détails  que  nécessiterait  l'exposé  même  som- 
maire des  découvertes  faites  sur  ces  divers  points  de  la  science, 
nous  nous  bornerons  à  montrer,  par  un  exemple,  comment  on 
a  procédé  à  la  détermination  de  la  part  qui  revient  à  la  respira- 
tion dans  la  production  de  la  chaleur  animale. 

La  méthode  consiste  V  à  mesurer  la  quantité  de  chaleur 
perdue  par  un  animal  en  un  temps  donné  ;  2"  à  calculer  la 
chaleur  produite,  en  déduisant,  de  la  quantité  d'oxygène 
absorbé  et  de  l'analyse  des  gaz  expirés,  la  proportion  de  car- 
bone et  d'hydrogène  transformés  en  acide  carbonique  et  en  eau, 
el  en  multipliant  le  poids  de  chacun  de  ces  deux  corps  brûlés, 
par  sa  chaleur  de  combustion. 

Voici  (fig.  182)  l'appareil  qui  a  servi  à  Dulong  pour  ces  dé- 
terminations. Il  se  compose  de  deux  boîtes  concentriques  en  fer- 
blanc,  l'une  el  l'autre  à  parois  très  minces,  et  tenues  à  distance 
par  de  légers  supports.  La  boîte  intérieure  constitue  l'enceinte 
destinée  à  contenir  l'animal  en  expérience,  qu'on  a  préalable- 
ment placé  dans  une  cage  en  osier.  Cette  enceinte  communique 
avec  l'extérieur  par  deux  tubes  ou  colonnes  de  fer-blanc,  dont 
l'une  est  en  relation  avec  un  gazomètre  plein  d'air  ;  et  l'autre 
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avec  un  gazomètre  rempli  d'eau.  La  première  coIoqdc  s'ouvre 
directement  dans  la  belle  intérieure  et  amène  incessamment  de 
l'air  nouveau  pour  l'entretien  de  la  respiration  de  i'animal.  La 
seconde  est  terminée  inférieurement  par  un  serpentin  dont 
l'ouverture  débouche  à  droite  de  la  boite;  c'est  par  elle  que 
sortent  les  gaz  expirés,  de  sorte  que,  grâce  au  jeu  des  gazo- 
mètres, uu  courant  d'air  est  entretenu  autour  de  l'animal  d'une 
manière  continue.  L'eau  de  l'appareil  est  agitée  de  manière  à 
répartir  uniformément  la  chaleur  cédée  par  l'animal  et  par  les 
gaz  qui  circulent  dans  le  serpentin.  Un  thermomètre  mesure  la 
température  de  l'eau  au 
commencement  et  à  la  \ 

Jin  ou  dans  les  diverses 
phases  de  l'expérience. 
L'appareil  n'est  autre 
chose,  comme  on  voit, 
qu'un  calorimètre,  dis- 
posé de  façon  que  l'ani* 
mal,  vivant  dans  un 
air  constamment  re- 
nouvelé, puisse  respi- 
rer dans  des  conditions 
noimales.  L'air  fourni  avait  été  préalablement  analysé  ;  une 
autre  analyse  donnait  la  composition  des  gaz  expirés  ;  les  vo- 
lumes et  les  températures  de  l'air  et  des  gaz  en  question  étaient 
jaugés  et  mesurés,  le  poids  en  eau  du  calorimètre  et  sa  tempé- 
rature étaient  pareillement  connus  ou  déterminés.  En  procé- 
dant ainsi,  Dulong  pouvait  donc  calculer  :  1'  la  chaleur  cédée 
par  l'animal  au  calorimètre  dans  un  temps  donné  ;  2°  la  quan- 
tité totale  de  l'oxygène  absorbé  par  l'animal  dans  le  même 
temps  j  3°  la  quantité  d'acide  carbonique  exhalée.  D'après  les 
principes  adoptés  par  ce  physicien  et  qui  n'étaient  autres  que 
ceux  formulés  par  I^voisier,  ces  données  étaient  sufïisantes 
pour  calculer  les  quantités  de  carbone  et  d'hydrogène  brûlées 
par  l'anîmal,  lesquelles  multipliées  parleurs  chaleurs  de  eora- 


Fi^.  183.  —  Appareil  de  Dulong  pour  la  mesure  de  h 
chaleur  diivaloppiie  dans  l'acli:  de  lu  i-cspinition. 


.] 
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bustion  donnaient  la  quantité  totale  de  chaleur  développée  par 
la  respiration  de  TanimaP. 

Dans  la  méthode  Dulong  et  Petit,  Tacide  carbonique  exhalé 
était  partiellement  absorbé  par  l'eau  du  gazomètre,  de  sorte 
que  le  dosage  ne  pouvait  se  faire  avec  toute  Texactitude  dési- 
rable. Cet  inconvénient  n'existe  plus  dans  le  procédé  imaginé 
par  Regnault  et  Reiset,  et  les  déterminations  de  ces  deux  sa- 
vants relatives  aux  données  de  la  respiration  animale  sont 
aussi  rigoureuses  que  possible.  La  ligure  183  représente  l'appa- 
reil qu'ils  ont  employé  pour  cet  objet.  On  voit  que  l'animal  est 
introduit  sous  une  cloche  de  verre  tubulée  qu'enveloppe  un 
manchon  de  verre  de  plus  grande  dimension  porté  sur  le  mémo 
disque  que  la  cloche.  Le  manchon  était  rempli  d'eau  maintenu 
à  une  température  constante.  Voici  maintenant  par  quelle  dis- 
position l'air  de  la  cloche,  malgré  l'absorption  d'oxygène  duo 
à  la  respiration  de  l'animal,  d'une  part  conservait  une  compo- 
sition constante,  d'autre  part  cédait  l'aoide  carbonique  exhalé. 
On  voit  sur  la  droite  du  dessin  un  système  de  deux  pipettes 
communiquant  l'une  avec  l'autre  par  un  tube  de  caoutchouc 
vulcanise,  et  formant  ainsi  deux  vases  communicants.  L'une 
ol  l'autre  sont  à  moitié  pleines  de  potasse  caustique,  et  le 
liquide  a  par  conséquent  dans  cliacunc  un  même  niveau. 
A  l'aide  d'un  mécanisme  à  ])alancier,  les  pipettes  étaient  mues 

4.  Desprelz  est  arrivé  aux  mémos  résultais  par  une  méthode  à  peu  près  pareille.  Mais 
depuis  la  même  question  a  été  reprise  par  Re^mault  et  Reiset,  à  l'aide  d'appareils  perfec- 
tionnés et  de  méthodes  plus  préci>es,  permettiuil  d'éviter  diverses  causes  d'erreur.  Voici, 
d'après  M.  Ga\ arrêt,  les  ])rincipaux  résultais  de  ces  dernières  et  importantes  ex|)ériences  : 

<«  l"  Tous  les  animaux  ahsorhent  de  l'oxyj^ène,  qui  se  comhine  avec  les  matériaux  du 
sang.  La  quantité  d'oxygène  ahsorbée  varie  avec  la  classe  et  res[>èce  zoologique,  et,  pour  le 
même  animal,  avec  les  circonstances  physiologiques. 

«  !2'  Tous  les  animaux  exhalent  de  l'acide  carboni({ue ;  sauf  quelques  cas  exceptionnels  et 
très  importants,  le  poids  de  l'oxygène  de  l'acide  carbonique  exhalé  est  plus  faible  que  celui 
de  l'oxygène  absorbé.  L'oxygène  absorbé  étant  tout  entier  éliminé  sous  forme  d'eau  et 
d'acide  carbonique,  la  portion  de  ce  gaz  qui  ne  se  combine  pas  avec  le  carbone,  s'unit  à 
l'hydrogène  du  sang  ;  de  sorle  que  la  somme  des  quantités  d'oxygène  combinées  avec  le 
carbone  et  l'hydrogène  représente  toujours  la  totalité  de  l'oxygène  absorbé  par  les  surfaces 
respiratoires. 

«  5"  Dans  l'état  de  santé  et  soumis  à  leur  régime  habituel,  les  mammif^res  et  les  oiseaux 
exhalent  constamment  de  l'azote.  L'exhalation  de  ce  gaz  est  toujours  très  faible  (moindre 
ordinairement  qu'un  centième  du  poids  de  Foxygènc  absorbé).  >> 
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verticalement,  l'une  s'élevant  pendant  que  Taulre  s'abaissait. 
Par  ce  mouvement  alternatif,  le  liquide  de  la  pipette  qui  s'éle- 
vait, s'écoulait  et  passait 'dans  l'autre;  il  y  était  remplacé  par 
Tair  de  la  cloche  à  l'aide  d'un  tube  mettant  en  communication 
chaque  pipette  avec  la  cloche  elle-môme.  Cet  air,  au  contact  de 
la  potasse  caustique,  se  dépouillait  de  son  acide  carbonique, 
puis  rentrait  dans  la  cloche  au  moment  oîi  la  pipette  s'abais- 
sait de  nouveau,  et  ainsi  de  suite. 


Fig.  183.  —  Appareil  de  Rcgnaull  et  Ueisct  pour  rélude  de  la  respirali 


L'air  respiré  par  l'animal,  perdant  de  la  sorte  la  quantité 
d'oxygène  absorbée  par  la  respiration  et  transformée  en  acide 
carbonique,  sa  tension  diminuait  incessamment  à  mesure  que 
sa  composition  changeait.  11  fallait  remplacer  cet  oxygène,  et 
c'est  à  quoi  servait  la  partie  de  l'appareil  qu'on  voit  à  gauche 
du  dessin.  De  gi-ands  ballons  préalablement  remplis  de  chlo- 
rure de  calcium  recevaient  par  leur  tubulure  supérieure  de 
l'oxygène  pur,  pendant  que  le  chlorure  s'écoulait  par  une  tubu- 
lure inférieure.  Ils  étaient  en  communication  avec  un  flacon 
laveur  contenant  une  solution  de  potasse,  et  c'est  bulle  par 
Lulle  que  l'oxygène,  après  avoir  barbette  dans  cette  solutiou, 
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passait  sous  la  cloche  renfermant  Tanimal  en  expérieuce.  C'est 
par  la  différence  de  pression  de  Toxygène  des  ballons  et  de  Tair 
de  la  cloche  que  se  faisait  cet  écoulement  de  gaz. 

Ainsi,  ranimai  respirait  dans  un  air  ayant  une  composition 
et  une  température  constantes,  et  l'acide  carbonique  exhalé 
était  recueilli,  de  sorte  que  Ton  pouvait  évaluer  rigoureuse- 
ment la  quantité  d'oxygène  consommée  ainsi  que  celle  de  l'acide 
carbonique  fourni  par  la  respiration.  D'un  autre  côté,  l'acide 
carbonique  seul  ayant  disparu  de  l'atmosphère  de  la  cloche, 
on  pouvait  analyser  et  doser  les  gaz  que  la  potasse  ne  pouvait 
absorber,  azote,  hydrogène  carboné  ou  libre,  provenant  des 
voies  respiratoires  ou  digestives  et  versées  par  l'animal  pen- 
dant la  durée  de  l'expérience.  Voici  quelques  exemples  des 
résultats  obtenus  par  cette  méthode  : 

Oxygèoc  consommé 

■^        '^       ^      Rapport  de  l'oirgèof 

Acide  carbonique  par  heure      contenn  damCO* 

Animaux.  exhalé  par  heure,     par  lieurc.     et  par  kilogr.  à  ToxygèDe  abeorbé. 

Chien  nourri  à  la  viande       gr.  ^r.  gr. 

(poids,  6S395).  ..  .      7,590  7,449  ^,164  0,742 

Poule  nourrie  à  l'avoine 

(poids,  1S610).  ..  .      2,520  1,775  1,109  1,024 

5    grenouilles    (  poids , 

287  grammes).  .  .  .      0,0182  0,0181         0,065  0,729 

40    hannetons    (poids, 

40  grammes)  ....       0,0472  0,0434         1,076  0,791 

Les  résultats  suivants  concernant  la  respiration  humaine 
sont  dus  à  MM.  Andral  et  Gavarret  : 

Ages  des  individus.  Poids. 

k. 

8  ans 22,25 

16  ans 55,39 

40  à  60  ans  .  .  .     68,8  à  65,5 

60  à  80  ans  .  .  .    65,5  à  61,2 

Pour  résumer  ce  paragraphe,  on  voit  que  la  chaleur  animale 
est  due  tout  entière  à  des  combustions  :  l'oxygène  de  Tair  am- 
biant est  l'élément  comburant  ;  les  matériaux  organiques  versés 
par  la  digestion  en  sont  l'élément  combustible.  C'est  donc  à 


Acide  carbonique 

Carbone  brûld 

exlialé 

Carbone  brûlé 

eu  24  heures. 

en  24  heures. 

parkilopr. 

gr. 

g^- 

r- 

120,8 

442,9 

5,4 

259,2 

950,4 

4,8 

247,4 

888,8 

5,6 

229,8 

809,6 

3,4 
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des  combinaisons  chimiques  qu'un  animal  quelconque  doit 
loute  la  chaleur  dont  il  a  hesoin  pour  maintenir  la  tempéra- 
ture nécessaire  à  son  existence. 


g  4.    CHALEUR    PflODDITE   PAR    LES   TÉGÉTAVX. 


C'est  dans  l'acte  de  la  germination  qu'on  a  constaté  le  plus 
anciennement  la  production  de  chaleur  chez  les  végétaux.  On 
sait  que  les  hrasseurs, 
pour  la  préparation  du 
malt ,  fout  subir  aux 
grains  d*orge,  préalable- 
ment imbibés  d'eau  el 
déposés  en  couches  plus 
ou  moins  épaisses  sur 
le  sol  bitumé  de  salles 
nommées  germoirs,  un 
commencement  de  ger- 
mination. Pendant  celte 
opération ,  les  las  de 
grains  s'échauflenl  spon- 
tanément, el  la  chaleur 
est  d'autant  plus  forte 
que  la  germination  est 
plus  rapide.  Le  même 
phénomène  a  été  étudié 
par  Gœppcrt  sur  les 
graines  de  divers  végé- 
taux, blé,  avoine,  maïs, 
pois  et  chanvre,  etc.  En 
s'en  tenant  à  la  première 
phase  de  la  germination,  aCn  d'éviter  la  cause  d'erreur  prove- 
nant de  la  moisissure,  ce  savant  constata  les  excès  suivants  de 
température  des  graines  sur  l'atmosphère  :  ll*,2o  à  12',50 
pour  le  blé  et  l'avoine,  6',25  à  7',50  pour  le  maïs,  7* ,5  à  8*, 5 


Fig.  184.  ~  Arum  maailalum. 
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|i^iiir  les  |K/is  el  ha  ^ins  fie  chèneTis,  17\5  pour  la  graine 
lie  Irêfle. 

C^'.st  à  notre  granrl  naturaliste  Lamarek  qu'on  doit  la  [ire- 
initie  étude  sur  la  production  de  la  chaleur  pendant  la  flo- 
raison. Iles  1777,  il  constata  récliaulTement  notable  que  pré- 
sentent les  spadices  de  VAinim  italicum,  ou  Gouet  d'Italie,  au 
moment  de  Tépanouissement  de  la  spathe  ou  de  la  déhiscence 
des  anthères.  Des  phénomènes  semblables  furent  obsenrés  par 
divers  savants  sur  diverses  plantes  de  la  famille  des  Araîdées: 
les  noms  de  Senneliier,  de  Th.  de  Saussure,  de  Hubert,  de 
Vrolick,  de  Vriese,  de  Dutrochet  et  de  beaucoup  d*aQtres 
oliservateurs  sont  allacliés  à  ces  recherches  de  physiologie  cl 
de  pliysicpie  végétales.  L'excès  de  température  da  spadiœ 
siu'  Pair  environnant  peut  atteindre  et  dépasser  iO  degrés. 
M.  Kmery,  dans  son  bel  ouvrage  La  vie  végktaijb,  cite  à  ec 
sujet  une  observation  curieuse  due  à  Hubert,  planteur  de  La 
Kéuiiion.  «  La  mère  d'Hubert,  dit-il,  était  aveugle.  Utt  jour, 
se  promenant  dans  le  jardin,  des  fleurs  la  surprirent  et  l'atti- 
rèrent par  la  suavité  de  leur  ])arrum;  elle  les  toucha,  selon 
la  c(mstante  liahilnde  des  personnes  affligées  de  cette  cniellc 
iiifirinité,  et  fut  foil  étonnée  d'éprouver  une  sensation  de  cha- 
leur très  marquée.  Elle  apporta  aussitôt  la  plante  à  son  fils,  qui 
reconnut  en  elle  un  Ai'um,  et  lui  fit  part  de  sa  décoaterte. 
Hubert,  séduit  par  la  nouveauté  du  phénomène,  Tétudia  arec 
soin,  nuiltiplia  et  varia  les  conditions  de  Texpérience.  Dne  fins, 
il  vil  la  température  d'un  thermomètre  placé  au  milieu  decinij 
spadires  liésousonihlc  s'élever  à  44^  alors  que  l'air  restait  à  W: 
rinflu(Mu*e  de  douze  spadices  réunis  de  la  même  manière  la  lil 
même  mouler  à  i0^5,  soil  une  surélévation  de  30%5Î  Des 
IMiilodeiidrons.  autres  espèces  de  la  même  famille,  ont  fonnii. 
avec  un  seul  spadioe,  des  élévations  de  température  de  15  n 
18  dejrrés.  » 

Théodore  de  Saussure  a  constaté,  au  moment  de  Tépanouis- 
sement  des  fleurs  de  divers  végétaux,  un  excès  de  temj)^^!^^ 
sVIevaut  à  V  dans  les  fleurs  mâles  du  Potiron,  à  0\5  dans  lis 
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fleurs  Iicrmaphrodiles  du  bignoiiia  de  Virginie,  de  0°,3  dans 
les  petites  fleurs  de  lu  Tvbéretise  des  jardins.  »  Mais  de  toutes 
les  fleurs,  celles  de  la  Reine  des  Eaux,  la  Victoi'ia  Begia,  aux 
étamincs  innombrables,  aux  dimensions  inusitées,  puisque 
leur  diamètre  —  bien  que  notablement  réduit  par  la  captivité 


tig,  18&.  —  Heiirs  de  \a  Vicloriii  lieijia. 


—  atteint  encore  trois  décimèircs  dans  nos  serres,  devaient 
iournir  les  nombres  les  i)lus  élevés.  Et,  en  cITel,  la  tempéra- 
liirc  de  l'une  d'elles,  née  au  jardin  botanique  de  Hambourç, 
s'élevait  au  moment  de  l'épanouissement  à  40°, 5  ecntigr.,  alors 
(pie  l'eau  de  l'aquarium  était  seulement  à  20°, 8  centigr.,  et 
l'atinospbère  de  la  serre  à  28°,5  centigr.  D'autres  fleurs,  moins 
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grandes  il  est  vrai,  éprouvent  à  la  même  époque  un  échauffe- 
ment  encore  très  sensible;  ainsi,  chez  le  Magnolia  à  grandes 
fleurs,  il  est  de  3  à  4  degrés*.  » 

Les  observations  de  Dutrochet  sur  les  spadices  des  aroïdées 
lui  ont  fait  reconnaître,  dans  réchauffement  de  ces  organes, 
une  périodicité  quotidienne  :  ce  sont  comme  les  paroxysmes 
d'une  fièvre,  qui  atteignent  leur  maximum  dans  la  journée  et 
leur  minimum  dans  la  nuit,  et  reviennent  à  la  même  heure 
pour  une  même  plante,  à  des  heures  diverses  pour  des  plantes 
différentes. 

Mais  si  les  plantes  produisent  de  la  chaleur  pendant  les 
périodes  d'ailleurs  très  limitées  de  la  germination  et  de  la 
floraison,  en  est-il  de  môme  aux  autres  époques  de  leur  vie, 
pendant  le  phénomène  ordinaire  de  la  végétation  ?  On  en  a 
douté  assez  longtemps,  les  observations  ayant  même  donné 
souvent,  au  lieu  d'un  excès  de  température,  un  certain  abais* 
sèment  au-dessous  de  Tair  ambiant.  Mais  les  expériences  de 
Dutrochet  et  de  Gœppert  ont  montré  que  ces  résultats  négatifs 
provenaient  de  ce  que  les  observateurs  ne  s'étaient  point  pré- 
servés des  causes  d'erreur,  rayonnement,  conductibilité  et 
surtout  évaporation.  Voyons  comment  procédait  le  premier  de 
ces  physiciens  pour  constater  la  production  de  chaleur  dans  le 
phénomène  de  la  végétation.  La  (îgurc  186  représente  l'appareil 
qu'il  employait  dans  ce  but.  a  et  &  sont  deux  tiges  d'asperge; 
l'une  b  a  été  tuée  par  l'immersion  dans  de  l'eau  à  50  degrés; 
l'autre  a,  entièrement  semblable  à  la  première,  est  plongée, 
aussitôt  coupée,  dans  un  flacon  plein  d'eau  fraîche,  afin  qu'elle 
continue  à  vivre.  On  prend  un  pot  qu'on  remplit  de  sable 
humide,  on  y  dispose  les  deux  asperges,  l'une  dans  son 
flacon,  l'autre  suspendue  par  un  fil  à  une  branche  de  bois 
sec.  On  introduit  dans  chacune  d'elles  les  deux  extrémités 
soudées  ee'  d'une  aiguille  thermo-électrique  c,  dont  les  fil 
sont  mis  en  relation  avec  le  galvanomètre  multiplicateur.  Oa 


1.  Emery,  La  vie  végétale,  Paris,  Hachette. 
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pose  sur  le  vase  une  plaque  de  plâtre  MN  percée  d'une  ouverture 
convenable,  et  on  recouvre  le  tout  d'une  cloche  en  verre.  L'air 
de  la  cloche  se  sature  d'humidité,  de  sorte  que  toute  évnpora- 
tion  se  trouve  supprimée.  Dutrochet  a  constaté  ainsi,  dans  les 
parties  vertes  et  vivantes  des  végétaux,  un  excès  de  température 
sur  l'air  ambiant,  excès  très  faible  à  la  vérité,  puisqu'il  se 
mesure  par  quelques  dixièmes  de  degré,  mais  qui  n'en  est  pas 
moins  réel  et  suffît  à  prouver  que  les  plantes  produisent  de  la 
chaleur  dans  l'acte  de  la  végé- 
tation ordinaire. 

Pour  trouver  les  causes  de 
la  chaleur  propre  des  végé- 
taux, il  fallait  analyser  les  trois 
fonctions  principales  de  la  gci-- 
mination,  de  la  floraison  et  de 
la  végétaliou  en  général.  Or  il 
est  prouvé  par  de  nombreux 
travaux  que,  pour  germer,  la 
graine  a  besoin  de  l'oxygène 
de  l'air,  qui  lui  sert  à  brûler 
une  partie  de  son  carbone  et 
de  son  hydrogène  :  c'est  cette 
réaction  chimique  qui  donne 
lieu  à  la  production  de  cha- 
leur observée.  II  en  est  de 
même  de  celle  qui  se  mani- 
feste d'une  façon  si  marquée  dans  les  fleurs,  et  surtout  dans  les 
organes  de  reproduction,  au  moment  de  l'émission  du  pollen. 
En  dehors  de  ces  deux  actes  qui  ne  comprennent  qu'une  partie 
limitée  de  la  vie  de  la  plante,  le  phénomène  de  la  végétation 
est  plus  complexe.  On  sait  que,  sous  l'influence  de  la  lumière, 
les  parties  vertes  des  plantes  à  chlorophylle  décomposent  l'acide 
carbonique  de  l'atmosphère,  fixent  le  carbone  et  dégagent  l'oxy- 
gène :  c'est  la  fonction  qui  correspond  à  l'assimilation  chez  les 
animaux.  Une  autre  fonction  de  la  vie  végétale  est  la  respira- 


Fig.  1S6.  —  Appareil  Dutrochet  pour  ineii 
la  chaleur  développée  dans  la  vé[,'éU[ioi 
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tion,  qui  consiste,  au  contraire,  dans  Tabsorption  de  Toxygène 
atmosphérique  et  dans  le  dégagement  d'acide  carbonique  el 
d'eau.  C'est  ce  dernier  phénomène  qui  donne  lieu  à  la  produc- 
tion de  la  chaleur  propre  à  la  végétation. 

Ces  deux  fonctions  si  différentes  reçoivent  communément  les 
noms  de  respiration  diuime  et  de  respiration  nocturne^  parce 
qu'elles  s'effectuent,  la  première  pendant  le  jour,  et  la  seconde 
principalement  pendant  la  nuit.  Mais  il  y  a  là  une  confusion 
que  notre  grand  physiologiste  Claude  Bernard  a  fait  ressortir 
en  ces  termes  : 

ce  On  a  confondu,  dit-il,  sous  la  dénomination  unique  de 
respiration  végétale,  deux  ordres  de  faits  bien  différents,  el 
qui  n'ont  aucun  caractère  commun,  si  ce  n'est  de  consister  en 
des  échanges  de  gaz  entre  la  plante  et  l'atmosphère.  La  vérité 
est  que  les  deux  phénomènes  sont  directement  opposés  :  l'un 
consistant  en  une  absorption  d'acide  carbonique,  une  restitu- 
tion d'oxygène,  tandis  que  l'autre,  au  contraire,  consiste  en  une 
absorption  d'oxygène  et  une  formation  d'acide  carbonique. 

«  Le  premier  de  ces  phénomènes,  réduction  de  Tacide  car- 
bonique, est  exclusif  à  certains  éléments  du  végétal,  à  la  chlo- 
rophylle, dont  la  faculté  spéciale,  immanente  à  sa  substance, 
se  manifeste  seulement  lorsque  cette  substance  est  soumise  à 
l'influence  solaire.  II  faut  donc  reconnaître  là  une  propriété 
limitée  dépendant  de  l'irritabilité  fonctionnelle,  el  non  point 
une  propriété  générale,  dépendant  de  l'irritabilité  nutritive.  On 
pourra  désigner,  si  l'on  veut,  cette  manière  d'être  de  la  chlo- 
rophylle sous  le  nom  de  propinété  chloraphylliefiney  el  l'assi- 
miler à  toutes  les  autres  propriétés  fonctionnelles. 

«  Au  contraire,  le  phénomène  inverse,  qui  consiste  en  une 
absorption  d'oxygène  et  un  dégagement  d'acide  carbonique, 
dépend  d'une  propriété  générale  propre  à  toute  cellule  orga- 
nisée et  appartenant  à  tout  ce  qui  vil.  Ce  phénomène  est  entiè- 
rement semblable  chez  le  végétal  à  l'acte  respiratoire  que  Ton 
observe  chez  les  animaux.  11  mérite  seul  le  nom  de  respiration 
•dans  les  deux  règnes. 
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«  Les  échanges  gazeux  entre  les  végétaux  et  Tatmosphère 
sont  donc  commandés  par  deux  influences  distinctes  et  anta- 
gonistes :  Impropriété  chlorophyllienne  et  \di propriété  respira- 
toire proprement  dite. 

«  Celle-ci  est  absolument  générale,  elle  est  commune  à  tous 
les  éléments  anatomiques  végétaux  ou  animaux  ;  elle  ne  s*ar- 
i^te  et  ne  se  suspend  jamais  ;  elle  a  tous  les  caractères  de  l'irri- 
tabilité nutritive,  à  savoir  la  continuité  et  Tuniversalité.  On  la 
constate  dans  les  fleurs,  les  boui^eons,  les  graines,  les  tiges, 
les  racines;  on  la  trouve  dans  les  plantes  sans  chlorophylle, 
•comme  les  orobanchées  et  les  champignons;  enfin,  elle  existe 
aussi  dans  les  organes  verts,  oii  elle  constitue  ce  qu'on  a  appelé 
la  respiration  nocturne  ou  la  respiration  à  Vombre,  en  l'oppo- 
sant à  la  fonction  diurne  chlorophyllienne  qui  a  besoin  des 
rayons  solaires  pour  s'exercer.  Mais  de  jour  ou  de  nuit,  à 
Tombre  ou  au  soleil,  à  l'air  ou  dans  l'eau,  la  respiration  ne 
cesse  jamais,  car  sa  cessation  serait  la  mort. 

«  En  résumé,  la  propriété  respiratoire  proprement  dite  est 
•commune  au  végétal  et  à  l'animal  :  l'un  et  l'autre  ont  besoin 
d'oxygène  pour  accomplir  les  combustions  organiques  qui  se 
passent  en  eux.  C'est  là,  par  conséquent,  une  analogie  frajï- 
pante  qui,  au  lieu  de  prouver  la  dualité  de  la  vie  dans  les  deux 
règnes,  en  manifeste  au  contraire  l'harmonieuse  unité.  » 

On  voit  donc  en  définitive,  et  c'est  par  là  que  nous  devons 
-conclure  en  nous  plaçant  au  point  de  vue  exclusivement  phy- 
sique, que  la  chaleur  propre  aux  êtres  vivants,  animaux  ou 
•végétaux,  a  pour  cause  un  phénomène  de  combustion,  c'esl- 
à-dire  une  combinaison  chimique. 

§  5.  CHALEUR  DÉVELOPPÉE  PAR  LES  ACTIONS  MÉCANIQUES. 

Les  actions  mécaniques,  le  frottement,  la  percussion,  In 
compression,  développent  de  la  chaleur,  tout  comme  les  mou- 
vements plus  intimes  qui  constituent  les  phénomènes  de  com- 
binaisons chimiques.  Les  exemples  abondent  de  cette  transfor- 
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mation  du  mouvement  en  chaleur,  et  chacun  de  nous  peut  les 
observer  aisément.  Citons-en  quelques-uns. 

Un  bouton  de  mëtal  qu*on  frotte  vivement  contre  une  étofTe 
ou  tout  autre  corps  solide,  s*échauffe  et  devient  brûlant  :  les 
écoliers  connaissent  à  merveille  ce  moyen  d'amusement  ou  de 
distraction.  Le  frottement  d'une  scie  contre  le  morceau  de  bois 
qu'elle  sert  à  diviser,  celui  d'un  rasoir  ou  d'un  couteau  qu'on 
repasse  sur  une  pierre,  de  la  lime  contre  le  métal  qu'elle  mord, 
élèvent  la  température  des  objets  soumis  à  ce  mouvement 
violent,  et  dont  les  molécules  se  trouvent  ainsi  ébranlées.  Les 
étincelles  que  les  fers  des  chevaux  font  jaillir  sur  le  pavé, 
celles  que  produit  le  frottement  de  l'acier  sur  la  roue  du  ré- 
mouleur, ou  encore  celles  qui  enflamment  l'amadou  dans  le 
maniement  du  briquet  à  silex,  proviennent  les  unes  et  les 
autres  de  la  haute  température  dégagée  par  le  frottement  : 
,  des  parcelles  métalliques  très  fines  se  détachent,  et  la  chaleur 
développée  est  suffisante  pour  porter  d'aussi  petites  masses  à 
l'incandescence  *. 

Des  morceaux  de  bois  bien  secs,  frottés  l'un  contre  l'autre, 
s'échauffent  ;  de  la  fumée  se  dégage  ;  et,  si  l'on  en  croit  les 
récits  des  voyageurs,  les  sauvages  arrivent  même  par  ce  moyen 
à  se  procurer  du  feu.  Les  tourneurs  produisent  les  filets  noirs, 
qu'on  voit  quelquefois  sur  les  objets  qu'ils  travaillent,  en  pres- 
sant fortement  une  pièce  de  bois  tranchante  sur  le  point  qu'ils 
veulent  brunir.  L'échauffement  qui  résulte  de  celte  pression ^ 
jointe  au  mouvement  rapide  de  rotation  du  tour,  est  assez  fort 
pour  carboniser  le  bois  sur  le  pourtour  de  l'objet.  Les  touril— 
Ions  des  machines,  les  essieux  des  voilures,  des  wagons  de=r 
chemins  de  fer,  s'échauffent  fortement  par  le  frottement  résul— 
tant  d'une  rotation  rapide  et  prolongée.  Ils  prendraient  feu  si 
l'on  n'avait  soin  de  les  lubrifier  en  les  graissant. 

1.  ((  Avant  rinvention  des  lampes  de  sûreté  de  Davy,  le  grisou  était  la  grande  plaie  de^ 
houillères,  et  bien  des  mines  restaient  inexploitées,  inabordables,  à  cause  de  la  préseaccr 
de  cet  invincible  ennemi.  Comme  on  ne  pouvait  se  servir  des  lampes  ordinaires,  on  avait 
imaginé  d*éclairer  les  chantiers  au  moyen  d'une  roue  d*acier  tournant  contre  une  pierre 
à  fusil.  »  (Simonin,  La  vie  soutenaine,) 
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11  faut  citer  ici,  comme  exemple  de  l'énorme  quantité  de 
chaleur  que  peut  dégager  le  frottement  de  deux  corps  solides 
Tun  contre  l'autre,  l'expérience  célèbre  faite  par  Rumford  en 
1798;  cette  expérience  avait  été  suggérée  à  l'illustre  physi- 
cien, pendant  qu'il  surveillait,  à  Munich,  le  forage  des  pièces 
de  canon.  Vivement  frappé  de  la  grande  quantité  de  chaleur 
que  dégageait  cette  opération,  il  voulut  la  mesurer  d'une  façon 
plus  précise.  11  fit  donc  disposer  un  cylindre  métallique,  des- 
tiné à  l'opération  du  forage,  dans  une  caisse  en  bois  remplie 
d'eau,  dont  la  température  était  donnée  par  un  thermomètre 
plongé  dans  le  liquide.  Une  heure  après  que  le  frottement  du 
foret  contre  le  cylindre  eut  commencé,  la  température  de  l'eau, 
de  16^  au  début,  s'élevait  à  46\  Au  bout  de  deux  heures,  elle 
était  de  81%  et  enfin,  une  demi-heure  plus  tard,  l'eau  entrait  en 
complète  ébuUition.  <c  11  serait  difficile,  dit  Rumford,  de  dé- 
crire la  surprise  et  Tétonnement  exprimé  par  le  visage  des 
assistants  à  la  vue  d'une  si  grande  quantité  d'eau  (environ 
dix  litres)  chauffée  et  rendue  bouillante  sans  le  moindre  feu.  » 

Tyndall,  après  avoir  cité,  dans  ses  Leçons  sur  la  chaleur,  la 
célèbre  expérience  de  Rumford,  fait  observer  à  ses  auditeurs 
que  le  temps  lui  manque  pour  la  répéter  devant  eux  dans  les 
conditions  primitives;  «  mais,  ajoule-t-il,  je  suis  en  mesure  de 
vous  montrer  en  substance  le  môme  effet  en  deux  minutes  et 
demie.  J'ai  ici  un  tube  de  cuivre,  dont  la  longueur  est  de 
10  centimètres,  le  diamètre  de  2  centimètres.  11  est  bouché  au 
fond,  et  je  le  visse  verticalement  sur  une  table  avec  roue  et 
manivelle  pour  le  faire  tourner  rapidement.  J'ai  en  outre  deux 
morceaux  de  bois  de  chêne  réunis  par  une  charnière,  et  dans 
lesquels  sont  creusées  deux  rainures  semi-circulaires,  desti- 
nées à  embrasser  le  tube  de  cuivre.  Ces  morceaux  de  bois 
forment  une  sorte  de  pince  (fig.  187),  et,  serrant  doucement, 
je  puis  produire  un  frottement  entre  le  bois  et  le  tube  de  cuivre 
mis  en  rotation.  Je  remplis  à  peu  près  le  tube  d'eau  froide,  je 
le  bouche  avec  un  bouchon  de  liège  pour  empêcher  que  le 
liquide  s'échappe  et  m'éclabousse,   et  je  mets  l'appareil  en 
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mouTemcnt.  Tant  que  l'action  continue,  la  températnre  de  l'eau 
s'élève,  «l  quoique  les  deux  minutes  et  demie  ne  soient  pas 
encore  écoulées,  ceux  qui  sont  près  de  l'appareil  peuvent  voir 
la  vapeur  s'échapper  du  bouchon.  Trois  ou  quatre  fois  aujoar- 
<l'hui  j'ai  projeté  le  bouchon  par  la  force  de  la  vapeur  à  une 
hauteur  de  7  mètres  dans  l'air;  c'est  ce  qui  arrive  encore  ;  la 
vapeur  suit  le  bouchon,  et,  en  se  précîpitanl,  produit  ce  petit 
nuage  dans  l'atmosphère.  » 

Le  frottement  des  solides  contre  les  liquides  et  contre  les 
gaz  développe  aussi  de  la  chaleur  :  une  expérience  de  Joule, 


Fig.  1X7.  —  Expt'i'iencc  de  Tjmlall.  Clmluur  dégagée  |wr  le  froltemcnt. 


sur  laquelle  nous  reviendrons,  a  mis  en  évidence  l'échaufle- 
ment  d'une  masse  liquide,  agitée  par  des  palettes  métalliques 
tournant  autour  d'un  axe.  C'est  au  frottement  contre  les  couches 
de  l'atmosphère  qu'on  a  attribué  longtemps  l'incandescence 
des  acrolithes  qui  traversent,  avec  une  vitesse  considérable, 
l'enveloppe  aérienne  de  notre  globe  ;  mais  Regnault  a  prou>é 
qu'elle  est  due  à  une  autre  action  mécanique,  la  compression. 
L'élévation  de  température  causée  par  le  frottement  d'une 
masse  gazeuse  contre  un  corps  solide  est  du  reste  mise  hors 
de  doute  par  une  expérience  très  simple,  que  Tyndall  a  faite 
dans  ses  conférences  sur  la  chaleur  :  avec  un  soufflet,  il  lan- 
çait un  courant  d'air  sur  l'une  des  faces  de  la  pile  Ihermo- 
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électrique;  l'aiguille  du  galvanomèlre  était  aussitôt  déviée,  et 
le  sens  de  sa  déviation  indiquait  que  la  face  de  la  pile  avait 
été  chaufTée  par  l'air  en  mouvement. 

Terminons  cette  énumération  de  phénomènes,  qui  tous 
prouvent  la  génération  de  la  chaleur  par  une  force  mécanique, 
en  citant  une  expérience  importante  de  Davy  :  cet  illustre  phy- 


fi-i.  iSH.  —  11.  liai). 


sicien  parvint,  en  frottant  l'un  contre  l'autre  deux  morceaux 
de  glace  bien  essuyés,  à  fondre  une  certaine  quantité  d'eau 
solide.  Voici  ce  qui  donne  un  grand  intérêt  à  celle  expérience  : 
pour  expliquer  le  dégagement  de  chaleur  que  donne  le  frotte- 
ment, les  partisans  de  la  matérialité  de  la  chaleur,  ceux  qui  la 
considéraient  comme  im  fluide  contenu  dans  les  interstices 
des  molécules  des  corps,  raisonnaient  ainsi  :  «  Le  frottement 
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change  la  capacité  calorifique  des  différents  corps  ;  il  diminue 
cette  capacité,  de  sorte  que  la  chaleur  emmagasinée  avant  Tac- 
tion  mécanique  ne  peut  plus  séjourner  tout  entière  dans  le 
corps,  après  le  changement  moléculaire  dont,  il  s'agit  :  c'est 
cette  chaleur  qui  se  dégage  par  le  frottement,  et,  de  latente 
qu'elle  était,  devient  sensible.  »  Or  l'expérience  de  Davy  rend 
cette  explication  impossible.  Rappelons-nous,  en  effet,  que 
l'eau  a  une  capacité  calorifique  double  de  celle  de  la  glace  : 
après  la  fusion  d'une  certaine  quantité  de  glace,  Teau  résul- 
tante contient  plus  de  chaleur  latente  qu'auparavant;  on  ne 
pourrait  donc  comprendre  d'où  provient  la  chaleur  qui  a  seni 
à  produire  le  passage  de  la  glace  à  l'état  liquide.  Et  enfin,  on 
conclut  de  là  que  c'est  la  force  mécanique  mise  en  jeu  dans  le 
frottement  qui  se  transforme  en  chaleur,  c'cst-à-dirc  en  une 
force  d'un  autre  genre  :  il  y  a  transformation  d'un  mouvement 
visible  en  un  mouvement  moléculaire  ou  atomique. 

La  percussion  et  la  compression  développent  la  chaleur 
comme  le  frottement.  Ainsi,  quand  on  enfonce  un  clou  dans 
une  pièce  de  bois  à  coups  de  marteau,  non  seulement  le  clou 
s'échauffe,  effet  qui  peut  résulter  en  partie  du  frottement  contre 
le  bois,  mais  le  marteau  lui-même  (si  sa  masse  n'est  pas  trop 
considérable  en  comparaison  de  celle  du  clou)  accuse  une  élé- 
vation de  température.  Une  barre  de  fer,  battue  à  coups  redou- 
blés, peut  s'échauffer  assez  pour  rougir.  Des  flans  d'or,  d'argent, 
de  cuivre,  comprimés  sous  le  balancier  qui  sert  à  frapper  les 
monnaies,  s'échauffent,  mais  l'élévation  de  température  n'est 
pas  la  môme  pour  les  différents  métaux.  Une  expérience  ingé- 
nieuse de  Tyndall  montre  le  développement  de  chaleur  qui 
résulte  de  la  compression  du  bois.  «  J'ai  ici,  dit-il,  un  mor- 
ceau de  sapin,  à  une  température  inférieure  à  celle  de  la  salle, 
et  donnant,  lorsqu'il  est  mis  en  contact  avec  la  pile  (thermo- 
électrique),  la  déviation  qui  dénote  du  froid.  Je  place  ce  bois 
entre  les  plaques  d'une  petite  presse  hydraulique,  et  je  le  com- 
prime fortement.  Les  plaques  de  la  presse  sont  pareillement, 
vous  le  remarquerez,  plus  froides  que  l'air  de  la  salle.  Après 
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la  compression,  je  porte  le  bois  au  contact  de  la  pile  :  voyez 
l'effet.  Le  galvanomètre  prononce  que  de  la  chaleur  a  été  déve- 
loppée par  l'acte  de  la  compression*.  »  En  général,  la  quantité 
de  chaleur  développée  par  les  actions  mécaniques  dépend  de 
la  nature  des  substances  soumises  à  ces  actions,  de 
l'état  de  leur  surface,  de  la  pression  exercée. 

La  compressibililé  des  liquides  est  très  faible  : 
néanmoins,  en  exerçant  sur  des  masses  liquides  des 
pressions  considérables,  de  30  à  40  atmosphères 
par  exemple,  on  a  pu  constater  un  dégagement  de 
chaleur.  La  compression  des  gaz  peut  s'exercer  dans 
des  limites  extrêmement  étendues  :  aussi  obtient-on 
une  élévation  de  température  assez  considérable, 
quand  on  comprime  brusquement  une  masse  gazeuse 
dans  un  espace  limité.  C'est  ce  fait  qui  sert  de  prin- 
cipe au  bnquet  à  air  y  ou  pneumatique,  que  nous 
avons  décrit  dans  le  premier  volume  de  cet  ouvrage 
(fig.  189). 

Pour  que  le  morceau  d'amadou,  fixé  à  l'extrémité 
du  piston,  s'enflamme,  l'air  intérieur  doit  être  ré- 
duit par  la  compression  au  douzième  de  son  volume. 
L'élévation  de  température  qui  résulte  de  cette  di- 
minution brusque  du  volume  de  l'air,  est  d'environ 
500%  tandis  qu'il  suffit  de  500°  pour  l'inflammation 
de  Tamadou.  Une  notable  portion  de  la  chaleur 
développée  est  en  effet  absorbée  par  les  parois  de  l'instrument 
et  par  le  piston,  dont  la  masse  est  bien  plus  considérable  que 
celle  de  l'air  intérieur. 

L'expansion  d'un  gaz  produit  l'effet  inverse  de  la  compres- 
sion, c'est-à-dire  un  abaissement  de  température  :  nous  avons 
vu  du  gaz  acide  carbonique,  d'abord  comprimé  à  40  ou  50  at- 
mosphères dans  un  récipient,  puis  liquéfié,  se  refroidir  telle- 
ment par  la  dilatation  que  produit  son  passage  à  l'air  libre. 


Fig.  189. 
Briquet  à  air. 


i .  La  :haleur  considérée  comme  un  mode  de  mouvement,  Leçon  I. 
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qu*il  passe  de  Tétat  liquide  a  Télat  solide  sous  la  forme  de  flo- 
cons, Maucs  comme  la  oeige.  Leur  température  descend  alors 
jusqu*à  IVO  degrés  au-dessous  de  zéro. 

Le  même  fihénomèoe  de  refroidissement  a  lieu  quand  la 
Tapeur  dVau  sort  en  jet  d'une  chaudière  i  haute  pression,  par 
exemple  de  la  sou|ape  de  la  marmite  de  Papin.  Sa  dilatalion 
subite  est  accompagnée  d*un  refroidissement  qui  la  condense 
sous  la  forme  de  brouillard  épais  :  en  plongeant  la  main  dans 
le  jet  de  vapeur*  on  éprouve  une  sensation  de  «fraîcheur  qui 
étonne  au  premier  alH>rd.  11  faut  bien  se  garder  de  faire  celte 
expérience  quand  la  vapeur  contenue  dans  la  chaudière  n*est 
qu*à  la  pression  atmosphérique  ordinaire.  En  s^échappant  dans 
Tatmosphère  à  cette  pression  •  elle  conserverait  la  température 
de  100'  :  on  serait  cruellement  brûlé  en  y  plongeant  la  main. 


CHAPITRE   XVI 


NOTIONS  DE  THERMODYNAMIQUE 


g   1.    AKCIEKNES   HYPOTHÈSES    SUR    LA   MATURE    DE    LA    CHALEUR. 

Nous  voici  arrivés  «lu  terme  de  notre  description  des  phéno- 
mènes et  des  lois  de  la  chaleur.  En  laissant  de  côlé,  comme  le 
comporte  notre  programme,  tout  ce  qui  regarde  le  côté  mathé- 
matique de  cette  branche  de  la  physique,  pour  ne  nous  atta- 
cher qu'à  la  démonstration  expérimentale  des  lois,  nous  avons 
pu  passer  en  revue  les  principales  propriétés  qui  se  manifestent 
dans  les  corps  soumis  à  l'action  de  l'agent  calorifique,  pro- 
priétés qui,  en  dernière  analyse,  se  réduisent  à  deux  :  des 
variations  de  volume  et  des  changements  d'étal.  En  y  joignant 
les  lois  qui  caractérisent  les  deux  modes  de  propagation  de  la 
chaleur  par  voie  de  rayonnement  et  de  conductibilité  et  l'étude 
des  principales  sources  naturelles  ou  artificielles  de  chaleur, 
l'exposé  très  élémentaire  que  nous  avions  en  vue  s'est  trouvé 
complet.  Si  nous  résumons  ainsi  en  quelques  lignes  la  matière 
des  chapitres  qui  précèdent,  c'est  afin  de  faire  remarquer  au 
lecteur  que,  dans  aucun  cas,  il  n'a  été  nécessaire  à  notre  exposé 
de  formuler  aucune  hypothèse  sur  la  nature  de  la  chaleur.  La 
mesure  des  dilatations  des  solides,  des  liquides  et  des  gaz,  les 
procédés  thermomélriques  qu'on  en  déduit  sont  parfaitement 
suffisants  pour  définir  l'état  thermique  d'un  corps  ou  d'un 
milieu,  et  pour  connaître,  en  consultant  les  résultats  de  l'expé- 
rience, les  lois  de  l'équilibre  de  température  dans  un  système 
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quelconque.  Ces  lois  peuvent  être  très  compliquées,  mais  il  n'esl 
pas  nécessaire,  pour  les  établir,  de  savoir  ce  qu'est  en  soi  la 
chaleur.  Il  en  est  de  même  de  tout  ce  qui  regarde  les  change- 
ments d'élat,  phénomènes  de  transition  ou  de  rupture  d'équi- 
libre entre  les  molécules  des  corps,  sortes  de  points  critiques 
en  dépendance  intime  avec  les  variations  isolées  ou  simulta- 
nées de  pression  et  de  température.  La  connaissance  de  la 
nature  de  la  chaleur  n'a  pas  été  non  plus  indispensable  à  la 
détermination  des  quantités  de  chaleur  absorbées  ou  dégagées 
dans  tel  ou  tel  phénomène,  d'échauffement,  de  refroidissement, 
de  liquéfaction,  de  solidification,  de  combustion,  etc.  C'est  seu- 
lement lorsqu'on  arrive  à  l'étude  des  sources  de  chaleur  qu'on 
est  amené  à  se  poser,  pour  aller  plus  loin,  le  problème  de  la 
cause  de  la  chaleur,  de  la  nature  physique  ou  mécanique  de 
l'agent  qui  prend  naissance  dans  la  combinaison  chimique, 
dans  le  frottement,  la  percussion,  etc. 

Cependant,  par  une  tendance  tout  à  fait  irrésistible  de  l'es- 
prit humain,  les  physiciens  et  aussi  les  philosophes  de  tous  les 
temps  n'ont  pas  manqué  d'agiter  sinon  de  résoudre  le  problème 
en  question.  11  en  a  toujours  été  ainsi,  sans  grand  profit  pour  la 
science.  Chercher  la  cause  des  choses  avant  qu'on  ait  recueilli 
et  classé  les  faits,  qu'on  ait  interrogé  la  nature  par  la  méthode 
rigoureuse  de  l'observation  expérimentale,  et  formulé  les  lois 
des  phénomènes,  lois  qui  ne  peuvent  être  mises  en  évidence 
qu'après  des  mesures  nombreuses  et  précises  et  des  vérifica- 
tions multipliées,  c'est  suivre  une  marche  contraire  à  celle 
que  l'histoire  tout  entière  des  sciences  physiques  et  naturelles 
démontre  comme  seule  fructueuse.  Sans  manquer  de  respect  à 
des  philosophes  qui,  à  d'autres  points  de  vue,  ont  été  de  grands 
génies,  on  peut  soutenir  qu'Aristote  et  les  Péripatéticiens  n'ont 
pas  jeté  une  grande  lumière  sur  la  nature  de  la  chaleur,  lors- 
qu'ils la  définissent  «  une  qualité  ou  un  accident  qui  réunit 
ou  rassemble  des  choses  homogènes,  c'est-à-dire  de  la  mèrae 
nature  et  espèce,  et  qui  détruit  ou  sépare  des  choses  hétéro- 
gènes ou  de  différentes  natures  ».  Les  Epicuriens  n'avançaient 
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pas  beaucoup  plus  la  connaissance  des  choses,  lorsqu'ils 
disaient  que  «  la  chaleur  est  la  substance  volatile  du  feu 
même,  réduite  en  atomes  et  émanée  des  corps  ignés  par  un 
mouvement  continuel  ».  C'est  bien  là,  à  peu  près,  Tune  des 
deux  hypothèses  modernes  qui  ont  été  proposées  pour  rendre 
compte  de  la  chaleur;  mais  est-il  besoin  de  dire  que  des  for- 
mules aussi  vagues  n'ont  pas  été  et  ne  pouvaient  être  d'aucune 
utilité  pour  le  progrès  de  la  science. 

Cette  opinion  de  Démocrite,  que  la  chaleur  est  une  substance 
sui  gefieriSy  a  été  reprise  dans  les  temps  modernes  par  des 
chimistes  et  physiciens,  tels  que  Homberg,  Lémery,  Grave- 
sande,  Boerhaave.  D'Alembert,  dans  V Encyclopédie ,  donne 
en  ces  termes  l'analyse  des  idées  que  professait  ce  dernier  sa- 
vant sur  la  chaleur  ou  sur  le  feu  :  «  Ce  que  nous  appelons  feu 
est  un  corps  par  lui-même,  sui  generis,  qui  a  été  créé  tel  dès 
le  commencement,  qui  ne  peut  être  altéré  en  sa  nature  ni  en 
ses  propriétés,  qui  ne  peut  être  produit  de  nouveau  par  aucun 
autre  corps,  et  qui  ne  peut  être  changé  en  aucun  autre,  ni 
cesser  d'être  feu.  Ce  feu  est  répandu  également  partout,  et  il 
existe  en  quantité  égale  dans  toutes  les  parties  de  l'espace  : 
mais  il  est  parfaitement  caché  et  imperceptible,  el  ne  se  dé- 
couvre que  par  certains  effets  qu'il  produit,  et  qui  tombent  sous 
nos  sens.  Ces  effets  sont  la  chaleur,  la  lumière,  les  couleurs, 
la  raréfaction  et  la  brûlure,  qui  sont  autant  de  signes  de  feu 
dont  aucun  ne  peut  être  produit  par  quelque  autre  cause  que 
ce  soit.  »  Pour  que  les  uns  ou  les  autres  de  ces  effets  se  pro- 
duisent, il  faut  certaines  circonstances,  et  notamment  que  le 
feu  soit  amassé  ou  réduit  dans  un  espace  plus  étroit.  C'est  ce 
que  produisent  les  corps  lumineux  ou  incandescents,  ou  les 
procédés  de  concentration  des  rayons,  comme  les  miroirs  con- 
caves et  les  lentilles,  ou  enfin  les  actions  mécaniques,  telles  que 
le  frottement.  11  est  aisé  de  voir,  dans  ces  idées  de  Boerhaave, 
la  doctrine  de  la  matérialité  de  la  chaleur  que  professaient  en- 
core beaucoup  de  physiciens  de  notre  siècle  et  qui  se  traduisait 
dans  leurs  écrits  par  l'expression  significative  de  caloiique.  A 
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la  vcrile,  celte  expression  reste  usitée,  même  aujourd'hui,  mais 
sans  que  les  savants  qui  s'en  servent  y  attachent  le  sens  élroil 
d'une  substance  spéciale  constituant  la  chaleur. 

La  seconde  hypothèse  est  celle  qui  regarde  la  chaleur  non 
plus  comme  une  substance,  mais  comme  un  mouvement.  Elle 
a  eu,  dans  les  derniers  siècles,  d'éminents  partisans.  D'après 
Bacon  {Novum  organum^  de  forma  calidï),  «  la  chaleur  est  un 
mouvement  d'extension,  par  lequel  un  corps  s'efforce  de  se 
dilater,  ou  de  se  donner  une  plus  grande  dimension  que  celle 
qu'il  avait  auparavant  ;  ce  mouvement  n*est  point  égal  ou  uni- 
forme, ni  dans  tout  le  corps,  mais  il  existe  dans  ses  plus  {)etites 
parties  seulement,  comme  il  paraît  par  le  tremblement  ou  la 
trépidation  alternative  des  particules  des  liqueurs  chaudes,  du 
fer  rouge,  etc.,  et  enfin  ce  mouvement  est  extrêmement  ra- 
pide ».  En  un  mot,  le  philosophe  anglais  définit  la  chaleur 
«  un  mouvement  d'extension  et  d'ondulation  dans  les  petites 
parties  d'un  corps,  qui  les  oblige  de  tendre  avec  une  certaine 
rapidité  vers  la  circonférence,  et  de  s'élever  un  peu  en  même 
temps  ».  Et  il  ajoute  que  «  si  l'on  peut  exciter  dans  quelque 
corps  naturel  un  mouvement  qui  l'oblige  de  s'étendre  et  de  se 
dilater,  ou  donner  à  ce  mouvement  une  telle  direction  dans  ce 
même  corps  que  la  dilatation  ne  s'y  fasse  point  d'une  manière 
uniforme,  mais  qu'elle  n'en  affecte  que  certaines  parties,  on  y 
produira  de  la  chaleur  ». 

Ces  définitions  très  vagues  sont  évidemment  basées  sur  des 
faits  })lus  ou  moins  bien  observés  ou  interprétés,  et  il  paraît 
bien  que  ce  sont  les  agitations  visibles  des  corps  très  chauds 
qui  ont  conduit  Bacon  à  son  idée  d'un  mouvement  moléculaire. 

Boyle  adopte  également  l'hypothèse  de  la  nature  mécanique 
de  la  chaleur,  qui,  dit-il,  c<  semble  consister  principalement 
dans  la  propriété  de  la  matière  qu'on  nomme  mouvement  »,  à 
certaines  conditions  toutefois,  par  exemple  «  que  l'agitation 
des  parties  du  cori)s  soit  violente,  que  la  détermination  du 
mouvement  soit  diversifiée,  et  qu'elle  soit  dirigée  en  tous  sens. 
11  faut  en  outre  que  toutes  les  particules  agitées,  ou  du  moins 
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la  plupart,  soient  assez  petites  pour  qu'aucune  d'elles  ne  puisse 
tomber  sous  les  sens.  »  Cette  dernière  condition  prouve  com- 
bien Boyle  se  faisait  une  idée  plus  nette  à  la  fois  et  mieux 
approfondie  que  Bacon  du  genre  de  mouvement  qui  constitue 
la  chaleur.  Il  insiste  surtout  d'ailleurs  sur  la  possibilité  de 
produire  de  la  chaleur  par  les  seules  actions  mécaniques,  et 
il  cite  à  l'appui  des  expériences  qu'on  invoque  aujourd'hui  de  la 
même  manière  et  en  faveur  de  la  même  hypothèse  :  «  Dans  la 
production  du  chaud,  dit-il,  l'agent  ni  le  patient  ne  mettent  rien 
du  leur,  si  ce  n'est  le  mouvement  et  ses  effets  naturels.  Quand 
un  maréchal  bat  vivement  un  morceau  de  fer,  le  mêlai  devient 
excessivement  chaud  ;  cependant  il  n'y  a  rien  là  qui  puisse  le 
rendre  tel,  si  ce  n'est  la  force  du  mouvement  du  marteau,  qui 
imprime  dans  les  petites  parties  du  fer  une  agitation  violente 
€l  diversement  déterminée  ;  de  sorte  que  ce  fer,  qui  était  d'a- 
bord un  corps  froid,  reçoit  de  la  chaleur  par  l'agitation  im- 
primée dans  ses  petites  parties.  Ce  fer  devient  chaud  d'abord 
relativement  à  quelques  autres  corps,  en  comparaison  desquels 
ilétaitfroid  auparavant;  ensuite  il  devient  chaud  d'une  manière 
sensible,  parce  que  cette  agitation  est  plus  forte  que  celle  des 
parties  de  nos  doigts,  et  dans  ce  cas  il  arrive  souvent  que  le 
marteau  et  l'enclume  continuent  d'être  froids  après  l'opération. 
Ce  qui  fait  voir  que  la  chaleur  acquise  par  le  fer  ne  lui  était 
point  communiquée  par  aucun  de  ces  deux  instruments  comme 
chauds,  mais  que  la  chaleur  est  produite  en  lui  par  un  mou- 
vement assez  considérable  pour  agiter  violemment  les  parties 
d'un  corps  aussi  petit  que  la  pièce  de  fer  en  question,  sans  que 
ce  mouvement  soit  capable  de  faire  le  même  effet  sur  des 
masses  aussi  considérables  que  celles  du  marteau  et  de  l'en- 
clume. Cependant,  si  Ton  répétait  souvent  et  promptement  les 
coups,  et  que  le  marteau  fût  petit,  celui-ci  pourrait  s'échauffer 
également;  d'où  il  s'ensuit  qu'il  n'est  pas  nécessaire  qu'un 
corps,  pour  donner  de  la  chaleur,  soit  chaud  lui-même. 

et  Si  l'on  enfonce  avec  un  marteau  un  gros  clou  dans  une 
planche  de  bois,  on  donnera  plusieurs  coups  sur  la  tête  avant 
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qu'elle  s'échauffe  ;  mais  dès  que  le  clou  est  une  fois  enfonce 
jusqu'à  sa  têle,  un  petit  nombre  de  coups  suffiraient  pour  lui 
donner  une  chaleur  considérable;  car,  pendant  qu'à  chaque 
coup  de  marteau  le  clou  s'enfonce  de  plus  en  plus  dans  le 
bois,  le  mouvement  produit  dans  le  bois  est  principalement 
progressif,  et  agit  sur  le  clou  entier  dirigé  vers  un  seul  et  même 
côté  ;  mais  quand  ce  mouvement  progressif  vient  à  cesser,  la 
secousse  imprimée  par  les  coups  de  marteau  étant  incapable 
de  chasser  le  clou  plus  avant,  ou  de  le  casser,  il  faut  qu'elle 
produise  son  effet  en  imprimant  aux  parties  du  clou  une  agi- 
tation violente  et  intérieure,  dans  laquelle  consiste  la  nature 
de  la  chaleur.  » 

Nev^'ton  parait  avoir  aussi  considéré  la  chaleur  comme  un 
mouvement  vibratoire  des  molécules  des  corps,  ainsi  qu'il  ré- 
sulte de  plusieurs  passages  de  son  Optique  :  «  Les  corps  et  la 
lumière  n'agissent-ils  pas  mutuellement,  l'un  sur  l'autre  c'est- 
à-dire  les  corps  sur  la  lumière,  en  la  jetant,  la  réfléchissant, 
la  rompant  et  la  pliant,  et  la  lumière  sur  les  corps,  en  les 
échauflant,  et  en  donnant  à  leurs  parties  un  mouvement  de 
vibration  en  quoi  œnsiste  la  chaleur?  »  {Question  V.)  El»  plus 
loin  :  «  Tous  les  corps  fixes,  lorsqu'ils  sont  échauffés  au  delà 
d'un  certain  degré,  ne  jettent-ils  pas  de  la  lumière,  et  ne  bril- 
lent-ils pas?  Cette  émission  n'est-elle  pas  produite  par  les 
vibrations  de  leurs  parties?  Tous  les  corps  abondant  en  parties 
terrestres,  et  surtout  en  parties  sulfureuses,  ne  jettent-ils  pas 
de  la  lumière,  toutes  les  fois  que  ces  parties-là  sont  sufGsam- 
ment  agitées,  soit  que  cette  agitation  soit  produite  par  la  cha- 
leur, ou  par  la  friction,  la  percussion,  la  putréfaction,  par 
quelque  mouvement  vital  ou  par  quelque  autre  cause  que  ce 
soit.  »  {Question  VIII.) 

Il  est  vrai  que  des  partisans  de  l'hypothèse  de  la  chaleur 
considérée  comme  une  substance  admettaient  aussi  cette  même 
agitation  des  molécules  des  corps  ;  seulement  alors  elle  n'est 
point  cause,  mais  effet,  car  elle  leur  est  communiquée  par  le 
feu  qu'ils  contiennent.  Gravesande,  par  exemple,  dit  «  que  la 
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chaleur  dans  le  corps  chaud  est  une  agitation  des  parties  du 
corps  effectuée  par  le  moyen  du  feu  contenu  dans  ce  corps  ». 


g  2.  LES  DEUX  HYPOTHÈSES  MODEREES  SUR  LA  KATURE  DE  LA  CHALEUR. 

Arrivons  enfin  aux  physiciens  modernes  et  voyons  comment 
ils  formulent  les  deux  hypothèses  opposées,  celle  de  la  chaleur 
considérée  comme  une  matière  propre,  qu'ils  nomment  le  calO" 
riquCj  cl  celle  qui  regarde  la  chaleur  comme  un  mode  de  mou- 
vement. Dans  le  Mémoire  de  Laplace  et  de  Lavoisier  sur  la  cha- 
leur spécifique  des  corps,  on  trouve  les  définitions  suivantes, 
qui  nous  semblent  plus  particulièrement  porter  l'empreinte  de 
l'esprit  de  l'auteur  de  la  Mécanique  céleste  : 

€  Les  physiciens  sont  partagés  sur  la  nature  de  la  chaleur. 
Plusieurs  d'entre  eux  la  regardent  comme  un  fluide  répandu 
dans  toute  la  nature,  et  dont  les  corps  sont  plus  ou  moins 
pénétrés,  à  raison  de  leur  température  et  de  leur  disposition 
particulière  à  la  retenir;  il  peut  se  combiner  avec  eux,  et,  dans 
cet  état,  il  cesse  d'agir  sur  le  thermomètre  et  de  se  communi- 
quer d'un  corps  à  l'autre  ;  ce  n'est  que  dans  l'état  de  liberté, 
qui  lui  permet  de  se  mettre  en  équilibre  dans  les  corps,  qu'il 
forme  ce  que  nous  nommons  chaleur  libre. 

«  D'autres  physiciens  pensent  que  la  chaleur  n'est  que  le 
résultat  des  mouvements  insensibles  des  molécules  de  la  ma- 
tière. On  sait  que  les  corps,  même  les  plus  denses,  sont  remplis 
d'un  grand  nombre  de  pores  ou  de  petits  vides,  dont  le  volume 
peut  surpasser  considérablement  celui  de  la  matière  qu'ils 
renferment  ;  ces  espaces  vides  laissent  à  leurs  parties  insen- 
sibles la  liberté  d'osciller  dans  tous  les  sens,  et  il  est  naturel 
de  penser  que  ces  parties  sont  dans  une  agitation  continuelle, 
qui,  si  elle  augmente  jusqu'à  un  certain  point,  peut  les  dés- 
unir et  décomposer  les  corps;  c'est  ce  mouvement  intestin 
qui,  suivant  les  physiciens  dont  nous  parlons,  constitue  la 
chaleur. 
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«  Pour  développer  celle  hypothèse,  nous  ferons  observer 
que,  dans  tous  les  mouvements  dans  lesquels  il  n^y  a  point 
de  changement  brusque,  il  exisle  une  loi  générale  que  les 
géomètres  ont  désignée  sous  le  nom  de  principe  de  la  conser- 
vation des  forces  vives;  cette  loi  consiste  en  ce  que,  dans  un 
système  de  corps  qui  agissent  les  uns  sur  les  autres  d'une 
manière  quelconque,  la  force  vive,  c'est-à-dire  la  somme  des 
produits  de  chaque  masse  par  le  carré  de  sa  vitesse,  est  con- 
stante. Si  les  corps  sont  animés  par  des  forces  accélératrices, 
la  force  vive  est  égale  à  ce  qu'elle  était  à  l'origine  du  mouve- 
ment, plus  à  la  somme  des  masses  multipliées  par  les  carrés 
des  vitesses  dues  à  l'action  des  forces  accélératrices.  Dans 
l'hypothèse  que  nous  examinons,  la  chaleur  est  la  force  vive 
qui  résulte  des  mouvements  insensibles  des  molécules  des 
corps  ;  elle  est  la  somme  des  produits  de  la  masse  de  chaque 
molécule  par  le  carré  de  sa  vitesse. 

ce  Si  l'on  met  en  contact  deux  corps  dont  la  température  soil 
différente,  les  quantités  de  mouvement  qu'ils  se  communique- 
ront réciproquement  seront  d'abord  inégales;  la  force  vive  du 
plus  froid  augmentera  de  la  même  quantité  dont  la  force  vive 
de  l'autre  diminuera,  et  celte  augmenlation  aura  lieu  jusqu'à 
ce  que  les  quantités  de  mouvement  communiquées  de  part  et 
d'autre  soient  égales  ;  dans  cet  état  la  température  des  corps 
sera  parvenue  à  l'uniformité... 

«  Nous  ne  déciderons  point  entre  les  deux  hypothèses  pré- 
cédentes; plusieurs  phénomènes  paraissent  favorables  à  la 
dernière  :  tel  est,  par  exemple,  celui  de  la  chaleur  que  produit 
le  frottement  de  deux  corps  solides;  mais  il  en  est  d'autres 
qui  s'expliquent  i)lus  simplement  dans  la  première;  peut-être 
ont-elles  lieu  toutes  deux  à  la  fois.  » 

Depuis  l'époque  où  ces  lignes  étaient  écrites  ^  les  physiciens 


1.  En  1870,  Verdet«  en  citant,  dans  son  Exposé  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur. 
les  lignes  les  plus  cai'actêristiques  de  ces  passages,  fait  remarquer  que,  dans  leui's  travaui 
sur  la  chaleur,  Lavoisier  et  Laplace  n'ont  fait  aucun  usage  de  ces  nolions  si  claires  et  si  pix'- 
cises,  que,  n*y  coui|)arant  jamais  la  chaleur  qu*à  elle-même,  c  il  importe  assez  peu,  }tour  U 
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onl  continué  à^  se  partager  entre  les  deux  hypothèses  de  la 
matérialité  de  la  chaleur  et  de  sa  nature  purement  dynamique. 
A  la  vérité,  l'expression  de  caloriquey  employée  également  par 
les  uns  et  par  les  autres,  n'était  qu'une  façon  de  désigner,  pour 
la  commodité  du  langage,  la  cause  inconnue  des  phénomènes 
de  la  chaleur  :  c'est  une  réserve  qui  leur  a  été  commune  à 
tous  ;  et  comme  l'étude  des  faits,  les  expériences  qu'elle  suggé- 
rait, avaient  avant  tout  pour  ohjet  la  recherche  de  leurs  lois, 
et  n'exigeaient  point  le  choix  entre  des  idées  purement  théo- 
riques, les  progrès  de  la  science  n'eurent  rien  à  souffrir  de 
cette  incertitude.  La  même  chose  était  arrivée  pour  l'optique 
et  pour  la  théorie  de  la  lumière,  où  l'on  a  vu  jusqu'au  milieu 
de  ce  siècle  les  savants  partagés  entre  deux  hypothèses  oppo- 
sées, celle  de  l'émission  ou  de  la  matérialité  de  la  lumière,  et 
celle  des  ondulations,  qui  considère  la  lumière  comme  un  mou- 
vement vibratoire  se  propageant  par  les  ondulations  de  l'éther. 
La  victoire  est  restée  à  cette  dernière  théorie,  si  admirable- 
ment établie  par  Fresnel  et  définitivement  confirmée  par  l'étude 
expérimentale  de  toute  une  série  de  phénomènes  qui  en  sont 
une  conséquence  directe,  tandis  qu'ils  restaient  sans  explica- 
tion dans  l'hypothèse  de  l'émission. 

Deux  séries  de  phénomènes  ont  contribué  de  même  à  faire 
pencher  la  balance  en  faveur  de  la  théorie  qui  fait  consister  la 
chaleur  dans  un  mouvement  des  molécules  des  corps.  La  pre- 
mière comprend  tous  les  faits  qui  se  rapportent  à  la  propaga- 
tion de  la  chaleur  par  voie  de  rayonnement.  Nous  avons  vu  en 

fécondité  de  leurs  raisonnements,  qu*ils  considèrent  cette  chaleur  comme  un  corps  indes- 
tructible ou  comme  une  quantité  de  forces  vives  ».  Quand  Lavoisier  écrivit  en  1789  son 
Traité  de  chimie,  il  a  bien  soin  de  dire  que  Texpression  de  calorique  par  laquelle,  d*accord 
avec  Fourcroy,  il  désignait  la  cause  de  la  chaleur,  avait  ravaiitagc  «  de  pouvoir  s'adapter 
à  toutes  sortes  d'opinions,  puisque,  rigoureusement  parlant,  nous  ne  sommes  pas  même 
obligés  de  supposer  que  le  calorique  soit  une  matière  réelle;  il  suflit  que  ce  soit  une  cause 
répulsive  quelconque  qui  écarte  les  molécules  de  la  matière,  et  on  peut  ainsi  en  envisager 
les  effets  d'une  manière  abstraite  et  mathématique  ».  Laplace,  au  contraire,  n*a  pas  main- 
tenu ses  réserves,  et  Verdet  fait  observer  avec  raison  qu'après  la  période  de  son  association 
avec  Lavoisier,  dans  tout  ce  qu'il  a  écrit,  il  s'est  montré  le  défenseur  convaincu  de  la  maté- 
rialité du  calorique.  «  Son  imposante  autorit«'%  ajoute-t-il,  a  même  conservé  des  partisans 
à  cette  théorie  bien  longtemps  encore  après  qu'elle  ne  reposait  plus  sur  la  moindi*e  preuve.  » 


-    V 
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a  Les  ondulations  de  l'élher  cessent  d'être  visibles  lorsque 
leurs  pulsations  sont  trop  rapides  ou  trop  lentes  pour  faire 
naître,  en  vertu  d'un  principe  totalement  analogue  à  la  réson- 
nance,  les  vibrations  de  la  rétine  ;  elles  produisent,  au  con- 
traire, le  maocimum  de  sensation  lumineuse  lorsqu'elles  se 
trouvent  dans  le  plus  grand  accord  possible  avec  V élasticité  des 
molécules  nerveuses  qui  constituent  cette  membrane  de  l'œil. 
Par  la  même  raison,  certaines  ondulations  élhérées  sont  inca- 
pables d'exciter  les  réactions  chimiques,  tandis  que  d'autres 
sont  douées  de  celte  propriété  au  plus  haut  degré.  11  en  résulte 
que  l'action  chimique  et  la  lumière  dépendent  plutôt  de  la 
qualité  des  ondulations  que  de  leur  force  d'impulsion  ou  de 
leur  quantité  de  mouvement.  On  conçoit  alors  parfaitement 
pourquoi  la  zone  la  plus  éclairante  et  celle  qui  produit  le  plus 
grand  effet  chimique  ne  se  rencontrent  pas  dans  le  spectre 
avec  la  zone  de  la  température  la  plus  élevée.  » 

Après  avoir  montré  comment  l'hypothèse  de  l'identité  rend 
compte  des  effets  variables  de  diffusion,  de  transmission  et 
d'absorption  par  les  substances  blanches  incolores,  qui  ne  sont 
incolores  que  pour  l'œil,  mais  qui  en  réalité  sont  thermo- 
chroïques,  Melloni  conclut  en  disant  que  «  la  chaleur  est 
Tunique  agent  capable  de  mesurer  les  forces  ou  intensités 
relatives  des  rayons  élémentaires  qui  composent  les  radiations 
du  Soleil  et  des  sources  terrestres.  La  lumière  et  l'action  chi- 
mique ne  pourraient  pas  servir  à  ce  but;  car  elles  ne  sont  pas 
toujours  proportionnelles  à  l'énergie  de  la  cause  agissante,  et 
ne  représentent  que  des  effets  divers  de  la  facilité  plus  ou 
moins  grande  avec  laquelle  les  molécules  pondérables  placées 
à  la  surface  des  corps  suivent  les  périodes  des  ondulations 
éthérées'.  » 

Ces  idées  sont  aujourd'hui  généralement  adoptées  dans  la 
science,  et  l'on  peut  considérer  comme  démontrée  l'hypothèse 
que  le  rayonnement  de  la  chaleur  consiste  dans  la  propagation 

1.  Mémoire  sur  Videnlilé  dei  diverses  radiations  lumineuses,  calorifiques  et  chimiques, 
vitrées  par  le  Soleil  et  les  sources  terrestres,  par  M.  Melloni.  Genève,  1842. 


», 
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du  mouvement  ondulatoire  deTéther  qui  remplit  tout  l'espace, 
l'espace  vide  de  matière  pondérable,  comme  les  intervalles  mo- 
léculaires des  corps  solides,  liquides  ou  gazeux.  On  est  ainsi 
amené  à  regarder  aussi  la  chaleur  contenue  dans  les  corps 
comme  due  à  des  vibrations.  Mais  comment  ce  mouvement 
a-l-il  lieu?  Est-il  particulier  aux  atomes  ou  aux  molécules, 
c'est-à-dire  aux  groupes  d'atomes  qui  constituent  les  corps;  ou 
bien  appartient-il  à  Téther  contenu  dans  les  espaces  intermolé- 
culaires? Bnfin  est-il  commun  à  cet  éther  et  aux  molécules? 

D'après  Redtenbacher,  les  molécules  et  les  atomes  attirenl 
les  particules  d'éther  qui  se  repoussent  mutuellement;  sous 
l'influence  de  ces  actions  opposées,  l'éther  forme  une  sorte 
d'atmosphère  autour  de  chaque  atome  ou  de  chaque  molécule, 
et  cette  enveloppe  constitue  avec  son  noyau  un  tout  individuel, 
auquel  il  donne  le  nom  de  dynamide.  Pour  ce  savant  a  le 
mouvement  calorifique  consiste  dans  un  certain  mouvement 
radial  des  enveloppes  éthérées  qui  entourent  les  atomes  des 
corps  ou  les  molécules,  ces  enveloppes  se  contractant  et  se 
dilatant  alternativement.  Les  corps  sont  absolument  froids, 
lorsque  ces  enveloppes  sont  en  repos;  ils  ont  un  volume  dé- 
terminé, lorsqu'il  y  a  équilibre  entre  les  actions  réciproques 
des  dynamides  ;  mais  quand  les  forces  répulsives  prédominent, 
la  réunion  des  dynamides  a  besoin  d'une  enveloppe  solide.  Ce 
dernier  cas  correspond  à  l'état  gazeux,  et  le  premier  à  l'état 
solide  ou  à  l'état  liquide  ;  dans  l'état  liquide,  les  dynamides 
peuvent  glisser  les  unes  sur  les  autres  sans  changer  leurs  dis- 
tances respectives  ^  » 

Le  physicien  dont  nous  venons  de  citer  la  théorie,  fait  jouer, 
comme  on  voit,  un  rôle  important  à  l'éther  intermoléculaire 
dans  la  production  des  phénomènes  calorifiques.  Un  des  savants 
contemporains  qui  ont  développé  avec  le  plus  d'éclat  la  nou- 
velle théorie  de  la  chaleur,  Clausius,  ne  fait  intervenir  que  les 
molécules  matérielles  des  corps  :  c'est  dans  le  mouvement  de 

1.  Théorie  mécanique  de  la  chaleur ^  par  le  docteur  G.  Zeuner. 
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CCS  molécules  que  consiste  la  chaleur,  et  il  admet  qu'il  n'est 
point  le  même  dans  les  solides,  dans  les  liquides  et  dans  les  gaz. 
Selon  lui,  «  dans  les  solides,  les  molécules  oscillent  autour  de 
certaines  positions  d'équilibre,  sous  l'influence  de  forces  réci- 
proques. Outre  les  mouvements  oscillatoires  rectilignes,  les 
molécules  peuvent  avoir  des  mouvements  de  rotation  oscilla- 
toires autour  de  leurs  centres  de  gravité,  et  il  peut  encore  y 
avoir  des  mouvements  dans  leurs  parties  constituantes,  c'est- 
à-dire  dans  leurs  atomes. 

a  Dans  les  liquides,  il  y  a  un  mouvement  oscillatoire,  rota- 
toire  et  transitoire  ;  la  force  vive  n'est  pas  assez  grande,  re- 
lativement aux  attractions  réciproques  des  molécules,  pour 
séparer  entièrement  ces  molécules  les  unes  des  autres  ;  elles 
conservent  aussi  un  volume  limité,  même  quand  il  n'y  a  pas  de 
pression  extérieure. 

«  Dans  les  gaz,  les  molécules  sont  entièrement  sorties  de 
leurs  sphères  d'attraction  mutuelle  ;  elles  se  meuvent  en  ligne 
droite  d'après  les  lois  ordinaires,  et  possèdent  un  mouvement 
de  rotation,  il  est  probable  que  les  atomes  oscillent  aussi  dans 
les  molécules  gazeuses  \  » 

Si  les  lois,  vérifiées  expérimentalement,  de  la  chaleur  rayon- 
nante, ont  conduit  les  physiciens  à  admettre  l'identité  de  cause 
pour  la  chaleur  et  pour  la  lumière,  et  par  suite  à  considérer 
la  chaleur  comme  un  mode  de  mouvement,^  soit  de  la  matière 
pondérable,  soit  de  l'éther,  d'autres  faits  non  moins  significatifs 
ont  milité  pour  la  même  hypothèse.  On  voyait  depuis  deux 
siècles  la  chaleur  développée  par  la  combustion  du  charbon 
produire  la  force  expansive  de  la  vapeur  d'eau  et  celle-ci,  con- 
venablement distribuée,  donner  le  mouvement  aux  machines  : 
c'était  la  transformation  de  la  chaleur  en  force  mécanique. 
D'autre  part,  les  expériences  de  Rumford,  déjà  pressenties  par 
Boyle,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut,  faisaient  voir  une  trans-  ' 
iormation  inverse,  c'est-à-dire  la  force  mécanique  produisant 

1.  Zeuner,  loc,  cit. 
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de  la  chaleur.  Il  ne  restait  plus,  pour  acherer  la  démonstration, 
qu*à  prouver  qu'une  quantité  donnée  de  chaleur  consommée 
produit  toujours  la  même  quantité  de  mouvement,  le  même 
travail,  et  réciproquement  qu'à  un  travail  mécanique  donné 
et  détruit  corres[»<^ind  toujours  le  même  nombre  de  calories. 
Essayons  de  donner  une  idée  de  la  façon  dont  ce  problème  a 
été  résolu  et  comment  la  solution  a  eu  pour  conséquence  la 
théorie  nouvelle  de  la  chaleur. 

Reprenons  d'abord,  avec  un  |>eu  plus  de  détails,  les  expé- 
riences qui  montrent  comment  les  actions  mécaniques  donnent 
lieu  à  une  production  de  chaleur. 


§  5.    ÉQnTAL£>CC    DE    L.%    CliALECR   ET   DC   TRAY.UL    X£CA3ilQrE 

Les  expériences  que  Rumford  fit  en  1798,  en  montrant  que 
l'énorme  production  de  chaleur  due  au  frottement  d'une  tarière 
contre  le  fond  d'un  cylindre  métallique  ne  pouvait  s'expliquer 
par  une  diminution  de  la  chaleur  spécifique  du  bronze  réduit 
en  limaille,  élaienl  déjà  décisives  contre  l'hypothèse  de  la  ma- 
térialité du  calorique.  Celles  de  Davy,  que  nous  avons  également 
citées,  le  furent  davantage  encore. 

D'ailleurs,  pour  produire  de  la  chaleur,  il  n'est  pas  néces- 
saire qu'il  y  ail  aucune  division  ou  altération  dans  les  surfaces 
frottées,  et  ce  que  nous  disons  ici  du  frottement  s'applique  à 
toute  autre  action  mécanique.  Quand  une  balle  de  fusil,  un 
boulet  viennent  frapper  contre  un  corps  dur,  tel  qu'une  plaque 
blindée,  la  transformation  de  la  force  vive  en  chaleur  est  assez 
considérable  pour  que  la  balle  aplatie  par  le  choc  conserve  des 
traces  de  fusion  et  que  le  boulet  s'échauffe  jusqu'au  rouge. 

Quand  un  corps  tombe  d'une  certaine  hauteur  et  vient  frapper 
le  sol,  il  en  résulte  une  destruction  de  mouvement,  ou  plutôt 
la  transformation  de  ce  mouvement  en  chaleur*.  Cela  est  vrai 

i .  Quand  le  corps  et  le  plan  sur  lequel  il  tombe  sont  tous  deux  ébstiques,  s*il  $*agit  par 
exemple  d'une  bille  d*ivoire  tombant  sur  une  plaque  de  marbre  poli,  le  mouvement  ne  se 
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aussi  bien  pour  les  liquides  que  pour  les  solides  ;  l'expérience 
suivante,  que  nous  empruntons  à  M.  Cnzïn,  ilonne  un  moyen 
ingénieux  de  vérifier  ce  fait  : 
a  On  dispose,  dit-il,  à  une 
hauteur  de  5  ou  4  mètres  un 
vase  qui  contient  du  mercure 
et  qui  est  fermé  par  un  robinet 
muni  d'un  levier,  alin  qu'on 
puisse  aisément  l'ouvrir  et  le 
fermer  sans  s'élever  à  celte 
hauteur.  Sur  la  même  verticale, 
au-dessous  de  ce  vase,  est  un 
vase  de  fer  mince  et  contenant 
aussi  du  mercure  (fig.  190). 
On  établit  un  circuit  thermo- 
électrique,  à  l'aide  de  deux  sou- 
dures plongeant  respectivement 
dans  le  mercure  de  chacun  des 
vases  et  d'un  galvanomètre. 
On  s'assure  d'abord,  par  la  po- 
sition de  l'aiguille  du  galvano- 
mètre, de  l'égalité  de  tempéra- 
ture de  ces  deux  vases,  et  on 
l'établit  si  elle  n'a  pas  lieu. 
Puis  on  ouvre  le  robinet:  le 
mercure  tombe  dans  te  vase 
inférieur,  et  y  perd  la  vitesse 
qu'il  avait  acquise  pendant  la 
chute,  sans  produire  aucun  travail  appréciable.  Immédiatement 
l'aiguille  du  galvanomètre  entre  en  mouvement  et  indique  que 


Fig.  ISH).  - 


'  Oialeiir  proiliiilc  jiar  la  chu  le 
d'un  litct  liquide. 


détruit  qu'au  bout  d'un  certiin  temps.  La  bille  rebondit,  et  si  l'cliisticiti;  de  l'ivoire  et  celle 
du  marbre  étaient  parfaites,  elle  reiuonterail  ï  la  hauteur  tl'nii  elle  csl  lombûc,  cl  lu  mouie- 
raent  pourrait  «e  continuer  iDdéliniinent.  Ce  cas  idéal  supjKise  en  oulre  que  le  milieu  n'est 
pas  résistant.  En  réalité,  le  phénomène  est  plus  conipleie.  On  sail  qu'il  n'existe  point  de 
corps  dont  l'élasticité  soit  absolue,  pas  de  milieu  qui  n'otTrc  une  résisbnce,  puisqu'on  ne 
peul  réaliser  le  ride  absolu.  Le  mauiement  visible  de  la  bille  Gnit  donc  par  s'anéantir  en 
IV.  Cl 
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le  vase  inférieur  s'échauffe  graduellement.  On  conçoit  qu'il  soit 
possible  de  mesurer  rélcvalion  de  la  température  et  d'en 
déduire,  suivant  les  règles  de  la  physique,  le  nombre  de  calories 
créées*.  » 

11  résulte  de  là  que  Teau  du  bassin  d'une  cascade  doit  être 
plus  chaude  que  celle  qui  s'échappe  du  sommet.  Cela  fait  aussi 
comprendre  cette  assertion  des  marins,  qu'après  une  tempête 
l'eau  de  la  mer  est  devenue  plus  chaude.  Si  cet  accroissement 
de  température  peut  être  constaté,  il  est  manifestement  dû  à 
l'agitation  des  vagues,  à  la  transformation  par  le  choc  de  leur 
mouvement  en  chaleur. 

Nous  avons  vu  que  la  compression  développe  de  la  chaleur. 
D'autre  part,  nous  savons  que  la  glace  à  0*  fond  et  diminue  de 
volume,  sans  que  sa  température  change,  si  on  lui  fournit  de 
la  chaleur.  La  raison  pour  laquelle  l'absorption  de  chaleur  en 
pareil  cas  n'échauffe  point  l'eau  de  fusion  vient  de  ce  que  toute 
cette  chaleur  est  employée  au  travail  de  la  contraction.  Mais  si, 
comme  le  fait  observer  M.  Bertin',  «  nous  fournissons  ce  travail 
par  une  compression  extérieure,  la  chaleur  nécessaire  à  la 
fusion  sera  moindre,  et  la  glace  pourra  fondre  au-dessous  de  0*. 
Le  point  de  fusion  de  la  glace  doit  donc  s'abaisser  par  la  com- 
pression, et  il  en  sera  de  même  de  tous  les  corps  qui  se  dilatent 
en  se  solidifiant.  Ce  sera  l'inverse  pour  ceux  qui  se  contractent 
et  qui  sont  les  plus  nombreux.  »  On  a  vu,  dans  le  chapitre  Vil, 
les  expériences  qui  confirment  l'exactitude  de  cette  explication. 

Un  bel  exemple  de  la  transformation  du  mouvement  en  cha- 
leur est  celui  que  nous  fournit  le  phénomène  des  étoiles  filantes 
et  des  bolides.  On  sait  que  ces  corps  étrangers  à  la  Terre 
pénètrent  dans  notre  atmosphère  en  vertu  de  leur  mouvement 


se  communiquant  aux  molécules  des  corps  qui  se  choquent,  puis  à  celles  de  l'air  ambiant, 
se  transformant  en  ondulations  sonores  et  probablement  en  partie  aussi  en  chaleur.  Avec  un 
corps  mou,  la  force  vive  du  corps,  d*une  balle  de  plomb  par  exemple,  disparait  entièrement 
presque  aussitôt;  mais  un  phénomène  nouveau  se  manifeste,  celui  d'une  élévation  sensible 
de  la  température  de  la  balle. 

1.  Cazin,  Les  forces  physiques, 

2.  Rapport  sur  les  progrès  de  la  thermodynamique. 
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de  translation  dans  l'espace,  combiné  bien  entendu  avec  le 
double  mouvenienl  de  rotalion  et  de  translation  de  1a  Terre. 
La  vitesse  qu'ils  possèdent  au  moment  où  a  lieu  celte  pénétra- 
tion est  le  plus  souvent  considérable  ;  elle  est  tout  à  fait  com- 
parable aux  vitesses  planétaires  et  cométaires  et  peut  atteindre 
et  dépasser  20  kilomètres  par  seconde.  Aussi  la  chaleur  déve- 
loppée est-elle  assez  forte  pour  déterminer  Tincandescencc  de 
la  matière  qui  forme  ces  masses.  De  là  ces  traits  de  feu  que 
nous  voyons  sillonner  le  ciel,  puis  s'éteindre,  soit  que  le  corps 
ail  subi  dans  Tair  une  combustion  complète,  soit  qu'il  ne  fasse 
que  traverser  l'atmosphère  et  continuer  sa  route  dans  l'espace, 
soit  enfin,  s'il  s'agit  d'un  bloc  solide,  que  la  chaleur  n'î^yanl 
pu  pénétrer  la  masse  entière,  une  mince  couche  ait  été  seule 
portée  à  l'incandescence.  Les  fragments  de  bolide  à  surface 
vitrifiée  et  fondue,  recueillis  encore  chauds,  sont  des  témoi- 
gnages authentiques  de  la  réalité  de  cette  dernière  hypothèse. 

Pour  expliquer  la  haute  température  subie  par  les  étoiles 
filantes  et  les  bolides,  dans  leur  passage  à  travers  les  couches 
élevées  de  l'air,  les  savants  ont  admis,  les  uns  que  le  frottement 
était  la  cause  de  la  chaleur  développée;  les  autres,  que  c'est  la 
compression.  Helmholtz  admet  la  première  explication  :  «  L'in- 
candescence et  la  haute  température,  dit-il,  que  possèdent 
encore  des  aérolithes  dans  les  premiers  instants  de  leur  chute, 
s'expliquent  depuis  longtemps  par  leifr  frottement.  En  effet, 
une  vitesse  d'environ  1000  mètres  par  seconde  suffirait  pour 
porter  à  une  température  de  1000  degrés  le  fer  météorique  et 
le  rendre  lumineux,  s'il  absorbait  seul  toute  la  chaleur  due  au 
frottement.  »  {Exposé  élémentaire  de  la  transformation  des 
forces  naturelles.) 

Dans  son  Mémoire  sur  la  détente  des  gaz\  Regnault  prouve, 
par  une  série  d'expériences,  que,  a  lorsqu'un  gaz  coule,  même 
avec  une  très  grande  vitesse,  suivant  des  parois  très  étendues, 
il  n'y  a  pas  de  dégagement  sensible  de  chaleur  que  l'on  puisse 

1.  Voir  les  Comptes  rendm  de  V Académie  des  sciences  pour  1860,  t.  II. 
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attribuer  au  frottement  des  molécules  gazeuses  sur  ces  parois.  » 

«  Cette  conclusion,  ajoute-t-il,  est  en  opposition  avec  les 
idées  généralement  admises,  et  l'on  peut  citer  beaucoup  de 
faits  qui  semblent  la  contredire.  J'indiquerai  les  plus  impor- 
tants. 

«  Un  projectile  qui  traverse  l'air  avec  une  grande  vitesse, 
s'échauffe  beaucoup.  On  attribue  ce  fait  à  la  chaleur  qui  serait 
dégagée  par  le  frottement  du  projectile  contre  les  molécules  de 
l'air  qu'il  traverse. 

«  Les  bolides  traversent  notre  atmosphère  avec  une  extrême 
vitesse;  ils  s'échauffent  ainsi  jusqu'à  devenir  incandescents, 
jusqu'à  fondre  complètement,  ou  seulement  à  leur  surface.  On 
attribue  encore  ce  fait  à  la  chaleur  dégagée  par  la  friction 
contre  les  molécules  gazeuses. 

«  Je  crois  que,  dans  les  deux  cas,  le  dégagement  de  chaleur 
provient  d'une  autre  cause,  et  qu'il  est  dû  uniquement  à  la 
chaleur  dégagée  par  la  comjrression  de  Vair.  d 

Pour  justifier  son  opinion,  l'éminent  physicien  rend  compte 
en  ces  termes  de  la  façon  dont,  selon  lui,  les  choses  se  passent  : 
a  Lorsqu'un  mobile  traverse  l'air  avec  une  vitesse  plus  grande 
que  celle  du  son,  l'élasticité  de  l'air  est  annulée  dans  ses  effets, 
et  la  compression  produite  par  le  mobile  n'a  pas  le  temps  de 
gagner  les  couches  contigues  avant  que  celles-ci  soient  com- 
primées à  leur  tour  par  le  mobile.  Par  suite  de  cette  inertie, 
l'air  se  trouve  comprimé  comme  il  le  serait  dans  un  briquet  à 
air.  La  chaleur  provenant  de  cette  compression  passera,  en 
grande  partie,  dans  le  mobile,  dont  elle  élèvera  la  température. 
Le  mobile  ne  sera  d'ailleurs  pas  influencé  par  la  détente  de 
l'air  qui  produit  du  froid,  car  cette  détente  ne  se  fera  que  quand 
il  aura  passé.  Ainsi,  suivant  moi,  le  mobile,  marchant  avec  la 
même  vitesse,  recueillera  toujours  la  chaleur  qu'il  dégage  en 
comprimant  l'air,  et  il  ne  subira  pas  le  refroidissement  produit 
par  la  détente  subséquente  des  couches  d'air  qu'il  vient  de 
traverser. 

«  Il  est  évident  d'ailleurs  que  la  compression  de  l'air  sera 
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d'autant  plus  énergique  que  le  mobile  sera  doué  d'une  plus 
gi^ande  vitesse  ;  la  température  du  mobile  s'élèvera  donc  suc- 
cessivement jusqu'à  ce  qu'elle  soit  égale  à  celle  que  prend  une 
couche  d'air  qui  subit  instantanément  la  même  compression 
dans  un  briquet  à  air.  On  s'explique  ainsi  très  bien  la  très 
haute  température  que  prend  un  bolide  qui  traverse  notre 
atmosphère  avec  une  vitesse  beaucoup  plus  considérable  que 
la  vitesse  de  propagation  du  son. 

<c  Un  échauiïement  du  même  genre,  mais  plus  faible,  se 
produira  pour  un  mobile  qui  traversera  l'air  avec  une  vitesse 
moindre  que  celle  du  son.  Dans  ce  cas  encore,  le  mobile  sera 
plus  influencé  par  la  chaleur  dégagée  par  la  compression  qu'il 
ne  le  sera  par  la  chaleur  absorbée  par  la  détente.  Les  deux  effets 
se  compenseront  sensiblement  quand  le  mobile  aura  une  très 
faible  vitesse*.  » 

Si  la  compression  développe  de  la  chaleur,  c'est  qu'elle 
nécessite  une  consommation  de  force  vive,  c'est  qu'une  certaine 
quantité  de  travail  est  détruite.  Inversement  la  dilatation  d'un 
gaz  détermine  un  abaissement  de  température  qui  correspond 
à  une  production  de  travail  ou  de  force  vive.  Gay-Lussac,  dans 
une  expérience  célèbre,  a  montré  que  les  variations  thermo- 
métriques résultant  d'une  compression  et  d'une  dilatation 
égales  d'un  gaz  sont  égales  elles-mêmes.  Il  employait  deux 
grands  ballons  que  réunissait  un  tube  muni  d'un  robinet.  Fai- 
sant un  vide  partiel  dans  l'un  d'eux,  puis  attendant  que  la 
température  devînt  uniforme  dans  les  deux  ballons,  il  ouvrait 
le  robinet.  L'expérience  montrait  une  élévation  de  tempéra- 

1.  Plus  loin,  le  savant  auteur  du  Mémoire  explique  ainsi  la  raison  de  ces  faits  d*cxpérience: 
«  Selon  moi,  dit- il,  il  n'y  a  de  chaleur  dégagée  par  le  frottement  de  deux  corps  que  lorsque 
les  molécules  de  Tun  d*eux  au  moins  ne  sont  pas  absolument  libres,  c'est-à-dire  quand  elles 
sont  sous  rinfluence  d'une  force  quelconque  d'agrégation.  D'après  nos  observations,  cette 
liberté  absolue  n'existerait  réellement  que  dans  les  fluides  immatériels,  tels  que  l'étlier,  qui 
transmet  les  vibrations  lumineuses.  Elle  n'est  pas  parfaite  dans  nos  gaz,  et  par  cela  seul  le 
mouvement  d'un  gaz  le  long  d'une  paroi  solide  doit  dégager  une  certaine  quantité  de  chaleur 
qui  résulte  uniquement  de  la  transformation  en  chaleur  de  la  perte  de  force  vive  subie  par 
les  molécules  pour  vaincre  leurs  résistances  intérieures.  Mes  expériences  prouvent  que  cette 
quantité  de  chaleur  est  si  petite  pour  l'air  atmosphérique,  qu'elle  échap|)c  à  nos  moyens  d'ob- 
servation. )) 


I 
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lure  dans  le  premier  et  un  abaissement  égal  dans  le  second. 
Joule  a  répété  la  même  expérience  en  faisant  un  vide  aussi 
complet  que  possible  dans  un  récipient  métallique  Â,  et  en 
comprimant,  dans  un  récipient  pareil  et  de  même  capacité,  6, 
de  Tair  atmosphérique  à  22  atmosphères.  Il  portait  le  système 
des  deux  récipients  dans  un  vase  plein  d'eau,  puis  ouvrait  le 
robinet  de  communication.  Le  gaz  comprimé  dans  6  se  préci- 
pitait dans  Â  en  doublant  de  volume.  Or  les  thermomètres  les 
plus  délicats,  immergés  dans  Teau  qui  baignait  les  vases,  n'ac- 
cusèrent, au  moment  de  l'ouverture  du  robinet,  aucune  varia- 
tion  de  température.  C'est  que,  comme  le  remarque  justement 
Verdet,  le  gaz  comprimé,  en  se  précipitant  dans  le  récipient 

vide,  <c  n'a  rencontré  d'autre  résis- 
tance que  l'insignifiante  résistance 
de  la  faible  quantité  d'air  qu'une 
bonne  machine  pneumatique  ne  peut 
enlever.  Ainsi,  bien  que  la  force  élas- 

Fi,.  191.  -  Expériences  de  Gay-      ^'^^^  ^^  gaZ  SC  Soit  réduitC  dc  22  at- 

Lussac  et  de  Joule  sur  la  déienie  mosphèrcs  à  11,  aucuu  travail  exté- 
rieur n'a  été  effectué.  Aucune  force 
vive  sensible  n'a  été  développée,  puisque,  à  la  fin  comme  au 
commencement  de  l'expérience,  toutes  les  parties  de  l'ap- 
pareil et  le  gaz  qu'il  contenait  se  sont  trouvés  en  repos. 
Conformément  à  la  théorie,  aucune  absorption  de  chaleur 
n'a  eu  lieu.  »  C'est  là  en  effet  le  résultat  définitif;  mais,  en 
analysant  plus  complètement  ce  qui  se  passe,  il  est  aisé  de 
voir  que  l'air  comprime  du  récipient  B  communique,  pen- 
dant toute  la  durée  de  rexpérience,  de  la  force  vive  à  l'air 
qui  passe  dans  A  ;  il  se  refroidit  donc.  Cette  force  vive  se 
détruit  bientôt,  tant  par  suite  du  frottement  réciproque  des 
molécules  d'air  que  de  leur  choc  contre  les  parois  de  l'appa- 
reil, et  il  en  résulte  un  dégagement  de  chaleur  précisément 
égal  à  l'absorption  qui  se  fait  dans  B.  Les  deux  effets  opposés 
se  compensent,  ce  qui  explique  la  constance  de  la  température 
de  l'eau  du  vase  qui  enveloppe  les  récipients. 
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Tyndall  a  présenté  sous  une  forme  ingénieuse  le  double 
phénomène  du  refroidissement  dû  à  la  dilalation  de  Pair  et  de 
l'élévation  de  température  résultant  de  la  destruction  d'un 
travail  extérieur.  Dans  la  première  expérience  (fig.  192),  un 
cube  métallique  muni  d'un  orifice  à  robinet  renferme  de  l'air 
comprimé  depuis  un  temps  assez  long  pour  qu'il  ail  pu  prendre 
la  température  de  l'air  ambiant.  En  ouvrant  le  robinet,  l'air 
s'échappe  violemment  au  dehors.  Comme  c'est  le  gaz  lui-même 
qui  fournit  la  force  vive  nécessaire  à  cette  expulsion,  il  se 
refroidit,  employant  ainsi  sa  propre  chaleur  à  produire  du 


Fig.  193.  —  Kipérieoce  de  Tvndall.  Chaleur  absorbée  par  le  [i-avajl  d'un  gaz  qui  se  dilale. 

travail  :  ce  que  Ton  constate  en  présentant  au  courant  la  face 
d'une  pile  thermo-élcclrique.  La  déviation  de  l'aiguille  du  gal- 
vanomètre indique  un  abaissement  de  température. 

Si  l'on  comprime  l'air  d'un  soufflet  en  employant  la  force 
musculaire  des  mains,  c'est-à-dire  si  l'on  expulse  l'air  qu'il 
contient  par  un  travail  mécanique  extérieur,  la  destruction  de 
ce  travail  donnera  lieu  à  une  production  de  chaleur.  En  eflisl, 
dans  ce  cas,  l'expérience  montre  (fig.  193)  que  l'aiguille  du 
galvanomètre  dévie  en  sens  contraire,  indiquant  une  élévation 
de  température  de  la  face  de  la  pile  thermo-éleclrique. 

Autre  exemple  emprunté  à  un  corps  sohde.  Une  bande  de 
caoutchouc  que  l'on  élire,  s'échauffe,  ce  qu'on  reconnaît  aisé- 
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ment  en  portant  la  bande  étirée  sur  les  lèvres.  A  quoi  est  due 
cette  production  de  chaleur?  M.  HJrn  a  démontré  que  la  den- 
sité du  caoutchouc  augmente  quand  on  l'élire;  c'est  donc  à 
une  compression  qu'est  dîï  l'échauflement  de  la  bande. 

Terminons  l'cnumération  de  ces  exemples  de  la  transforma- 
tion du  travail  mécanique  en  chaleur,  en  rappelant  la  belle 
expérience  de  Léon  Foucault.  Nous  avons  vu  dans  le  tome  III 
du  Monde  diysiqur  en  quoi  consiste  cette  expérience.  Un  disque 
eu  bronze  peut  tourner,  par  l'action  d'une  manivelle,  entre  les 
pôles  d'un  électro-aimant,  avec  une  vitesse  de  150  à  200  tours 
par  seconde.  Supposons  qu'avant  d'animer  l'éleclro-airaant  on 


97>.  —  Ei|iénenw!  de  Tyndall.  Chnleur  dt-vcloppe  par  une  dcslruclion  de  travail. 


imprime  celte  vitesse  au  disque;  lorsqu'elle  est  obtenue,  ou 
fait  passer  le  courant  de  six  couples  Bunsen  dans  les  branches 
de  l'électro-aimant  fixe.  Aussitôt  des  courants  induits  se  déve- 
loppent dans  le  disque  mobile  ;  par  leur  réaction  sur  le  courant 
des  bobines  de  l'électro-aimant,  ils  s'opposent  au  mouvement, 
et  l'éleignent  en  quelques  secondes,  «  comme  si,  selon  l'expres- 
sion de  Foucault,  un  frein  invisible  était  appliqué  au  mobile  ». 
Ixs  courants  induits  cessent  avec  l'arrêt  du  disque,  mais  cette 
destruction  de  mouvement  a  dégagé  de  la  chaleur  dont  on  peut 
constater  l'existence  à  l'aide  d'instruments  thermo-électriques. 
On  peut  donner  à  l'expérience  une  autre  forme.  On  fait  d'abord 
passer  le  courant  dans  Félectro-aimant,    puis  on  essaye,  en 
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poussant  à  la  manivelle,  de  faire  tourner  le  disque.  Mais  on 
éprouve  une  grande  résistance  ;  l'efibrl  qu'il  faut  faire  pour 
continuer  le  mouvement  du  disque  seulement  pendant  quel- 
ques minutes,  est  assez  grand  pour  que  la  conversion  en  cha- 
leur du  travail  détruit  élève  la  température  du  disque  de  20  à 
35  degrés  au-dessus  de  la  température  de  l'air.  En  réduisant 


Fig.  191, 


de  Léon  Foucaull. 


la  pile  à  deux  couples,  et  en  prolongeant  le  mouvement  pendant 
deux  minutes,  Foucault  a  vu  un  disque  plat  de  cuivre  rouge 
s'éleverà  la  température  de  60  degrés.  C'est  là,  comme  on  voit, 
un  exemple  frappant  de  la  transformation  en  chaleur  du  travail 
mécanique.  La  force  vive  de  ce  travail,  en  apparence  anéantie, 
est  en  réalité  communiquée  aux  molécules  du  disque  et,  de  sa 
forme  visible,  passe  à  la  forme  invisible  de  travail  d'oscillation 
et  de  désagr^atiou,  selon  Texpression  de  Clausius. 


490  LE   MONDE  PHYSIQUE. 

liCS  exemples  que  nous  avons  reproduits  dans  ce  paragraphe 
de  la  transformation  du  travail  en  chaleur  et  de  la  chaleur  en 
travail,  étaient  suffisants  pour  donner  une  haute  probabilité 
à  la  théorie  qui  fait  de  la  chaleur  un  mode  de  mouvement. 
Mais,  pour  qu'elle  acquît  un  réel  caractère  de  certitude,  il 
fallait  faire  un  pas  de  plus  :  c'est-à-dire  déterminer  par  l'expé- 
rience les  nombres  qui  mesurent,  soit  la  quantité  de  travail 
créée  par  la  consommation  d'une  unité  de  chaleur  ou  d'une 
calorie,  soit  la  quantité  de  calories  qui  est  nécessaire  pour  pro- 
duire une  unité  de  travail.  En  un  mot,  il  fallait  trouver  soil 
Véquivalent  mécanique  de  la  chaleur,  soit  Véquivalent  calnri- 
fique  du  travail. 


§  4.    MESURE   DE   l'ÊQUIVALEIST   MÉCANIQUE   DE   LA   CHALEUR. 

C'est  au  docteur  Jules-Robert  Mayer  (de  Heilbronn)  que  re- 
vient l'honneur  d'avoir  énoncé  pour  la  première  fois,  d'une 
manière  précise,  le  principe  de  l'équivalence  du  travail  et  de 
la  chaleur,  à  savoir,  que  la  chaleur  produite  par  l'accomplisse- 
ment  d'un  travail  quelconque  est  proportionnelle  au  travail 
dépensé,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  que  Tune  de  ces  quan- 
tités peut  être  mesurée  par  l'autre.  Dans  un  mémoire  intitulé 
Remarques  sur  les  forces  de  la  nature  inanimée  et  publié  en 
1842,  il  établit  ces  principes,  et  calcule  l'équivalent  mécanique 
de  la  chaleur,  qu'il  évalue  à  365  kilogrammètres.  C'est  un 
nombre  qui  s'écarte  beaucoup  des  déterminations  ultérieures  ; 
mais,  ainsi  que  le  remarque  Verdet,  la  raison  de  cet  écart 
tient  à  l'inexactitude  des  valeurs  du  coefficient  de  dilatation  et 
de  la  chaleur  spécifique  de  l'air  qui  avaient  alors  cours  dans 
la  science. 

Les  premières  déterminations  rigoureuses  de  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur  sont  dues  au  physicien  anglais  Joule, 
qui,  dans  l'ordre  des  dates,  n'arrive  qu'au  troisième  rang  (après 
Mayer  et  l'ingénieur  danois  Colding),  mais  est  «  peut-être  celui 
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qui  a  le  plus  fait  pour  la  démonstration  du  nouveau  principe  et 
pour  son  adoption  définitive*  ».  Entrons  dans  quelques  détails 
sur  les  expériences  de  Joule. 

Il  plaçait  dans  un  vase  rempli  de  mercure  deux  plaques  de 
fonte,  l'une  fixe,  l'autre  pressée  contre  la  première  à  l'aide  d'un 
levier  chargé  de  poids  ;  puis  il  imprimait  à  cette  seconde  plaque 
un  mouvement  de  rotation  par  la  descente  d'un  poids.  Le  travail 
nécessaire  pour  vaincre  le  frottement  des-  plaques  s'évaluait 
en  multipliant  le  poids  par  la  hauteur  de  la  chute,  et  la 
chaleur  produite  par  l'élévation  de  température  du  mercure. 
Joule  déduisit  de  ces  expériences  une  valeur  de  l'équivalent 
mécanique  de  la  chaleur  égale,  en  moyenne,  à  425  kilogram- 
mètres. 

Dans  une  autre  expérience,  il  comprimait  de  l'air,  à  l'aide 
d'une  pompe  foulante,  dans  un  vase  métallique  plongé  dans 
l'eau  d'un  calorimètre.  Après  un  nombre  déterminé  de  coups 
de  piston,  la  pression  de  l'air  ayant  atteint  un  certain  nombre 
d'atmosphères,  il  observait  l'élévation  de  température  de  l'eau 
et  en  déduisait  la  quantité  de  chaleur  cédée  à  ce  liquide.  L'é* 
chauffement  n'étant  pas  dû  tout  entier  à  la  compression  de 
l'air,  mais  aussi  au  frottement  du  piston,  il  recommençait 
l'opération  en  laissant  communiquer  le  récipient  avec  l'atmo- 
sphère, c'est-à-dire  sans  comprimer  l'air.  La  chaleur  produite 
par  cette  opération  nouvelle  était  celle  due  au  frottement  dans 
la  première  opération.  Joule  trouva,  en  employant  cette  mé- 
thode, 438  kilogrammèlres  pour  l'équivalent  mécanique  de  la 
chaleur. 

Joule  utilisa  encore,  dans  le  même  but,  le  frottement  entre 
les  solides  et  les  liquides.  Faisant  tourner  une  roue  à  palettes 
dans  l'eau  ou  dans  le  mercure  (fig.  195),  il  observait  l'élévation 
de  température  du  liquide,  et  pouvait  pareillement  en  déduire 
le  nombre  de  calories  créées  par  le  frottements  D'autre  part,  il 
mesurait  aisément  le  travail  dépensé  pour  obtenir  le  mouve- 

i .  Verddl,  Exposé  de  la  théorie  mécanique  de  la  chalew. 
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ment  de  rolalion.  Ce  mouvement  étant  obtenu  par  la  chute  de 
deux  poids  enroulés,  à  l'uidc  d'un  double  cordon,  d'un  côté 
à  l'axe  des  palettes,  de  l'autre  à  deux  poulies,  le  travail  dé- 
pensé était  égal  au  produit  des  deux  poids  par  la  hauteur  de 


Fig.  195.  —  Eipérience  du  Joule.  Dclciminalion  de  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur. 

chute  de  chacun  d'eux.  Joule  trouva  par  cette  méthode  les 
nombres  suivants  : 


Par  le  fioUcineiit  ilii  Inilon  djns  IVau.  .  . 
—  du  fer  dans  le  ineicurc  . 


425,92 
424,G8 


Soit  environ,  en  moyenne,  424  kllogrammètres. 

Favre  a  déterminé  l'équivalent  mécanique  de  la  chaleur  en 
étudiant  la  chaleur  développée  dans  le  frottement  de  l'acier  sur 
lui-môme.  L'appareil  à  frottement  était  contenu  dans  le  calori- 
mètre à  mercure  de  Favre  et  Silbermann,  et  nous  avons  vu 
comment  on  peut  alors  mesurer  la  chaleur  produite.  Quant  au 
travail  consommé  par  le  frottement,  il  était  mesuré  par  la  chute 
du  poids  moteur  de  ra[»pareil.  La  valeur  moyenne  de  l'équi- 
valent mécanique  ainsi  déterminé  était  de  415  kilogrammètres, 
nombre  un  peu  inférieur  à  celui  de  Joule. 

On  doit  à  M.  Hirn  (de  Colmar)  plusieurs  séries  de  recherches 
analogues,  portant,  la  première  série  sur  le  frottement  de  l'eau, 
la  seconde  sur  l'écoulement  de  l'eau  sous  de  fortes  pressions, 
la  troisième  sur  l'écrasement  du  plomb  sous  le  clioc  du  bélier. 
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la  quatrième  série  enfin  sur  l'abaissement  de  température  dû 
à  l'expansion  de  l'air*.  Les  valeurs  de  l'équivalent  mécanique 
de  la  chaleur  déduites  de  ces  recherches  varient  entre  433  et 
424,5  kiiogrammètres  ;  elles   se  rapprochent  beaucoup  des 
résultats  obtenus  par  Joule.  On  doit  aussi  au  même  savant  des 
expériences  d'un  grand  intérêt  sur  la  machine  à  vapeur,  qui 
prouvent  que  la  chaleur  perdue  par  la  vapeur  en  passant  de  la 
chaudière  par  le  cylindre  dans  le  condenseur  est  proportion- 
nelle au  travail  extérieur  effectué  par  la  machine.  Connaissant 
la  quantité  d'eau  vaporisée  dans  la  chaudière  et  envoyée  dans 
le  cylindre,  sa  tension  et  sa  température,  M.  Ilirn  put  calculer 
la  quantité  de  chaleur  qu'elle  contenait,  en  se  servant  des  tables 
de  Regnault.  Mesurant  d'autre  part  la  quantité  et  la  température 
de  la  vapeur  condensée  à  sa  sortie  du  cylindre,  celles  de  l'eau 
injectée  dans  le  condenseur,  il  obtint  de  môme  la  mesure  de 
la  chaleur  que  possédait  encore  à  ce  moment  la  vapeur.  D'un 
autre  côté,  M.  Hirn  a  mesuré,  non  pas  seulement  le  travail 
utile  de  ta  machine,  mais  celui  qui  était  absorbé  par  les  résis- 
tances passives,  en  un  mot  le  travail  total  produit  par  la  vapeur 
sur  le  piston  du  cylindre.  «  Bien  interprétées,  dit  M.  Verdet, 
les  expériences  de  M.  Hirn  montrent  que  la  vapeur  apporte  au 
condenseur  moins  de  chaleur  qu'elle  n'en  prend  à  la  chau- 
dière, et  que  ta  chaleur  consommée  à  l'intérieur  de  la  machine 
est  proportionnelle  au  travail  effectif  de  la  vapeur.  T^e  rapport 
de  ces  deux  quantités  est  une  nouvelle  détermination  de  l'équi- 
valent mécanique  de  la  chaleur  qui  se  rapproche  des  déter- 
minations antérieures  de  M.  Joule  et  de  M.  Favre.  En  effet,  si 
les  résultats  individuels  qu'on  peut  déduire  des  diverses  expé- 
riences de  M.  Hirn  oscillent  entre  des  limites  assez  étendues, 
leur  valeur  moyenne  est  le  nombre  413,  précisément  égal  au 
nombre  trouvé  par  M.  Favre  dans  ses  expériences  sur  le  frot- 
tement de  l'acier,  et  bien  peu  éloignés  de  ceux  que  M.  Joule 
a  fait  connaître.  » 


1 .  Voir,  pour  le  dctail  de  ces  expériences  et  des  suivantes,  V Exposition  analytique  et 
expérimentale  delà  théorie  mécanique  de  la  chaleur,  |>ar  M.  Hirn,  5'  édition.  Parii,  1875. 
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Nous  nous  bornerons  à  cette  mention  sommaire  de  quelques- 
unes  des  expériences  qui  ont  servi  directement  à  la  détermi- 
nation de  réquivalent  mécanique  de  la  chaleur.  La  valeur 
moyenne  la  plus  généralement  adoptée  aujourd'hui  est  424  ou 
42a  kilogrammèlres.  En  prenant  ce  dernier  nombre,  cela 
signifie  qu'en  consommant  la  chaleur  nécessaire  pour  élever 
de  1  degré  centigrade  la  température  de  1  kilogramme  d'eau,  ou 

calorie,  on  produit  une  quantité  de  travail  suffisante  pour 
élever  1  kilogramme  à  la  hauteur  de  425  mètres,  ou  425  kilo- 
grammes à  la  hauteur  de  1  mètre.  De  même,  le  travail  de 
425  kilogrammètres  converti  en  chaleur  produirait  1  calorie. 
V équivalent  calorifique  de  V unité  de  travail  est  donc,  réci- 

1 

proquemenl,  égal  à  ^^  de  calorie. 

Le  tableau  suivant,  où  se  trouvent  résumées  les  plus  impor- 
tantes recherches  sur  cette  question  si  importante,  donnera 
en  même  temps  une  idée  des  méthodes  variées  qui  ont  senri  à 
la  solution  du  problème. 

Phénomènes 

qui  ont  servi  à  la  détermination  Noms  Talear 

(Je  l'équivalent  mécanique  des  physiciens  de  l'équifaleot 

de  la  clialeur.  expérimentateurs.  mécanique. 

Propriétés  générales  de  Tair.  ...11,,.'      w  n    .  m'  '  n  *i    (  ^26 
^  ^  i  Clausius,  Moll  et  \an  Beck.  ? 

Frottement  de  Teau  par  une  roue 

à  palettes Joule 4S4 

Frottement  du   mercure   par  une 

roue  à  palettes Joule 425 

Frottement  du  mercure  par  une 

plaque  de  fer Joule 426 

Frottement  de  l'acier  par  l'acier.  .     Favre 415 

Expériences  sur  la  machine  à  va- 
peur  Him 413 

Chaleur  des  courants  induits  .  .  .    Joule 452 

Chaleur  dégagée  par  une  macliinc 

électromagnétique Favre 443 

Chaleur  totale  dég*agée  dans  le  cir- 
cuit d'une  pile  de  Daniell.  .  .  .     Weber,  Joule 420 

Chaleur  dégagée  dans  un  fil  nïétal- 

lique  traversé  par  un  courant.  .     Quintus  Icilius 400 

Nouvelles  expériences  sur  la  machine 
à  vapeur Him 420  à    452 


ÉQUIVALENT  MÉCANIQUE  DE  LA  CHALEUR.        495 

La  connaissance  de  Télément  dont  nous  venons  de  donner 
la  valeur  avec  toute  l'approximation  que  permettent  aujour- 
d'hui les  méthodes  physiques  et  les  procédés  de  mesure,  a  une 
importance  sur  laquelle  il  est  inutile  d'insister.  Au  point  de 
vue  théorique,  il  en  est  résulté  un  renouvellement  complet 
de  la  science  de  la  chaleur.  Il  ne  nous  appartient  pas  d'essayer 
ici  d'en  donner  une  idée,  et  nous  ne  pouvons  que  renvoyer 
aux  ouvrages  spéciaux  sur  la  matière.  Mais  nous  allons  mon- 
trer par  un  ou  deux  exemples  sous  quel  jour  nouveau  s'éclairent 
les  phénomènes  qui  ont  été  décrits  dans  les  chapitres  précé- 
dents. Voici   comment  M.  Berlin,  dans  son  Rapport  sur  les 
progrès  de  la  thermodynamique,  interprète  les  changements 
d'état  de  l'eau,  sa  fusion  et  sa  vaporisation  :  «  Les  change- 
ments d'état,  dit-il,  nous  offrent  un  exemple  curieux  de  la 
transformation  de  la  chaleur  en  travail  moléculaire.  Quand  on 
donne  de  la  chaleur  à  de  la  glace  à  0*,  on  ne  l'échaulîe  pas, 
on  la  fond.  Ici  la  force  vive  communiquée  est  entièrement 
transformée  en  travail  moléculaire.  Les  molécules  qui  étaient 
orientées  dans  la  glace  se  séparent  pour  se  grouper  de  toutes 
les  manières  possibles.  En  général,  dans  ce  nouvel  arrange- 
ment, qui  constitue   Tétat  liquide,   les  molécules  sont   plus 
écartées  que  dans  l'état  solide,  et  le  corps  en  fondant  se  dilate; 
mais  il  y  a  des  exceptions,  et  notamment  pour  la  glace,  qui  en 
fondant  diminue  de  volume.  Ces  exceptions  sont  assurément 
fort  curieuses,  mais  elles  n'ont  rien  qui  doive  nous  étonner. 
Nous  ne  pouvons  pas  dire  à  priori  quel  sera  le  signe  du  travail 
de  désagrégation  qu'on  appelle  la  fusion;  nous  ne  pouvons  pas 
dire  si  les  molécules  s'écartent  ou  se  rapprochent;  il  est  seu- 
lement certain  qu'elles  se  déplacent,  et  ce  déplacement,  quel 
qu'en  soit  le  sens,  constitue  un  travail  moléculaire  qui  absorbe 
une  quantité  de  force  vive  ou  de  chaleur  :  c'est  là  ce  qu'on 
appelle  la  cludeur  latente.  L'expérience  apprend  que,  pour  la 
glace,  cette  chaleur  latente  est  de  79,25  calories.  Nous  en  con- 
cluons que  la  désagrégation  des  molécules  de  la  glace  et  le 
nouveau  groupement  qui  les  constitue  à  l'état  liquide  sont  une 
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opération  mécanique  qui,  lorsqu'elle  s'opère  sur  1  kilogramme 
de  glace,  exige  un  travail  de  425  X  79,25  =  33681  kilogram- 
mètres. 

«  Quand  de  l'eau  s'échauffe  de  0*  à  100\  elle  ne  se  dilate 
que  de  la  vingt-troisième  partie  de  son  volume  ;  elle  repousse 
alors  la  pression  atmosphérique  en  accomplissant  un  travail 
externe  qui  est  peu  considérable,  car  il  ne  s'élève  pas  à  0,5  ki- 
logrammètre  par  litre  d'eau.  Mais,  une  fois  que  l'eau  est  arrivée 
à  100\  une  nouvelle  addition  de  chaleur  ne  l'échauffé  plus, 
elle  la  transforme  en  vapeur  en  lui  faisant  prendre  un  volume 
1700  fois  plus  grand  que  le  sien.  Ici  le  travail  extérieur  est 
considérable,  car  il  est  toujours  égal  au  produit  de  la  pression 
atmosphérique  par  l'augmentation  de  volume,  et  ce  produit, 
calculé  pour  1  lilre  d'eau,  est  de  17  000  kilogrammètres.  Ce 
travail  extérieur  absorbe  déjà  pour  sa  part  40  calories.  Mais  il 
y  a,  en  outre,  un  travail  moléculaire  qui  doit  être  très  grand, 
car  tout  ce  travail,  tant  interne  qu'externe,  absorbe  537  calo- 
ries par  kilogramme  d'eau  :  c'est  là  ce  qu'on  appelle  la  chaleur 
latente  de  la  vapeur  d'eau.  C'est,  en  réalité,  la  force  vive  de 
537  calories  qui  s'est  transformée  en  travail  de  deux  espèces  : 
40  calories  ont  été  employées  à  repousser  la  pression  atmo- 
sphérique en  produisant  un  travail  de  17 000 kilogrammètres; 
et  en  nieme  temps  497  calories  ont  été  employées  à  écarter  les 
molécules   de  la  vapeur  d'eau  en  produisant   un   travail  de 
211  225  kilogrammètres. 

«  Voilà  le  plus  bel  exemple,  ajoute  M.  Bertin,  de  la  transfor- 
mation de  la  force  vive  de  la  chaleur  en  travail.  De  l'eau  à  100** 
est  de  l'eau  dans  un  certain  état  vibratoire,  dont  la  force  vive 
est  indiquée  par  la  température.  Elle  est  en  contact  avec  un 
foyer  plus  chaud,  ou  dont  la  force  vive  est  plus  grande,  et 
cependant  la  force  vive  du  mouvement  vibratoire  primitif  n'est 
pas  augmentée,  puisque  la  température  est  demeurée  station- 
naire.  Qu'est  donc  devenu  le  mouvement  que  le  foyer  a  commu- 
niqué à  l'eau,  la  force  vive  qu'il  y  a  introduite?  Elle  s'est 
transformée  en  travail  et  l'eau  s'est  vaporisée.  Dans  l'acte  de 
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la  vaporisation,  le  travail  extérieur  n'est  pas  négligeable,  mais 
il  est  cependant  plus  pelit  que  le  travail  moléculaire.  Dans  la 
fusion,  le  travail  externe  est  trop  pelit  pour  qu'il  soit  néces- 
saire d'en  tenir  compte,  le  travail  interne  est  seul  à  considérer. 
Dans  la  dilatation  des  gaz,  tout  porte  à  croire  que  c'est,  au 
contraire,  le  travail  interne  qui  est  négligeable.  Que  conclure 
de  là?  C'est  que  le  travail  interne  est  très  variable,  et  qu'en 
général  il  échappe  à  toute  détermination  directe.  » 

<c  II  y  a  là  une  difficulté  considérable,  qui  se  présente  chaque 
fois  qu'on  veut  déterminer  l'équivalent  mécanique  de  la  cha- 
leur ;  car,  dans  toutes  les  expériences  qui  tendent  à  ce  but,  on 
ne  peut  jamais  mesurer  que  la  chaleur  et  le  travail  extérieur  : 
le  travail  moléculaire  est  toujours  inconnu.  11  est  un  moyen  de 
tourner  cette  difficulté,  et  ce  moyen  nous  le  devons  à  Sadi 
Garnot.  Il  consiste  à  faire  passer  le  corps  par  une  série  de 
changements  qui  le  ramènent  à  son  état  primitif  :  c'est  ce  qu'on 
appelle  un  cycle  fermé.  11  est  bien  évident  que,  dans  ce  cas, 
le  travail  interne  définitif  est  nul  et  se  trouve,  par  cela  même, 
éliminé.  C'est  dans  ce  cas  seulement  qu'il  est  permis  de  com- 
parer la  chaleur  produite  au  travail  extérieur  détruit.  Dans 
toute  expérience  établie  pour  déterminer  les  éléments  de  cette 
comparaison,  il  est  donc  indispensable  qu'aucun  changement 
permanent  ne  survienne  dans  l'état  du  corps,  ou,  en  d'autres 
termes,  que  ce  corps,  à  la  fin  des  opérations  auxquelles  il  aura 
été  soumis,  se  retrouve  exactement  dans  son  état  primitif.  » 


§  5.    PUISSANCE   MÉCANIQUE    DE    LA   CHALEUR    SOLAIRE  ^ 

Le  principe  de  l'équivalence  de  la  chaleur  et  du  travail 
mécanique,  et  la  détermination  très  approchée  de  la  valeur 
numérique  de  l'équivalent,  ont  permis  d'aborder  certains  pro- 
blèmes de  physique  céleste  et  terrestre  sur  lesquels  on  ne 

i.  Ce  paragraphe  et  le  suivant  sont,  pour  la  plus  grande  partie,  empruntés  &  la  monogra- 
phie que.  nous  avons  publiée  sous  ce  titre  :  Le  Soleil. 
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possédait  auparavant  que  les  données  les  plus  vagues  et  les 
plus  hypothétiques. 

Nous  avons  vu  comment  on  pouvait  évaluer  en  calories 
rénergie  des  radiations  solaires;  nous  avons  donné  les  calculs 
qui  permettent  de  dire  quel  poids  d'eau  cette  prodigieuse 
source  de  chaleur  mettrait  en  ébullition,  quelle  couche  de  glace 
elle  fondrait  à  la  surface  du  Soleil,  dans  le  seul  intervalle  d'un 
jour  ;  quelle  couche  de  glace  serait  fondue  à  la  surface  du  globe 
terrestre  par  la  fraction  de  la  chaleur  solaire  qui  tombe  en  ud 
an  sur  cette  surface.  Maintenant  nous  pouvons  dire  aussi  quelle 
est  la  puissance  mécanique  de  cet  immense  foyer,  évaluer  la 
somme  des  forces  qu'engendrerait,  à  la  surface  de  la  Terre, 
toute  la  chaleur  qu'il  y  verse  incessamment,  si  celte  chaleur 
était  en  effet  convertie  en  travail. 

En  adoptant  les  résultats  des  mesures  les  plus  récentes, 
qui  fixent  en  moyenne  à  0,002  calorie  la  quantité  de  chaleur 
versée  en  i  minute  sur  chaque  centimètre  carré  de  la  surface 
limite  de  l'atmosphère  terrestre,  on  trouve  qu'en  une  année 
chaque  mètre  carré  de  la  surface  de  la  Terre  reçoit  2547300 
calories  :  c'est  plus  de  25  milliards  de  calories  par  hectare, 
c'est-à-dire  10  826025000000  de  kilogrammètres.  Ainsi  la 
radiation  calorifique  du  Soleil,  en  s'exerçant  sur  la  superficie 
d'un  de  nos  hectares,  y  dévelopj)e  sous  mille  formes  diverses 
une  puissance  qui  équivaut  au  travail  continu  de  4584  che- 
vaux-vapeur. Sur  la  Terre  entière,  c'est  un  travail  de 
235  784000000000  chevaux-vapeur. 

585  milliards  de  machines,  chacune  d'une  force  effective  de 
400  chevaux,  travaillant  sans  relâche  le  jour  et  la  nuil,  voilà 
donc  ce  que  vaut  pour  notre  planète  seule  la  radiation  solaire! 
A  la  vérité,  toute  cette  puissance  est  loin  de  se  transformer  en 
travail.  Une  partie  est  employée  à  échauffer  l'écorce  terrestre 
jusqu'à  une  certaine  profondeur;  mais,  comme  le  sol  et  l'atmo- 
sphère rayonnent  dans  resj)ace  et  que  le  globe  terrestre  ne 
parait  perdre  ni  gagner  au  })oint  de  vue  de  la  température 
moyenne,  au  moins  pendant  de  longues  périodes  d'années, 
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toute  cette  fraction  de  la  radiation  du  Soleil  peut  être  consi- 
dérée comme  maintenant  l'équilibre  de  température  sur  la 
planète. 

Une  autre  partie  se  transforme  en  mouvements  moléculaires, 
en  actions  et  réactions  chimiques,  qui  sont  la  source  oii  la  vie 
des  végétaux  et  dés  animaux  puise  incessamment  de  quoi  se 
perpétuer  et  s'entretenir.  La  chaleur  qui  semble  ainsi  propre 
à  ces  êtres  n'est  autre  chose  qu'une  émanation  de  celle  du 
foyer  commun,  a  C'est  ainsi,  dit  Tyndall  à  ce  propos,  que  nous 
sommes,  non  plus  dans  un  sens  poétique,  mais  dans  un  sens 
purement  mécanique,  des  enfants  du  Soleil.  » 

Enfin,  la  radiation  calorifique  du  Soleil  concourt  à  la  pro- 
duction de  la  plupart  des  phénomènes  de  mouvement,  sensibles 
à  la  vue,  dont  le  sol,  l'air  et  les  eaux  sont  le  théâtre  continuel. 
C'est  ce  qu'il  est  aisé  d'établir. 

A  quelle  cause,  en  effet,  sont  dus  les  courants  aériens,  les 
mouvements  réguliers  ou  irréguliers  dont  les  masses  gazeuses 
de  l'atmosphère  sont  animées?  A  la  chaleur  solaire,  qui  direc- 
tement échauffe  peu  les  couches  atmosphériques,  mais  qui, 
dardant  à  plomb  sur  le  sol  des  régions  tropicales,  élève  plus 
fortement  qu'aux  autres  latitudes  sa  température.  Les  couches 
d'air  les  plus  basses,  en  contact  avec  le  sol,  s'échauffent,  se 
dilatent,  et  l'air  raréfié  dont  elles  se  composent  monte  pour  se 
déverser  au  nord  et  au  sud  vers  les  latitudes  plus  septen- 
trionales, tandis  qu'elles  sont  remplacées  par  les  masses  d'air 
plus  froides  que  fournissent  les  régions  tempérées  et  polaires. 
Ainsi  naissent  les  vents  réguliers  connus  sous  le  nom  d'alizés, 
dont  la  direction  d'ailleurs  est  modifiée  par  le  mouvement  de 
rotation  de  la  Terre. 

Deux  fleuves  aériens  coulent  ainsi  incessamment  dans  chaque 
hémisphère,  de  l'équateur  vers  chaque  pôle  :  l'un  supérieur, 
se  dirigeant  vers  le  nord-est  dans  l'hémisphère  boréal,  vers  le 
sud-est  dans  l'hémisphère  austral  ;  l'autre  inférieur,  ayant  une 
direction  précisément  contraire,  par  conséquent  soufflant  du 
nord-est  ou  du  sud-est.  «  Ainsi  naissent  les  grands  vents  de 
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notre  atmosphère,  matériellement  modifiés  toutefois  par  la 
distribution  irrégulière  des  terres  et  des  eaux.  Des  vents  de 
moindre  importance  naissent  aussi  de  Faction  locale  de  la  cha- 
leur, du  froid  et  de  Tévaporation.  Il  est  des  vents  produits  par 
réchaufîement  de  l'air  dans  les  vallées  des  Alpes,  qui  quelque- 
fois s'élancent  avec  une  violence  soudaine  et  destructive  à  tra- 
vers les  gorges  des  montagnes.  Il  est  des  bouffées  agréables 
d'air  descendant,  produites  par  la  présence  des  glaciers  silr  les 
hauteurs.  11  est  des  brises  de  terre  et  des  brises  de  mer  dues 
aux  variations  de  température  du  sol  du  rivage,  pendant  le 
jour  et  la  nuit.  Le  soleil  du  matin,  échauflant  la  terre,  déter- 
mine un  déplacement  vertical  d'air,  que  l'air  plus  froid  de  la 
mer  vient  compenser  en  soufflant  vers  la  terre.  Le  soir,  la  terre 
est  plus  refroidie  par  le  rayonnement  que  les  eaux  de  la  mer, 
et  les  conditions  sont  interverties  :  c'est  l'air  plus  froid  et  plus 
lourd  des  côtes  qui  souffle  alors  vers  la  mer.  »  (Tyndall.) 

Les  vents,  comme  on  voit,  ont  tous  pour  origine  première 
la  chaleur  du  Soleil,  qui  s'exerce  inégalement  dans  les  diverses 
régions  de  la  surface  du  sol  terrestre,  suivant  la  position  de 
l'astre,  position  qui  d'ailleurs  varie  sans  cesse  avec  l'heure 
du  jour  et  l'époque  de  l'année.  La  rotation  et  la  translation  de 
la  Terre  concourent  donc  avec  la  radiation  calorilique  solaire 
pour  dclerminer  les  courants  almospliériques.  Ainsi  se  dépense 
sous  forme  de  mouvement  sensible  une  partie  de  la  puissance 
mécanique  que  recèlent  les  ondulations  éthérées  émanant  du 
Soleil. 

Ce  n'est  pas  tout.  Les  alternatives  d'cchauffement  et  de  re- 
froidissement du  sol  et  des  masses  atmosphériques  produisent 
tantôt  une  évaporation  de  l'eau  des  mers,  des  rivières  et  des 
lacs,  tantôt  une  condensation  de  la  vapeur  d'eau  que  contient 
l'atmosphère.  Les  vésicules  qui  forment  les  nuages,  refroidies, 
se  réunissent  en  gouttes  que  teur  poids  précipite  à  la  surface  du 
sol,  et  Ton  a  la  pluie.  Se  refroidissent-elles  plus  encore,  elles 
se  congèlent  et  tombent  sous  forme  de  neige,  s'accumulant  prin- 
cipalement sur  les  sommets  des  montagnes.  Dans  les  hautes 
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régions,  les  neiges  forment  les  glaciers.  La  chaleur  du  Soleil 
liquéfie  de  nouveau  l'eau  congelée  dans  les  champs  de  neige 
et  les  glaciers;  les  ruisseaux  et  les  sources  descendent  sous 
rinfluence  de  la  pesanteur,  se  réunissent  avec  les  eaux  des 
pluies,  forment  les  rivières  et  les  fleuves,  et  retournent  ainsi 
dans  rOcéan,  d'où  la  chaleur  du  Soleil  les  avait  fait  sortir. 

Ainsi  la  circulation  des  eaux  comme  celle  des  masses 
aériennes,  ces  mouvements  incessants  si  indispensables  à  l'en- 
tretien de  la  vie  à  la  surface  du  globe,  puisent  la  force  qui  leur 
donne  naissance  en  partie  dans  la  puissance  mécanique  de  la 
chaleur  solaire,  en  partie  dans  la  gravité  de  la  masse  terrestre. 

D'autres  courants  liquides,  ceux  qui  sillonnent  les  mers, 
depuis  l'équateur  jusqu'aux  pûles,  sont  produits  de  la  même 
façon  :  les  températures  inégales  donnent  lieu  à  d'inégales 
dilatations  et  à  des  mouvements  ascendants  et  descendants  des 
couches  liquides;  l'évaporatioii  produit  un  effet  inverse  en 
augmentant  le  degré  de  salure  dans  les  points  où  la  chaleur 
la  rend  plus  forte,  c'est-à-dire  dans  les  régions  de  la  zone  équa- 
toriale  :  de  là  des  différences  dans  la  densité  et  des  mouve- 
ments ou  courants  qui  en  sont  la  conséquence. 

La  quantité  de  mouvement  engendrée  ainsi  d'une  manière 
continue  par  la  chaleur  solaire  à  la  surface  du  globe  terrestre 
est  immense.  Elle  ne  se  borne  point  à  la  circulation  aérienne, 
fluviale  et  océanique,  ou,  du  moins,  cette  circulation  môme 
donne  lieu  à  des  modifications  incessantes  dans  la  croûte  solide 
du  globe.  Une  dégradation  lente  et  continue  des  roches,  des 
transports  de  matière,  sables,  graviers,  terres,  change  d'année 
en  année,  de  siècle  en  siècle,  la  forme  des  rivages,  le  relief  des 
collines  et  des  montagnes.  Et  c'est  encore  la  puissance  méca- 
nique de  la  chaleur  solaire  qui  est  la  cause  première  de  ces 
transformations. 

La  force  vive  de  la  radiation  solaire,  outre  les  transforma- 
tions que  nous  venons  d'indiquer,  en  subit  d'autres  encore, 
qui,  comme  on  va  le  voir,  pour  être  moins  directement  utili- 
sables sous  forme  de  travail,  n'en  contribuent  pas  moins  à 
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enrichir  notre  planète  d'une  source  continue  de  mouvements 
de  toute  nature.  N'avons-nous  pas  vu,  en  effet,  que  c'est  la 
lumière  solaire  qui,  par  son  action  sur  les  parties  vertes  des 
plantes,  décompose  le  gaz  acide  carbonique  de  l'air,  fixe  le 
carbone  dans  la  substance  végétale  et  élimine  l'oxygène?  On 
peut  donc  dire  que  le  règne  végétal  a  pour  condition  première 
de  son  existence  la  force  vive  des  radiations  solaires  qu'il 
absorbe,  soit  sous  forme  de  chaleur,  soit  sous  forme  de  lumière 
ou  d'activité  chimique.  D'ailleurs,  sans  les  végétaux,  la  vie 
animale  ne  pourrait  subsister  à  la  surface  de  la  Terre,  ni  par 
conséquent  celle  de  l'homme.  Ainsi,  les  radiations  solaires 
sont  bien  la  cause  principale  de  toute  la  puissance  accumulée 
dans  les  muscles  des  animaux  et  des  populations  humaines; 
là  est  la  source  incessamment  et  périodiquement  renouvelée  du 
mouvement,  de  la  puissance,  de  la  vie.  D'ailleurs  non  seule- 
ment les  générations  actuelles  profitent  de  la  prodigieuse  quan- 
tité de  force  que  le  Soleil  verse  annuellement  sur  la  Terre,  sous 
forme  d'ondulations  calorifiques,  chimiques  et  lumineuses; 
mais  elles  consomment  encore  la  réserve  qu'ont  accumulée  les 
siècles.  Que  sont,  en  effet,  les  couches  de  houille  ensevelies 
sous  terre  par  les  évolutions  géologiques,  sinon  le  produit  de 
la  force  vive  des  radiations  solaires  qui  s'est  condensée,  il  y  a 
quelques  millions  d'années,  en  forets  gigantesques?  Le  carbone 
provenant  des  arbres  qui  constituaient  ces  forêts,  transformé 
par  une  sorte  de  distillation  lente,  s'nggloméra  d'abord  en  tissu 
tourbeux,  puis  en  roches  de  compacité  croissante,  jusqu'à  ce 
que  les  couches  de  détritus  végétaux  fussent  totalement  trans- 
formées en  lits  de  houilles  fossiles.  Aujourd'hui ,  dans  les 
usines,  les  locomotives  et  les  machines  des  steamers,  ces  pré- 
cieux fossiles  rendent  à  Thomme,  en  lumière*,  en  chaleur  et 
finalement  en  force  mécanique,  tout  ce  qu'ils  avaient  accaparé, 

1.  «  En  parlant  de  la  houille,  dit  M.  Jacqniin  dans  son  ouvi'age  sur  les  Machines  à  vapeur^ 
on  a  dit  que  nous  nous  chauffions  au  Soleil  des  anciens  jours;  nous  pouvons  dire  qu*iivec 
cette  même  houille  nous  retrouvons  une  lumière  (celle  que  donnent  les  machines  magnéto- 
électriques)  qui  ne  peut  être  comparée  qu'à  celle  du  Soleil  lui-même,  »  et  c'était  le  cas 
d'ajouter  :  une  puissance  motrice  en  rapport  avec  l'intensité  de  la  source  première. 


.4 
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il  y  a  des  milliers  de  siècles,  de  la  puissance  contenue  dans  la 
radiation  solaire. 


g  6.    ENTRETIEN   DE   LA    RADIATION   SOLAIRE. 

Une  seconde  question  que  la  nouvelle  théorie  de  la  chaleur 
permet  d'envisager  sous  un  jour  tout  nouveau,  est  celle  qui  se 
rapporte,  sinon  à  l'origine  de  la  puissance  vive  de  la  radiation 
solaire,  du  moins  à  sa  conservation  ou  à  son  entretien  dans  la 
série  des  temps  écoulés,  comme  dans  celle  des  siècles  à  venir. 
Comme  toute  dépense  de  chaleur  et  de  lumière  est  une  perte 
réelle,  une  diminution  pour  le  foyer  d'où  partent  les  rayons, 
il  est  de  toute  évidence  que,  si  rien  ne  vienl  entretenir  l'acti- 
vité de  la  combustion  ou  de  l'incandescence  dont  la  masse  so- 
laire est  le  foyer,  la  dépense  énorme  qui  est  la  conséquence  de 
son  rayonnement  dans  l'espace  n'étant  pas  compensée,  l'énergie 
de  ses  radiations  diminuant  progressivement,  un  moment  doit 
arriver  où  le  foyer  sera  complètement  éteint. 

Et  d'abord,  d'après  les  données  que  l'on  possède  sur  le 
rayonnement  solaire,  peut-on  dire  de  combien  sa  température 
s'abaisse,  en  une  année,  en  un  siècle,  en  une  période  quel- 
conque? Pouillel  s'est  posé  ce  problème  ;  mais  il  a  montré  en 
même  temps  que  la  solution  est  pour  nous  indéterminée.  Il 
faudrait,  pour  le  résoudre,  connaître  deux  éléments  de  la  con- 
stitution physique  du  Soleil,  la  conductibilité  de  la  substance 
dont  son  globe  se  compose,  ainsi  que  sa  chaleur  spécifique  ; 
or  nous  ignorons  la  valeur  exacte  de  chacun  de  ces  éléments  ; 
nous  ne  pouvons  que  la  supposer.  Dans  l'hypothèse  d'une  con- 
ductibilité parfaite,  et  en  admettant  que  la  chaleur  spécifique 
du  Soleil  soit  135  fois  celle  de  l'eau,  Pouillet  est  arrivé  à  cette 
conséquence  que  la  température  du  Soleil  s'abaisserait  de  ^  de 
degré  par  année,  ou  de  1  degré  par  siècle.  En  10000  ans,  le 
refroidissement  total  serait  donc  de  100  degrés*. 

!•  Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que  ces  nombres  sont  sans  doute  fort  éloignés  de  la 
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Mainlenant,  le  Soleil  s'cst-il  réellement  refroidi  depuis  les 
temps  historiques?  Rien,  à  notre  connaissance,  ne  témoigne 
d*un  pareil  phénomène  dans  les  quelques  milliers  d*années 
dont  l'homme  a  conservé  le  souvenir.  Peut-être,  un  jour,  l'his- 
toire du  passé  de  notre  planète  pourra  jeter  quelque  lumière 
sur  la  question  ainsi  posée  ;  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue 
qu'un  changement  démontré  des  climats,  ou  de  la  température 
moyenne  de  la  Terre,  peut  être  attribué  aussi  bien  à  des  modi- 
fications terrestres  qu'à  une  variation  dans  l'intensité  du  rayon- 
nement solaire  :  le  problème  sera  donc  toujours  très  complexe. 

Ce  qu'il  est  permis  d'affirmer,  c'est  que  depuis  plusieurs 
milliers  d'années  aucune  diminution  appréciable  ne  s'est  fait 
sentir  dans  cette  intensité,  et  dès  lors  il  faut  supposer  néces- 
sairement, ou  que  le  refroidissement  est  beaucoup  plus  lent 
que  ne  l'exige  la  solution,  d'ailleurs  hypothétique,  de  Pouillet, 
ou  bien  que  la  chaleur  du  Soleil  est  entretenue  par  des  moyens 
dont  il  reste  à  chercher  la  nature.  Nous  venons  de  voir  qu'au 
cas  où  il  ne  réparerait  point  ses  pertes,  il  se  refroidirait  de 
lOO**  en  cent  siècles;  mais  cela  suppose  une  chaleur  spécifique 
énorme,  et  si  cette  chaleur  spécifique  ne  dépasse  point  celle 
de  l'eau,  ce  n'est  plus  de  100°,  mais  de  14000"  qu'il  se  re- 
froidirait dans  cette  môme  période  :  c'est-à-dire  que  sa  radia- 
tion se  trouverait  entièrement  éteinte. 

«  Aucune  des  combustions,  aucune  des  affinités  chimiques 
que  nous  connaissons,  dit  Tyndall,  ne  pourrait  entretenir  la 
radiation  solaire.  L'énergie  chinnque  de  ces  substances  serait 
trop  faible,  et  elles  se  dissiperaient  trop  vite  dans  l'espace.  Si 
le  Soleil  était  un  bloc  de  houille,  et  qu'on  l'approvisionnât 
assez  d'oxygène  pour  le  rendre  capable  de  brûler  au  degré 


vérité.  Si  la  masse  du  Soleil  est  gazeuse,  sa  chaleur  spécifique  sous  la  pression  ordinaire 
pourrait  être  rapprochée  de  celle  de  Thydrogène,  qui  est  environ  3,4,  nombre  bien  inférieur 
h  135.  D*un  autre  côté,  la  haute  température  du  Soleil  doit  augmenter  cette  chaleur  spét-i- 
Oque.  Enfin,  sa  conductibilité,  loin  d*étre  parfaite,  est  probablement  très  faible,  ainsi  qu'on 
Ta  vu  pour  celle  des  gaz  en  général.  Avec  des  données  aussi  incertaines,  il  n*esl  yraimeut 
pas  ])ermis  de  conclure,  et  Pouillet  n*a  voulu  que  donner  une  idée  de  la  façon  dont  le  pi*o- 
blême  (K>uvait  être  abordé. 
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qu'exige  la  radiation  mesurée,  il  serait  entièrement  consume 
au  bout  (le  5000  ans.  » 

La  question  reste  donc  entière,  et  il  faut  se  demander  com- 
ment s'entretient  ce  foyer  prodigieusement  intense,  dont  la 
masse,  quelque  énorme  qu'elle  soit,  ne  suffit  pas  à  expliquer 
l'incandescence  permanente  pendant  la  série  des  siècles,  tant 
qu'on  le  considère  simplement  comme  un  corps  dont  la  com- 
bustion ne  trouve  d'aliment  que  dans  sa  propre  substance. 

Diverses  hypothèses  ont  été  proposées  et  discutées.  Passons- 
les  rapidement  en  revue  : 

On  a  dit  que,  le  Soleil  tournant  sur  son  axe  en  25  jours,  il 
doit  résulter  de  ce  mouvement  un  frottement  de  sa  surface 
contre  le  milieu  oii  il  se  meut,  puis,  par  la  trans.f*ormation  de 
ce  frottement,  un  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière.  Mais 
quelle  est  la  matière  qui  presserait  ainsi  comme  un  frein  la 
périphérie  du  globe  solaire?  Est-ce  l'éther?  Une  telle  suppo- 
sition est  évidemment  inadmissible.  Car  l'action  de  ce  milieu 
se  ferait  sentir  avec  une  énergie  bien  autrement  grande  sur  les 
planètes,  dont  le  mouvement  de  rotation  et  surtout  le  mouve- 
ment de  translation  sont  beaucoup  plus  rapides.  On  a  calculé 
d'ailleurs,  que  si  toute  la  force  de  rotation  du  Soleil  était  con- 
vertie en  chaleur,  elle  suffirait  à  compenser  la  radiation  pen- 
dant plus  d'un  siècle;  mais  aussi  elle  serait  complètement 
dépensée  en  moins  de  deux  siècles.  Il  n'y  a  donc  pas  à  tenir 
compte  de  cette  hypothèse,  à  la  fois  complètement  insuffisante 
et  en  contradiction  avec  les  observations  qui  n'indiquent  de- 
puis deux  siècles  aucune  diminution  dans  la  vitesse  de  rota- 
tion de  l'astre. 

Une  seconde  opinion,  brillamment  soutenue  par  Mayer, 
Walerston*,  Thomson,  est  celle  qui  explique  l'entretien  de  la 
radiation  solaire  par  la  chute  des  météores  à  la  surface  du 
Soleil.  C'est  à  sir  W.  Thomson  qu'on  doit  le  développement  le 
plus  complet  de  cette  théorie.  En  voici  le  résumé. 


i.  Voir  Mayer,  Dynamik  des  HimmeU;  Waterston,  Séanceê  de  V Association  hrilannique, 
1853;  W.  Thomson,  Transactions  de  la  Société  d'Edimbourg  pour  1854. 


IT. 


04 


506  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

0 

Autour  du  Soleil  circulent  ou  gravitent  une  multitude   de 
corps.  Les  uns,  comme  les  planètes  actuellement  connues,  dé- 
crivent des  orbites  donl  les  grands  axes  ont  des  dimensions  à 
peu  près  invariables,  au  moins  depuis  les  temps  historiques.  On 
sait  môme,  par  la  théorie  des  perturbations  réciproques  qu'elles 
exercent  les  unes   sur  les  autres,  que  cette  invariabilité  est 
assurée  pour  de  longues  séries  de  siècles  :  ce  qui  prouve  que 
le  milieu  où  elles  se  meuvent  oppose  une  résistance  à  |>eu  près 
nulle  à  leurs  mouvements.  Outre  les  planètes,  dont  le  nombre 
actuel  dépasse  230,  il  y  a  une  multitude  de  comètes,  probable- 
ment des  millions,  qui  décrivent  des  orbites  beaucoup  plus 
allongées,  et  dont  les  masses,  comparativement  très   petites, 
peuvent  éprouver  du  milieu  où  elles  se  meuvent  une  résistance 
sensible.  La  comète  d'Encke,  par  exemple,  se  rapproche  sensi- 
blement du  Soleil,  à  mesure  que  la  durée  de  sa  période  di- 
minue ;  et  si  cette  accélération  continue,  un  jour  viendra  où 
l'astre,   après  avoir  décrit  une  spirale,  ira  se  plonger  dans 
la  fournaise  ardente.  D'autres  corpuscules,  en  beaucoup  plus 
grand  nombre  encore,  circulent  constamment  autour  de  l'astre: 
ce  sont  ceux  qui  nous  apparaissent  par  essaims  à  certaines 
époques  de  l'année,  qui,  frôlant  l'atmosphère  de  la  Terre  avec 
la  vitesse  des  planètes,  s'y  enflamment  et  quelquefois  tombent 
à  sa  surface.  Ces  essaims,  dont  les  traînées  ont  été  récemment 
assimilées,  sinon  identifiées  avec  les  masses  cométaires,  pa- 
raissent décrire,  les  uns  des  courbes  paraboliques   indiquant 
qu'ils  viennent  pour  la  première  fois  peut-être  visiter    nos 
parages  solaires,  les  autres  des  ellipses  plus  ou  moins  allon- 
gées. Peu  à  peu  ces  niasses  individuellement  très  })elites,  su- 
bissant la  résistance  du  milieu  qui  accélère  le  mouvement  de 
la  comète  d'Encke,  se  rapprochent  du  Soleil,  et,  faisant  nombre, 
accroissent  par  leur  adjonction  la  densité  et  la  résistance  de  ce 
milieu  môme  :  leur  accumulation  produirait  autour  du  Soleil 
une  sorte  de  nébuleuse.  Telle  serait  la  cause  de  celte  lueur  con- 
nue sous  le  nom  de  lumière  zodiacale,  donl  le  plan  coïncide  à 
peu  de  chose  près  avec  le  plan  de  l'écliptique  ou  de  l'équateur 
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solaire,  et  qui  s'étend  à  une  distance  de  i'aslre  au  moins 
égale  à  la  distance  moyenne  de  la  Terre. 

Toute  cette  matière,  ou  plutôt  ces  courants  de  matière  mé- 
téorique circulent  autour  du  foyer,  dont  elles  réfléchissent  la 
lumière  ;  mais  en  même  temps,  par  leurs  chocs,  par  la  résis- 
tance qu'elles  opposent  les  unes  aux  autres  à  leurs  propres 
mouvements,  peu  à  peu  la  vitesse  de  translation  s'accélère,  et 
Ton  conçoit  qu'il  en  résulte  un  écoulement  incessant  vers  le 
Soleil,  une  pluie  de  météores  à  la  surface  de  l'astre. 

Une  telle  chute  est  de  nature,  si  vraiment  elle  existe,  à 
fournir  un  aliment  continu  à  la  radiation  calorifique  et  lumi- 
neuse du  Soleil.  D'une  part,  c'est  pour  celui-ci  un  accroisse- 
ment de  substance,  des  éléments  de  combustion  ajoutés  à  ceux 
qu'il  possède  déjà.  D'autre  part,  et  c'est  là  que  serait,  d'après 
les  auteurs  cités  plus  haut,  la  vraie,  la  principale  cause  de 
l'entretien  de  la  radiation  du  Soleil,  la  chute  de  chaque  météore 
détermine  par  la  simple  transformation  de  sa  vitesse  acquise, 
une  chaleur  énormément  plus  considérable  que  celle  due  à  la 
combustion  de  sa  masse.  Laissons,  sur  ce  point,  la  parole  à 
Tyndall  : 

«  Il  est  aisé  de  calculer,  dit-il,  le  maximum  et  le  minimum 
de  la  vitesse  communiquée  par  l'atiraclion  du  Soleil  à  un  asté- 
roïde qui  circule  autour  de  lui;  le  maximum  est  engendré 
lorsque  le  corps  s'approche  en  ligne  droite  du  Soleil,  venant 
d'une  distance  infinie,  puisque  alors  la  force  entière  de  l'attrac- 
tion s'est  exercée  sur  lui  sans  perte  aucune;  le  minimum  est 
la  vitesse  qui  serait  simplement  capable  de  faire  tourner  autour 
du  Soleil  un  corps  tout  à  fait  voisin  de  sa  surface.  La  vitesse 
finale  du  premier  corps,  au  moment  où  il  va  frapper  le  Soleil, 
serait  de  627  kilomètres  par  seconde,  celle  du  second  de 
444  kilomètres.  L'astéroïde,  en  frappant  le  Soleil  avec  la  pre- 
mière vitesse,  développerait  plus  de  9000  fois  la  chaleur  en- 
gendrée par  la  combustion  d'une  masse  égale  de  houille*.  Il 

i.  Voici,  d'après  W.  Thomson,  quelles  seraient  les  quantités  de  chaleur  développées  par 
chacune  des  huit  principales  planètes,  au  cas  où  elles  viendraient  k  tomber  en  ligne  droite 


\ 
\ 


508  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

n'est  donc  nullement  nécessaire  que  les  substances  qui  tom- 
bent sur  le  Soleil  soient  combustibles  ;  leur  combustibilité 
n'ajouterait  pas  sensiblement  à  l'épouvantable  chaleur  pro- 
duite par  leur  collision  ou  choc  mécanique. 

«  Nous  avons  donc  ici  un  mode  de  génération  de  chaleur 
suffisant  pour  rendre  au  Soleil  son  énergie  à  mesure  qu'il  la 
perd,  et  pour  maintenir  à  sa  surface  une  température  qui  sur- 
passe celle  de  toutes  les  combinaisons  terrestres.  Les  qualités 
propres  des  rayons  solaires  et  leur  pouvoir  de  pénétration  in- 
comparable nous  autorisent  à  conclure  que  la  température  de 
leur  origine  doit  être  énorme  ;  or  nous  trouvons  dans  la  chule 
des  astéroïdes  les  moyens  de  produire  cette  température  exces- 
sive. On  peut  objecter  que  cette  pluie  de  matière  devrait  être 
accompagnée  d'un  accroissement  dans  le  volume  du  Soleil; 
cela  est  vrai,  mais  la  quantité  de  matière  nécessaire  à  produire 
la  radiation  observée,  quand  même  elle  se  serait  accumulée 
pendant  quatre  mille  ans,  échapperait  entièrement  à  l'examen 
fait  avec  nos  instruments  les  plus  puissants.  Si  la  Terre  tombait 
sur  le  Soleil,  l'accroissement  de  volume  qu'elle  produirait 
serait  tout  à  fail  imperceptible;  et  cependant  la  chaleur  engen- 
drée par  son  choc  couvrirait  la  dépense  faite  en  un  siècle  par 
le  Soleil.  »  {La  Chaleur.)  La  chute  de  la  Lune  couvrirait  les 
perles  d'une  ou  deux  années,  mais  son  volume  n'est  que  la 
soixante-quatre-millionicme  partie  du  volume  du  Soleil*. 

Telle  est  l'hypothèse  de  la  Théorie  météorique  de  la  chaleur 


sur  le  Soloil  ;  ces  quantités  sont  exprimées  par  les  temps  pendant  lesquels  elles  |>ourraîent 
entretenir  la  radiation  solaire  : 


Ans.  J(  urs. 

Mercure 6  214 

Vênu^i 81)  2i7 

Ln  Terre W  oOr> 

Mars ii  252 


Aii<. 

Jupiter TyiilO 

Saturne î»Uj«» 

Uranus 1610 

Neptune 1890 


Ainsi,  toutes  les  planètes  réunies,  tombant  sur  le  Soleil,  entretiendraient  sa  chaleur  jvn- 
dant  15  588  ans  I 

1 .  D'ailleurs,  si  le  Soleil,  en  recelant  incessamment  des  météores,  augmente  de  volume 
et  de  niasse,  d*autre  part,  son  incessante  radiation,  abaissimt  incessamment  aussi  sa  tempé- 
rature, doit  délerminer  de  ce  chef  une  coniraction  dans  son  volume;  de  sorte  que  la  com- 
pensation qui  s*opère  au  point  de  vue  de  son  énergie  lumineuse  et  calorifique,  peut  exister 
aussi  sous  le  ra])port  du  volume.  Sa  masse  et  sa  densité  s*accroitraient  d'une  façon  continue. 
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solaire,  hypothèse  fort  ingénieuse,  et  physiquement  très  vrai- 
semblable, puisqu'elle  s'appuie  sur  un  fait-principe  qui  a  dé- 
cidément aujourd'hui  droit  de  cité  dans  la  science,  c'est-à-dire 
sur  la  transformation  du  mouvement  mécanique  en  chaleur. 
Sir  W.  Thomson  a  toutefois  abandonné  cette  théorie  comme 
incompatible  avec  certains  faits  scientifiques  parfaitement  con- 
statés. L'augmentation  de  la  masse  solaire,  provenant  d'une 
chute  de  météorites  assez  abondante  pour  rendre  compte  de 
l'entretien  de  la  radiation,  aurait  influé  sur  la  durée  de  notre 
année,  en  la  raccourcissant.  Les  anciennes  observations  astro- 
nomiques sont  incompatibles  avec  celte  hypothèse.  Il  est  vrai 
que  cette  incompatibilité  n'existe  plus,  si  l'on  admet  que  les 
météores  n'ont  pas  une  origine  extra-planétaire,  et  que  depuis 
de  longs  temps  ils  circulent  dans  le  voisinage  du  Soleil.  La 
difficulté  est  de  concilier  cette  nouvelle  manière  de  voir  avec 
les  observations  qui  montrent  certaines  comètes  s'approchant 
du  Soleil  à  des  dislances  de  la  surface  moindres  que  son  rayon, 
sans  éprouver,  dans  ce  passage,  de  perturbations  sensibles,  ce 
qui  prouverait  l'impossibilité  de  l'existence  d'un  milieu  résis- 
tant environnant  le  Soleil.  On  pourrait  répondre,  il  est  vrai, 
que  ce  milieu  n'est  pas  indispensable  h  la  théorie,  puisque  la 
même  cause  qui  accélère  le  mouvement  de  la  comète  d'Encke, 
—  et  cette  accélération  est  un  fait  d'observation  parfaitement 
établi,  ainsi  que  celle  de  la  comète  de  Faye  —  peut  précipiter 
à  la  longue  sur  le  Soleil  les  courants  météoriques. 

Quoi  qu'il  en  soit,  si,  malgré  ces  objections,  l'hypothèse  de 
l'entretien  de  la  chaleur  solaire  par  la  chute  des  météores  était 
admise  comme  vraie,  on  pourrait  en  déduire  une  conséquence 
qui,  selon  nous,  mérite  l'examen.  Elle  nous  est  suggérée  par 
la  théorie  qu'un  astronome  contemporain,  M.  Schiaparclli,  a 
proposée  pour  l'origine  des  courants  périodiques  de  météores. 
Selon  ce  savant,  celle  origine  est  extérieure  au  système  so- 
laire, comme  celle  d'un  certain  nombre  de  comètes  :  ce  sont 
des  masses  nébuleuses  que  la  force  d'attraction  du  Soleil  en- 
traîne dans  sa  sphère  d'activité,  qui  viennent  ainsi,  des  profon- 
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dcurs  des  espaces  interstellaires,  décrire  une  hyperbole  autour 
du  foyer  de  notre  monde  et,  après  avoir  défilé  en  longues  traî- 
nées, pendant  plusieurs  années  successives,  retournent  aux 
dislances  d'où  elles  étaient  venues  ;  les  unes  échappent  ainsi 
peut-être,  après  une  révolution,  à  la  gravitation  du  Soleil; 
les  autres,  déviées  de  leur  première  orbite  par  la  rencontre  des 
planètes,  transforment  leur  route  hyperbolique  en  route  ellip- 
tique et  enrichissent  définitivement  le  système  solaire.  S*il  en 
est  ainsi,  si  Ton  songe  en  outre  que  le  Soleil  voyage  lui-même 
dans  une  immense  orbite  dont  le  foyer  est  inconnu,  on  peul 
se  représenter  l'immense  masse  incandescente  comme  rava- 
geant Tespace  au  profit  de  sa  puissance,  semblable  aux  ba- 
leines qui  parcourent  et  dépeuplent  l'Océan.  Dès  lors,  pour 
l'entretien  de  son  activité  rayonnante,  il  n'est  plus  réduit  au 
menu  fretin  qui  existe  à  un  moment  donné  dans  son  voisinage, 
et  l'on  comprend  qu'à  mesure  qu'il  engloutit  des  légions  de 
météores,  d'autres  provisions  se  font  pour  l'avenir,  et  ainsi 
de  suite  pour  un  temps  indéfini. 

Il  nous  reste  maintenant,  pour  achever  ce  que  nous  avons  à 
dire  de  l'entretien  de  la  radiation  solaire,  à  exposer  la  théorie 
qui  explique  cet  entrelien  par  la  transformation  en  chaleur  de 
la  force  de  gravitation  qui  a  condense  en  un  seul  noyau  les 
molécules  de  la  nébuleuse  primitive.  A  l'origine,  ces  molécules, 
relativement  très  distantes  les  unes  des  autres,  mais  douées  de 
la  force  de  gravitation  propre  à  toute  matière,  formaient  en  fait 
une  masse  chaotique  ou  confuse.  Peu  à  peu,  sous  l'influence 
de  la  gravitation,  elles  se  sont  condensées  en  un  noyau  qui  est 
devenu  le  centre  prépondérant  d'attraction  de  toute  la  masse. 
«  Les  molécules  de  la  nébulosité  se  précipitant  ainsi  les  unes 
sur  les  autres,  dit  Balfour  Stewarl,  de  la  chaleur  a  été  produite, 
précisément  comme,  quand  une  pierre  est  lancée  avec  force  du 
haut  d'un  précipice,  la  chaleur  est  aussi  la  forme  dernière  en 
laquelle  se  convertit  l'énergie  potentielle  de  la  pierre.  »  Cette 
théorie  ne  diffère  pas  essentiellement,  comme  on  voit,  de  la 
précédente.  C'est  toujours  la  transformation  d'un  certain  tra- 
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vail  en  chaleur  qui  sert  à  expliquer  la  radiation  solaire.  Cette 
précipitation  continue  des  molécules  suffît  à  rendre  compte  de 
la  constance  de  la  radiation  ou  de  son  entretien  apparent  pen- 
dant un  temps  qui  nous  parait  indéGni,  mais  dont  on  peut 
chercher  à  calculer  la  durée.  Si  Thypothèse  que  nous  exposons 
est  exacte,  la  masse  du  Soleil  se  condense  et  ce  volume  diminue. 
La  chaleur  fournie  par  cette  condensation  est  telle,  que,  si  le 
diamètre  du  Soleil  diminuait  de  la  millième  partie  de  sa  va- 
leur, elle  suffirait  à  maintenir  la  constance  de  l'énergie  de  la 
radiation   actuelle  pendant  23000  années. 

Helmholtz,  Fauteur  de  ce  dernier  calcul  et  de  la  théorie  que 
nous  venons  d'exposer,  a  calculé  a  que  nous  ne  possédons  que 
la  454*  partie  de  la  force  originelle  sous  forme  mécanique  et 
que  le  reste  a  été  changé  en  chaleur  :  cette  chaleur  serait  ca- 
pable d'élever  de  28  millions  de  degrés  la  température  d'une 
masse  d'eau  égale  à  la  masse  totale  du  Soleil  et  des  planètes.  » 
Si  toute  cette  masse  était  convertie  en  houille  et  consumée,  elle 
ne  dégagerait  que  la  3500*  partie  de  la  chaleur  de  28  millions 
de  degrés. 

La  vitesse  du  mouvement  d'un  projectile  étant  connu,  ainsi 
que  sa  masse,  on  peut  calculer  la  quantité  de  chaleur  qui  résul- 
terait de  la  destruction  de  ce  mouvement.  Helmholtz  a  fait  ce 
calcul  pour  la  Terre,  considérée  comme  un  immense  projectile 
lancé  autour  du  Soleil  avec  la  vitesse  moyenne  de  30  kilomètres 
par  seconde,  et  qu'un  choc  soudain  réduirait  au  repos.  «  Si 
notre  globe  était  tout  à  coup  arrêté,  dans  sa  course  autour  du 
Soleil,  par  un  choc,  il  en  sortirait,  dit-il,  autant  de  chaleur  que 
pourrait  en  dégager  une  masse  de  charbon  égale  à  quatorze 
fois  la  masse  de  la  Terre.  En  admettant  pour  la  Terre  la  capa- 
cité calorifique  la  moins  favorable,  c'est-à-dire  la  plus  forte, 
celle  de  l'eau,  'sa  masse  prendrait  par  suite  de  ce  choc  une 
température  de  11 200  degrés  :  elle  serait  donc  fondue  entière- 
ment, une  grande  partie  serait  même  vaporisée.  La  Terre  une 
fois  arrêtée  tomberait  nécessairement  sur  le  Soleil,  et  ce  nou- 


512 


LE   MONDE  PHYSIQUE. 


veau  choc  donnerait   naissance  à   une  quantité  de  chaleur 
400  fois  plus  considérable*.  » 

La  chaleur  engendrée  par  l'extinction  du  mouvement  de  rota- 
tion de  notre  planète  serait  elle-même  considérable.  Thomson 
a  calculé  qu'elle  suffirait  à  entretenir  la  radiation  solaire  pen- 
dant 81  jours.  Un  arrêt  subit  du  mouvement  de  rotation  aurait 
donc  pour  conséquence  une  telle  élévation  de  température,  que 
la  masse  entière  de  la  Terre  serait  réduite  en  vapeur. 


1 .  Exposé  élémenlaire  de  la  transformation  des  forces  naturelles. 


m 
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DEUXIÈME  PARTIE 


APPLICATIONS  DES  PHÉNOMÈNES  ET  DES  LOIS 

DE  LA  CHALEUR 


CHAPITRE   PREMIER 


LE  CHAUFFAGE 


g  1.    ANCIENS   PROCÉDÉS   DE   CHAUFFAGE. 

Parmi  les  intempéries  qui  peuvent  nuire  à  la  santé  de 
l'homme  et  lui  interdire,  dans  une  certaine  mesure,  le  libre 
exercice  de  ses  facultés  physiques  ou  intellectuelles,  les  brus- 
ques variations  des  températures,  les  extrêmes  du  froid  et  de 
la  chaleur,  sont  de  celles  qui  Taffectent  davantage  et  contre 
lesquelles  il  lui  importe  le  plus  de  se  prémunir.  Les  régions 
de  la  Terre  où  règne,  selon  l'expression  consacrée,  un  prin- 
temps perpétuel,  sont  rares;  en  tout  cas,  elles  sont  peu  peu- 
plées. Même  dans  les  zones  tempérées,  il  existe  un  écart  no- 
table entre  les  chaleurs  de  l'été  et  les  froids  de  l'hiver.  De 
plus,  à  mesure  que  la  civilisation  envahit  des  espaces  de  plus 
en  plus  grands  du  nouveau  et  de  l'ancien  continent,  les  voyages 
se  multiplient,  la  colonisation  peuple  des  contrées  nouvelles, 
et  l'homme  se  trouve  exposé  à  vivre  dans  des  milieux  où  les 
excès  de  température,  s'ils  ne  sont  pas  combattus  dans  leurs 
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efTels,  rendent  pour  lui  l'acclinialation  difficile  et  sunt,  en  tout 

cas,  dangereux  pour  sa  santé. 

De  là  l'obligation  de  combatlre  ces  elTets,  qu'ils  soient 
funestes  ou  simplement  désagréables,  par  des  moyens  appro- 
priés, et  de  régler  l'usage  de  ceux-ci  selon  les  lois  de  la  phy- 
sique el  de  riiygiène. 


Ces  moyens  sont  do  diverses  natures.  Ils  s'appliquent  aux 
liabitalions,  aux  vùlemcnis,  inèinc  à  la  uouri-ilurc  et  aux  bois- 
si>ns  ;  et  il  est  clair  qu'on  peut  les  classer  en  deux  catégories 
principales,  selon  qu'ils  ont  pour  objet  de  combattre  l'excès  du 
froid  ou  l'excès  de  la  chaleur. 

Parlons  d'abord  du  chaulTage,  qui  est  surtout  une  nécessité 
pour  les  habitants  des  zones  glaciales  cl  tempérées. 
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Le  moyen  le  plus  naturel,  le  plus  primilif  Je  se  préserver 
(lu  fruid  est  d'allumer  un  feu,  aux  rayonnements  duquel  on 
s'expose  directement.  Nos  ancêtres  des  âges  de  la  pierre 
n'en  connaissaient  sans 
doute  pas  d'autres  ;  ils 
allumaient  en  plein  air 
des  feux  qui  servaient 
à  la  cuisson  de  leurs 
aliments,  comme  font 
encore,  non  seulement 
beaucoup  de  peuplades 
sauvages,  mais  nos  sol- 
dats lorsqu'ils  sont  en 
campagne.  Toutefois  il 
y  eut  dès  le  début  un 
progrès  notable  dans  ce 
mode  de  chauffage  :  c'est 
celui  qui  a  consisté  à  mettre  le  foyer  à  l'abri  dans  les  premières 
habilallons  humaines,  dans  les  cavernes,  puis  de  là  dans  les 
huttes  construites  de  bois  et  de  branchages  ou  de  pierres. 


Fig.  197.  —  Brasero. 


Fig.  198.  —  Foculus  des  Romains 


Combien  de  temps  s'écouta-t-il  avant  qu'on  connût  les  che- 
minées? Bien  des  siècles  sans  doute,  et  la  fumée  s'échappait 
au  dehors  de  la  hulte,  soit  par  l'unique  ouverture  qui  en  for- 
mait la  porte  et  les  fenêtres,  soil,  comme  chez  les  Gaulois,  les 
Germains  cl,  aujourd'hui  même,  chez  les  Esquimaux,  les  liabi- 
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lants  de  la  Terre  tic  Feu,  les  Iribus  des  Veddahs  de  rinlérieui- 
de  Ceyiaii,  et  vingt  autres  peuplades  à  demi  sauvages,  par  un 
Irou  pratiqué  à  la  iiartie  supérieure  du  toit. 

Mais  nous  ne  voulons  point  faire  ici  Fliistoire  des  progrès 
du  chauffage  nt  rechercher  si  les  anciens,  Romains  ou  Grecs, 
connaissaient  les  cheminées,  ou  si  ces  utiles  appareils  n'ont 
fait  leiu'  apparition  qu'au  moyen  âge  dans  les  habitations  occi- 
dentales. Que  des  innovations,  qui  nous  paraissent  aujourd'hui 
si  simples,  aient  tant  lardé  à  se  produire,  cela  n'a  rien  d'ortra- 
ordinaire,  si  l'on  songe  que  la  civilisation  actuelle  s'est  propagée 
du  midi  et  de  l'orient  vers  l'occident  et  vers  le  noi'd.  Les  Grecs 


Fiji.  9911.  —  La  uhaulTagc  clic;  lo»  anciens.  Tn-pieds  des  Greca. 


passaient  une  grande  partie  de  leur  vie  en  plein  air,  et  le  doux 
climat  des  Ues  de  l'Archipel  et  de  la  péninsule  Hellénique 
n'exigeait  pas  de  précautioiis  exceptionnelles  contre  le  froid 
de  la  saison  hivernale.  On  se  contentait  d'adoucir  la  tempéra- 
ture des  habitations  eu  plaçant  sur  des  trépieds  des  brasiers 
formes  de  charbons  allumés  sous  la  cendre  chaude,  moyen  de 
chauffage  qui  n'était  ni  bien  efficace,  ni  bien  hygiénique.  Oii 
retrouve  encore  dans  les  pays  méridionaux,  en  Grèce,  en  Italie, 
en  Espagne,  sous  le  nom  de  braseros,  les  trépieds  des  Grecs  el 
les  fociiH  dos  Romains. 

Arrivons  donc  aux  appareils  de  chauffage  usités  dans  les 
temps  modernes,  et  commen(;ons  par  les  cheminées. 
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g  2.    CHAUFFAGE    l'.tR    LES   CHEUIKËES.    ANGERKES   CltEHlKÉES 

ET   CHEUIXÉES   ORDIKAIRES. 


A 


C'est  encore  le  mode  de  chauffage  le  plus  généralement  em- 
ployé en  France.  Le  foyer  où  a  Heu  la  combustion  est  formé 
d'une  cavité  pratiquée  le  plus  ordinairement  dans  l'un  des  murs 
|>rincipaux  ou  de  refend  de  l'habitation.  Il  est  surmonté  d'un 
conduit  cylindrique  ou  prismatique  par  lequel  s'échappent  la 
fumée  et  les  autres  gaz  produits  par  la  com- 
bustion, et  dont  rorifice  extérieur  s'élève  au- 
dessus  des  toits. 

Dans  les  cheminées  ordinaires,  la  combus- 
tion se  fait  aux  dépens  de  l'air  de  la  chambre, 
qui  perd  ainsi  son  oxygène,  cl  dès  lors  a  be- 
soin d'être  sans  cesse  renouvelé.  Ce  renouvel- 
lement a  lieu  grâce  à  un  phénomène  que  nous 
connaissons  tous  sous  le  nom  de  tirage.  Ce 
n'est  autre  chose  qu'un  mouvement  ascendant 
de  l'air  et  des  gaz  chauds  qui  s'échappent  du 
foyer.  Au  début,  quand  on  allume  le  feu,  l'air 
extérieur,  celui  qui  remplit  le  conduit  de  la 
cheminée  et  l'air  de  la  chambre  sont  en  équi- 
libre. La  chaleur  du  feu  échauffe  les  couches 
d'air  inférieures  qui  deviennent  moins  denses, 
et  dès  lors  tendent  à  s'élever  et  s'élèvent  en 
effet.  L'air  plus  froid  des  couches  supérieures    F>g-  200.  —  Tiwgc 

,,,.,,,.  .    ,  ,,  .  daai  une  cheminée 

comble  le  vide  détermme  par  cette  ascension,      ordinaire. 
et  produit  d'abord  un  courant  descendant  plus 
énergique  que  le  courant  ascendant  :  il  arrive  alors  assez  sou- 
vent que  la  fumée  se  trouve  rabattue  dans  la  chambre. 

Mais,  dès  que  la  colonne  d'air  chaud  s'est  élevée  jusqu'à 
l'orifice  extérieur  du  tuyau  de  la  cheminée  et  remplit  tout  le 
conduit,  le  courant  ascendant  vertical  domine  et  le  tirage 
exerce  tout  son  effet,  toutefois  à  une  condition  :  c'est  que  l'air 
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de  la  chambre,  à  mesure  qu'il  cède  son  oxygène  au  foyer,  soil 
constamment  remplacé  par  de  l'air  nouveau.  Si,  pour  une 
cause  quelconque,  ce  remplacement  ne  pouvait  s'effectuer, 
l'activité  du  tirage  diminuerait  peu  à  peu  et,  avec  elle,  l'acti- 
vité de  la  combustion.  11  en  résulterait,  d'une  part,  le  rabat- 
tement de  la  fumée,  et,  d'autre  part,  la  viciation  de  l'air  de  la 
chambre  privé  de  son  oxygène,  remplacé  par  des  gaz  irrespi- 
rables ou  toxiques,  tels  que  l'acide  carbonique  et  l'oxyde  de 
carbone. 

Le  tirage  est  donc  aussi  utile  à  l'hygiène  qu'au  bon  fonc- 
tionnement d'une  cheminée. 

Maintenant,  comment  remplit-on  la  dernière  condition  dont 
nous  venons  de  parler?  Où  prend-on  l'air  nouveau  pour  rem- 
placer celui  qu'enlève  à  la  chambre  la  combustion  activée  par 
le  tirage? 

Dans  les  anciennes  cheminées,  c'est  par  les  fissures  des 
portes  et  des  fenêtres  que  se  faisait  cette  introduction.  Aussi 
presque  toutes  ces  cheminées  fumaient  quand  les  ouvertures 
étaient  bien  closes,  comme  il  devait  arriver  dans  les  habita- 
tions neuves.  En  tout  cas,  il  y  avait  là  un  inconvénient  grave, 
celui  des  courants  d'air,  qui  affectaient  désagréablement  les 
personnes  assises  au  coin  du  feu  :  personne  n'ignore  combien 
les  vmts  coulis  ont  déterminé  de  rhumes  ou  d'affections  rhu- 
matismales; et  à  la  vérité  il  ne  manque  pas  aujourd'hui  dans 
nos  habitations  de  pièces  où  les  cheminées,  construites  à  l'an- 
cienne mode,  produisent  les  mêmes  effets,  c'est-à-dire  l'alter- 
native peu  agréable  et  peu  hygiénique  de  la  fumée  ou  des  cou- 
rants d'air. 

La  construction  d'une  cheminée,  d'après  toutes  les  données 
de  la  science,  est  un  art  qui  ne  remonte  pas  bien  haut.  Sous 
Louis  XIV,  non  seulement  dans  les  habitations  particulières, 
mais  dans  les  palais  du  grand  roi,  on  se  chauffait  mal  en  fai- 
sant de  très  grands  feux.  Pour  éviter  les  vents  coulis,  on  se 
servait  de  paravents;  et  cela  ne  suffisait  pas  toujours,  puisque 
Louis  XIV  lui-même,  pendant  l'hiver,  se  tenait  dans  ses  appar- 
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lements,  calfeutré  dans  une  sorte  de  caisse  de  voiture  ou  de 
siège  qui  ne  laissait  arriver  l'air  d'aucun  côté.  Du  reste,  comme 
nous  allons  le  voir,  ce  n'est  pas  seulement  le  mode  de  tirage 
qui  était  défectueux  ;  l'ulilisation  de  la  chaleur  développée  par 
la  combustion  était  aussi  mauvaise  que  possible. 

Comment,  en  effet,  un  feu  de  cheminée  chauffe-t-il  l'air  de 
la  chambre  el  les  objets  qui  s'y  trouvent  renfermés?  Directe- 


Fig.  301.  —  Àacienne  cheminée.  Utilisation  et  perte      Fîg.  302.  —  Cheminée  modemn. 
de  chaleur.  Rayonnemcnl  de  la  chaleur. 

ment  d'abord  par  le  rayonnement  de  la  flamme  et  des  char- 
bons incandescents.  Or,  dans  les  anciennes  cheminées,  où  le 
foyer  était  au  fond  d'une  vaste  cavité  carrée,  limitée  de  chaque 
côté  par  des  jambages,  et  à  la  partie  supérieure  par  une  hotte 
ou  une  tablette  qui,  les  uns  et  les  autres,  faisaient  obstacle  au 
rayonnement,  une  faible  partie  des  rayons  de  chaleur  se  trou- 
vait utilisée.  Aujourd'hui,  ou  mieux  depuis  Gauger'  (1713)  et 

1.  Auteur  d'un  outrage  dont  voici  le  titre  :  La  micaitique  du  feu  ou  l'Art  d'en  augmenter 
Ut  effeli  et  d'en  diminuer  la  dépeme  ;  Traité  de  nouvelle!  chetnînêei  qui  échauffent  plus 
que  let  eheminiet  ordinaire*  et  qui  ne  tout  point  tujetlet  à  fumer.  Paris,  UDCGXIIl. 
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Rumford.  on  avance  le  forer  de  maaière  i  donner  on  plos  vaslr 
champ  aa  rayoDoeoient  direcl.  De  plos,  on  limite  l'inlcrieur 
des  jambages  par  des  sar&ces  disposées  obliqaemeDt  ou  même 
de  forme  parabolique,  en  laîence  polie  ou  eu  cuirre;  de  celle 


Fig.  â05.  —  Cbemin^  ordinaire  modcrae. 


façon,  les  l'ayons  qui  n'onl  pas  accès  direct  dans  la  pièce  suiil 
renvoyés  par  réflexion  el  contribuent  ainsi  au  chaulTage. 

L'ouverture  de  la  cheminée  est  réirécie  par  en  haut  au  point 
oIj  commence  le  ttivau  de  fumée,  ce  qui  a  le  double  avantage 


Fî<;.  20(.  —  Cheminée  iDodcrnc  à  tablier  inubilc. 

d'activer  le  tirage  et  d'empêcher  la  fumée  de  se  répandre  dans 
la  pièce.  Cet  effet  est  encore  augmenté  par  l'usage  de  tabliers 
mobiles,  pièces  en  tôle  qu'on  abaisse  ou  qu'on  élève  k  ToloDié 
au  devant  du  foyer,  et  qui  rera(dacenl  avartlageusa""**'  '9 
soufflet. 
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Le  chauffage  d'une  pièce  par  une  cheminée  se  fail  non  seu- 
lement par  rayonnement,  mais  par  convection,  c'est-à-dire  par 
le  transport  des  parties  échauffées  qui  montent  vers  le  plafond 
et  sont  remplacées  par  l'air  froid,  incessamment  appelé  du 
dehors.  De  là  résulte  une  ventilation  naturelle,  ordinairement 
plus  que  suffisante  au  point  de  vue  hygiénique;  mais  aussi 
l'air  nouveau,  étant  froid,  doit  sans  cesse  être  échauffé  par  le 
foyer,  dont  la  chaleur  est  ainsi  mal  utilisée.  Comme,  enfin,  le 
conduit  de  fumée  erpporte  une  grande  quantité  des  gaz  chauds 
de  la  combustion*,  le  rendement  calorifique  de  ces  cheminées 
est  très  faible,  ce  qui  a  conduit  à  des  dispositions  plus  ration- 
nelles et  fait  imaginer  ce  qu'on  nomme  les  cheminées  venti- 
latrices. 


g  5.    LES    CIIEMLNÉES    VEÎSTILATaiCES. 

Le  principe  des  cheminées  ventilatrices  est  celui-ci  :  au  lieu 
d'appeler  du  dehors  par  les  fissures  des  portes  et  fenêtres,  ou 
même  par  des  ventouses  et  des  conduits  latéraux,  l'air  néces- 
saire au  tirage  et  indispensable  au  renouvellement  de  l'air  vicié 
d'une  chambre,  il  s'agit  de  ne  laisser  entrer  l'air  nouveau  et 


i.  Diaprés  le  général  Morin,  Tair  appelé  par  une  cheminée  en  sort  souvent  îi  une  tempé- 
rature de  60,  80,  100  degrés  et  plus.  La  perte  de  chaleur  s'élève  aux  |,  aux  |  et  plus,  de 
cette  chaleur  dispersée  ;  le  rendement  calorifique  d*une  cheminée  ordinaire  ne  dépasse  donc 
guère  14  centièmes,  12  centièmes  de  la  chaleur  développée  par  le  combustible.  D'après  le 
même  auteur,  Tévacuation  d'air  déterminée  par  une  cheminée  ordinaire,  de  dimensions 
moyennes,  fonctionnant  avec  une  iictivité  moyenne,  atteint  et  dépasse  souvent,  par  heure, 
cinq  fois  la  capacité  de  la  pièce  qu'elle  est  destinée  à  chauffer.  «  Ce  renouvellement  d'air 
suffirait,  dit-il,  même  dans  les  proportions  ordinaires  des  appartements,  pour  assurer  une 
ventilation  de  plus  de  30  mètres  cubes  d'air  par  heure  et  par  personne,  eu  supposant  qu'il 
y  en  eût  plus  d'une  par  mètre  carré  de  plancher.  D'une  autre  part,  pour  que  le  tirage  et 
réTacuation  de  la  fumée  aient  l'activité  nécessaire  et  ne  soient  pas  contrariés  par  les  vents, 
il  suffit  que  la  vitesse  avec  laquelle  cette  fumée  s'échappe  dans  l'air  soit  de  3  mètres  en 
ane  seconde  dans  le  cas  ordinaire  d'un  feu  d'une  activité  moyenne;  mais  il  n'est  pas 
néeessaire  et  il  serait  même  nuisible  que  la  vitesse  fût  la  même  dans  le  tuyau  général  de 
Inniiéey  où  il  convient  qu'elle  atteigne  seulement  1"',40  à  2  mètres  en  une  seconde,  ce  qui 
floglgo  à  US  pM  trq»  rastreindre  les  dimensions  de  ce  tuyau.  »  (Manuel  pratique  de  chauf' 
fi^^^MÊÊÊÊÊS^'^  9^^^^  Morin  donne  alors,  dans  une  série  de  tableaux,  les  dimen- 
Moa  ^    '  '^'^     ^  celles  des  mitres  qui  les  surmontent,  calculées  d'après  la  ca- 

|Éei  ^oées  doivent  chauffer  et  ventiler. 
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froid  qu'après  en  avoir  élevé  la  température  à  l'aide  du  foyer 
lui-même.  On  fait  donc  circuler  l'air  pris  au  dehors  dans  des 
conduits  qui  contournent  le  foyer,  et,  une  fois  échauffé,  on  le 
fait  déboucher  par  des  ventouses  dans  la  pièce  même,  dont  il 
contribue  ainsi  à  élever  la  température. 

Diverses  dispositions  ont  été  imaginées  dans  ce  but.  Nous 
reproduisons  deux  des  plus  simples  : 
Dans  l'une  (fig.  205),  l'air  arrive  du  dehors  dans  un  conduit 
qui  enveloppe  entièrement  le  tuyau  cylin- 
drique en  tôle  de  la  fumée  et  aussi  une 
partie  du  foyer  ;  il  s'échauffe  ainsi  cl 
s'élève  jusqu'à  une  ouverture  pratiquée 
près  du  plafond  dans  la  cloison  de  la 
chambre.  C'est  donc  à  la  fois  de  l'air 
chaud  et  de  l'air  nouveau  non  vicié,  qui 
remplace  l'air  consommé  par  l'acte  de 
la  combustion  ou  entraîné  par  le  tirage  : 
la  rentrée  d'air  froid  par  les  fenêtres  ou 
les  portes  se  trouve  ainsi  à  peu  près  sup- 
primée. 

Dans  l'autre  cheminée  (fig.  206),  le 
foyer  est  formé  d'un  appareil  en  fonte,  el 
le  conduit  de  la  fumée  se  divise  en  plu- 
sieurs conduits  par  oiî  passent  les  gaz 
chauds  de  la  combuslïou.  Tout  l'appareil 
échauffe  ainsi  la  capacité  par  laquelle 
arrive  l'air  du  dehors,  de  sorte  que  ce- 
lui-ci, en  s'échappanl  par  deux  bouches 
de  chaleur  latérales,  quand  sa  température  est  élevée  par  le 
contact  des  parois  de  l'appareil,  contribue  à  la  fois  à  chauffer 
l'appartement  et  à  le  ventiler.  Le  rendement  calorifique  des 
cheminées  vcnlilatrices  est  notablement  supérieur  à  celui  des 


Fig.  205.  —  Cheminée 
vi^nlilalricc  de  Douglas 
Galtoii<. 


I.  Ce  lypc  de  cheminée  a  été  imagine  par  le  t: 
fage  des  casernes  anglaises. 


ijtaine  du  génie  D.  Callon,  pour  le  chauf- 
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cheminées  ordinaires.  I)  peut  s'élever  jusqu'à  35  pour  iOO  de 
ta  chaleur  développée  par  le  comhusllble. 

Un  autre  avantage  des  cheminées  ventila Irices,  c'est  que, 
comme  elles  s'alimentent  elles-mêmes  de  l'air  nécessaire  au 


Fig.  206.  —  Cbcminèe  Tenlibtrico  ;  système  lo\j. 

tirage,  on  peut  sans  inconvénient  en  placer  deux  dans  une 
même  pièce,  lorsque  les  dimensions  de  cette  pièce  l'exigent. 
Cela  n'est  pas  possible  pour  les  cheminées  ordinaires,  qui  se 
contrarieraient  le  plus  souvent. 


Les  poêles  ne  diiîèi-enl  réellement  des  cheminées  que  par  ce 
point  :  ce  sont  des  appareils  de  chauffage  installés  au  milieu 
de  la  pièce  même  qu'il  s'agit  de  chauffer,  au  lieu  d'être  adossés 
ou  mieux  enchâssés  dans  la  maçonnerie  des  murs.  11  en  résulte 
que  réchauffement  de  leurs  parois  se  communique  de  tous 
côtés,  par  voie  de  rayonnement,  à  l'air  de  la  pièce,  et  que  la 
chaleur  du  foyer  est  ainsi  beaucoup  plus  complètement  utilisée. 
Le  principe  du  tirage  est  le  même  ;  mais  comme  le  foyer  n'est 
visible  que  par  une  étroite  ouverture,  il  n'y  a  presque  pas  de 
rayonnement  direct  de  la  flamme  ni  des  charbons  incandes- 
cents. Le  tirage  n'en  est  pas  moins  vif,  au  contraire;  mais  la 
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quantité  d'air  évacuée  est  relativement  assez  faible,  de  sorte 
que  la  ventilation  est  généralement  insuffisante*.  Hygiénique- 
ment  parlant,  les  poêles  constituent  un  mode  de  chauffage 
inférieur  aux  cheminées  ;  économiquement,  ils  sont  au  contraire 
plus  avantageux. 

La  forme  en  est  très  variée,  ainsi  que  la  matière  dont  ils 
sont  formés.  Les  poêles  en  fonte,  grâce  à  la  grande  conductibi- 
lité du  métal,  s'échauffent  très  rapidement  ;  les  parois  rou- 
gissent, et,  outre  la  chaleur  insupportable  résultant  de  celle 
incandescence,  des  inconvénients  graves  en  sont  la  consé- 
quence. L'un  de  ces  inconvénients  provient  de  la  haute  tempé- 
rature à  laquelle  l'air  se  trouve  porté,  de  l'état  de  sécheresse  qui 
en  est  la  suite  et  qui  affecte  les  organes  de  la  respiration  :  on 
y  remédie  en  plaçant  un  vase  plein  d'eau  qui  s'évapore  lente- 
ment et  fournit  à  l'air  de  la  pièce  l'humidité  indispensable. 

Un  autre  inconvénient  plus  grave  a  été  signalé  récemment. 
La  chaleur  rouge  de  la  fonte  détermine  la  formation  d'un  gaz, 
l'oxyde  de  carbone,  qui  est  éminemment  toxique,  même  quand 
il  est  mélangé  à  l'air  dans  une  très  faible  proportion.  Selon  les 
uns,  le  métal  incandescent  devient  perméable  aux  gaz  de  la 
combustion  par  un  phénomène  d'exosmose  ou  de  dialyse  étudié 
par  divers  savants,  Graham,  Henri  Sainte-Claire  Deville,  etc.; 
selon  d'autres,  le  gaz  dont  il  s'agit  est  formé  aux  dépens  des 
poussières  organiques  qui  viennent  se  brûler  au  contact  des 
parois  du  poêle,  ou  encore  il  provient  de  la  décomposition  de 
l'acide  carbonique  de  l'air  par  le  métal  incandescent.  Quelle 
que  soit  la  cause  de  cette  formation,  le  phénomène  a  été  con- 
staté, et  avec  lui,  l'insalubrité  des  poêles  en  fonte,  toutes  les 
fois  du  moins  que  ces  appareils  sont  chauffés  au  point  de 
porter  leurs  parois  au  rouge. 

Les  poêles  de  brique,  de  faïence,  de  terre  réfractaire,  ou  même 

i .  IVaprès  le  général  Morin,  le  volume  d*air  évacué  par  le  tirage  d*un  poêle  n*est  que  d*eih 
Tiron  5  mètres  cubes  par  kilogramme  de  bois  brûlé,  de  G  à  7  mètres  cubes  par  kilogramme  de 
houille,  de  10  à  i2  mètres  cubes  au  plus  par  kilogramme  de  coke  avec  un  feu  très  actif.  Uéva- 
cuation  de  Tair  vicié  des  appartements  n*est  donc  guère  supérieure  au  •—  de  la  capacité 
des  locaux  chauffés,  dont  Tair  ne  peut  ainsi  se  renouveler  qu'une  fois  en  dix  heures. 
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les  poêles  métalliques  revêtus  intérieurement  d'une  paroi  en 
terre  contenant  le  foyer,  n'ont  pas  cet  inconvénient;  ils  s'é- 
chauffent d'ailleurs  bien  moins  vite,  à  cause  de  la  faible  con- 
ductibilité de  la  matière  de  leurs  enveloppes;  mais  d'autre 
part,  pour  la  môme  raison,  ils  conservent  longtemps  la  tem- 
pérature à  laquelle  ils  sont  portés,  et  l'usage  en  est  beaucoup 
plus  hygiénique  que  celui  des  poêles  en  fonte,  dont  le  prin- 


Fig.  208.  —  Coupe  d'un  poile 
des  pays  du  Nord. 


cipal  avantage  est  d'être  plus  économiques.  Nous  avons  dit  plus 
haut  que  la  ventilation  se  fait  beaucoup  moins  bien  avec  le 
chauffage  des  poêles  qu'avec  les  cheminées.  Leur  rendement 
calorifique  est  aussi  beaucoup  plus  considérable  :  il  allcint 
85  et  90  pour  100  de  la  chaleur  développée  par  le  combus- 
tible, tandis  que  la  ventilation  déterminée  par  le  tirage  est  tout 
à  fait  insuffisante.  On  a  vu  plus  haut  que,  selon  M.  Morin, 
l'air  d'une  chambre  chauffée  par  un  poêle  se  renouvelle  au 
maximum  une  fois  en  dix  heures. 
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La  ligure  207  représente  un  poêle  calorifère,  dont  ]a  dispo- 
sition est  fort  avantageuse,  au  double  point  de  Tue  de  la  venti- 
lation et  de  l'utilisation  du  combustible.  La  ventilation  y  est 
assurée  par  un  tuyau  de  prise  d'air  qui  arrive  au-dessous  du 
foyer  en  A  ;  un  robinet  P  permet  de  régler  cette  introduction 
d'air  nouveau  et  par  suite  le  tirage.  La  fumée,  en  s'échappant 


hg  209  —  Va  fiy 


latéralement,  chauffe  l'air  enfermé  dans  l'enceinte  L,  d'où  cet 
air  se  répand  par  des  ventouses  latérales  dans  l'appartement. 
L'enveloppe  B  empêche  en  outre  les  effets  nuisibles  qui  pom- 
riiicnt  résulter  de  réchauffement  trop  considérable  des  parois 
en  fonte  qui  conlicnneiit  le  combustible.  La  charge  de  charbon 
ou  de  coke  se  fait  par  en  liuul,  en  enlevant  le  couvercle  supé- 
rieur. 
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Dans  les  pays  du  Nord,  en  Allemagne,  en  Russie,  en  Suède 
et  en  Norvège,  les  poêles  sont  de  véritables  monuments  con- 
struits en  briques  et  revêtus  de  faïence  ou  de  porcelaine.  La 
prise  d'air  (fig.  208)  s'y  fait  extérieurement  par  im  conduit 
qui  pénètre  dans  le  poêle  et  s'échauffe,  avec  l'air  qu'il  ren- 
ferme, au  contact  des  gaz  chauds  du  foyer,  pour  se  répandre 
ensuite,  par  des  bouches  de  chaleur,  dans  l'appartement. 
D'autres  fois,  l'intérieur  du  poêle  est  simplement  divisé  en 
chambres  ou  compartiments  superposés,  à  l'intérieur  desquels 
circulent  la  fumée  et  les  gaz  de  la  combustion.  C'est  alors 
simplement  par  le  rayonnement  de  l'enveloppe  qu'a  lieu  le 
chauflage.  Ordinairement  il  suflît  de  tenir  le  poêle  allumé 
pendant  quelques  heures  de  la  matinée,  puis  de  fermer  les 
ouvertures  quand  la  masse  tout  entière  du  combustible  est 
devenue  incandescente  :  la  faible  conductibilité  de  la  terre  et 
de  la  faïence  vernie  qui  forment  l'enveloppe  extérieure,  main- 
tient la  chaleur  de  l'appareil  pendant  hi  journée  tout  entière. 


If. 
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CHAPITRE  II 


LE  CHAUFFAGE  —  LES   CALORIFÈRES 


§    1.    LES    CALORIFÈRES    A    CIRCULATION   D*AIR   CHAUD. 

On  doit  réserver  le  nom  de  calorifères  à  des  appareils  lie 
chauffage  destinés  à  communiquer  à  distance  la  chaleur  pro- 
duite par  la  combustion  du  foyer  et  à  la  répandre  dans  un 
certain  nombre  d'appartements  distincts  du  local  où  ils  sont 
eux-mêmes  installés.  On  compte  trois  systèmes  principaux  de 
calorifères. 

Les  uns  ont  une  ressemblance  plus  ou  moins  grande  avec 
]es  cheminées  ventilatrices  ou  avec  les  poêles  munis  de  cham- 
bres intérieures  ou  de  bouches  de  chaleur,  parce  que  c'est 
de  l'air  chaud  qu'ils  envoient  dans  les  diverses  pièces  qu'ils 
ont  pour  objet  de  chauffer.  Ce  sont  les  calœnfères  à  air  chaud. 

D'autres  sont  construits  sur  un  autre  principe.  Le  véhicule 
de  la  chaleur  émanée  du  foyer  est  l'eau  échauffée  au  contact 
de  celui-ci  et  circulant  dans  des  tuyaux  qui  la  conduisent,  dans 
l'épaisseur  des  murs,  sur  tous  les  points  oii  il  s'agit  d'élever 
la  température.  Ce  sont  les  calorifères  à  circulation  (Veau 
cfuiiule. 

Enfin,  il  y  a  un  troisième  système  de  calorifères,  où  la  cha- 
leur empruntée  au  foyer  est  celle  de  la  vapeur  d'eau  portée  à 
l'ébullition  ;  en  circulant  dans  des  conduits,  celte  vapeur  se 
refroidit,  se  condense  et  cède  toute  la  chaleur  qui  provient  de 
ce  changement  d*état  aux  corps  qui  environnent  l'espace  où 


't 
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elle  est  renfermée  ainsi  que  l'air  en  contact  avec  eux.  Ce  sont 
les  calorifères  à  vapeur  d'eau. 

Passons  successivement  en  revue  les  appareils  de  ces  trois 
systèmes,  en  signalant  leurs  avantages  cl  leurs  inconvénients 
respectifs. 


Les  foyers  des  calorifères  à  air  chaud  sont  le  plus  souvent 
installés  dans  les  caves  des  édifices  qu'ils  sont  appelés  h 
chauffer,  au  milieu  d'une  chambre  dont  l'air  est  renouvelé  par 
une  prise  extérieure,  mais  qui  n'est  point  en  communication 
directe  avec  le  foyer  lui- 
même,  de  manière  que  la 
fumée  ou  les  autres  gaz 
de  la  combustion  n'y  aient 
aucun  accès.  Le  conduit 
qui  reçoit  la  fumée  et  ces 
gaz  se  replie  plusieurs  fois 
sur  lui-même  ou  se  divise 
en  un  certain  nombre  de 
conduits,  tantôt  horizon- 
taux (fig.  210),  tantôt  ver- 
ticaux, disposition  qui  a 

pour  objet  d'augmenter  la  surface  de  chauffe  et  d'utiliser  ainsi 
autant  que  possible  la  chaleur  développée  par  le  combustible. 
Disons  tout  de  suite  qu'à  cet  égard  les  conduits  verticaux  sont 
beaucoup  plus  avantageux,  parce  que  l'air  chaud  qui  s'élève  ne 
rencontre  dans  son  mouvement  que  la  moitié  inférieure  des 
parois  des  tuyaux  horizontaux,  tandis  qu'il  reste  pendant  tout 
le  temps  de  son  ascension  en  contact  avec  la  surface  entière 
des  tuyaux  verticaux'. 

1.  f  L'eipéricnce  a  montré,  <?n  ettcl,  qu'un  cnloril^re  ï  tuyaux  horizontaux  où  la  surface 
de  chauOage  éUit  égale  à  70  fois  celle  de  ta  grille  n'ulilisait  (|ug  0,63  de  la  chaleur  déTS- 
loppëe  par  le  combuslible,  tandis  que  pour  des  calorifères  a  (uyaui  verticaux,  où' la  surface 
de  chaufre  ëtail  égale  à  330  fois  celle  de  la  grille,  le  rendement  calorifique  s'est  élevé  i 
0,81.  La  proportion  de  la  surface  de  chauffe  des  tuyaux  ï  celle  de  la  grille  a  aussi  une 
grande  imporiaiice.  i  (Horin,  Manuel  pratique  du  chauffage  et  de  la  venlilation.) 
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Pendant  que  la  fumée  et  les  gaz  de  la  combustion  s*élèvenl 
dans  la  cheminée  après  avoir  cédé  à  la  chambre  du  calorifère 
une  grande  partie  de  leur  chaleur,  l'air  chaud  de  cette  chambre 
s'élève  dans  un  tuyau  central  qui  se  divise  en  plusieurs  tuyaux. 
Chacun  de  ceux-ci  va  déboucher  aux  divers  étages  et  dans  les 
diverses  pièces  de  l'édifice  par  des  ouvertures  qu'on  peut  fermer 
en  totalité  ou  en  partie.  Le  mélange  de  cet  air  avec  celui  de  la 
pièce  en  élève  la  température,  mais  ne  contribue  point  à  la 
ventilation,  si  celle-ci  n'est  pas  assurée  d'une  façon  indépen- 
dante. Le  rendement  calorifique  de  ces  appareils  peut  varier 
entre  60  et  80  centièmes. 

L'air  arrive  souvent  dans  les  appartements  à  une  tempé- 
rature trop  élevée.  Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  le  fait 
traverser,  en  sortant  du  calorifère,  une  capacité  oii  arrive  de 
l'air  froid.  Des  ouvertures  munies  de  registres  permettent  d'y 
opérer  le  mélange  de  façon  à  obtenir  une  température  moyenne, 
de  30  à  40  degrés,  par  exemple. 

Pour  les  mêmes  raisons,  le  chauffage  des  calorifères  à  air 
chaud  peut  être  aussi  insalubre  que  celui  des  poêles.  L'air 
qu'il  fournit  est  sec  ;  l'oxyde  de  carbone  ou  d'autres  gaz  mal- 
sains peuvent  filtrer  au  travers  des  tuyaux  métalliques.  EnGo, 
l'égalité  de  température  est  loin  d'être  assurée  par  ce  sys- 
tème de  chauffage.  D'ailleurs,  comme  le  fonctionnement  de  ces 
appareils  ne  détermine,  par  lui-même,  aucune  évacuation  d'air 
vicié,  la  ventilation  des  lieux  qu'ils  sont  appelés  à  chauffer  n'est 
nullement  assurée.  Pour  remédier  à  ce  grave  inconvénient,  il 
est  donc  nécessaire  d'établir  un  foyer  auxiliaire,  par  exemple  au 
bas  d'une  cheminée  que  traverse  leur  tuyau  de  fumée.  Dans  le 
cas  où  cela  n'est  pas  possible,  les  calorifères  à  circulation  d'air 
chaud  doivent  être  employés  uniquement  pour  le  chauffage  des 
dépendances  des  édifices,  escaliers,  vestibules,  corridors,  anti- 
chambres de  passage. 

L'emploi  des  calorifères  à  air  chaud  est  enco?e  limité  d'ail- 
leurs par  une  autre  considération  :  ils  ne  peuvent  en  effet 
conduire    généralement  l'air  chaud  qu'ils  fournissent  à  une 
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distance  horizontale  supérieure  à  15  mètres  de  rayon  autour 
du  foyer,  ce  qui  oblige  à  en  mulliplier  le  nombre. 

§  2.    CALORIFÈRES   A   CIRCULATION   d'eAU   CHAUDE   ET   DE    VAPEUR.  —  CHAUFFAGE 

PAR    lE    GAZ. 

Sous  tous  ces  rapports,  le  chauffage  par  circulation  d'eau 
chaude  est  préférable.  La  température  de  Tair  échauffé  par  ce 
moyen  est  à  la  fois  plus  modérée  et  plus  régulière.  Il  est  aisé 
de  se  rendre  compte  de  ces  avantages. 

Les  calorifères  à  circulation  d'eau  chaude  sont  installés, 
comme  les  appareils  que  nous  venons  de  décrire,  dans  l'étage 
inférieur  de  Tédifice.  Le  foyer  chauffe  directement  Teau  d'une 
chaudière  C  (fig.  2H).  Le  liquide,  dilaté  par  celte  élévation  de 
température,  s'élève  par  l'effet  de  la  diminution  de  sa  densité 
dans  un  tuyau  vertical  qui  le  conduit  à  l'étage  le  plus  haut.  Là 
il  communique  sa  chaleur  à  l'eau  d'un  réservoir,  ou  capacité 
formant  une  sorte  de  poêle  D,  qui  rayonne  dans  la  pièce  où  il 
est  installé  et  en  échauffe  l'air.  Un  conduit  descend  de  ce  ré- 
servoir dans  un  poêle  semblable  F,  silué  à  l'étage  immédiate- 
ment inférieur,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  que  l'eau,  ramenée 
à  son  point  de  départ  et  refroidie  par  cet  échange  incessant, 
vienne  s*échauffer  de  nouveau  dans  la  chaudière  et  y  reprenne 
le  même  mouvement. 

Il  est  aisé  de  concevoir  que  cette  circulation  est  continue, 
qu'elle  commence  aussitôt,  pour  ainsi  dire,  que  le  foyer  est 
allumé,  et  qu'elle  atteint  le  maximum  de  vitesse  quand  la 
différence  maximum  de  température  et  de  densité  entre  l'eau 
de  la  chaudière  et  celle  du  réservoir  supérieur  est  elle-même 
atteinte.  Les  tuyaux  de  communication  servent  également  au 
chauffage  des  pièces.  Le  réservoir  supérieur  est  muni  d'une 
ouverture  par  laquelle  on  remplit  d'eau  l'appareil,  et  par  où  se 
dégage,  soit  l'air  expulsé,  soit  la  vapeur  provenant  d'une  trop 
forte  élévation  de  température. 

Bonnemain,  architecte  du  dix-huitième  siècle,  est  l'inven- 
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leur  des  calorifères  à  circulation  d'eau  chaude,  qu'on  emploie 
encore  aujourd'hui  sans  modificalions  essentielles.  L'eau  n'y 
atteint  d'ordinaire  qu'une  température  inférieure  à  100  degrés; 
pour  cette  raison  on  les  nomme  appareils  à  basse  pression. 

Le  chauflage  par  circulation  d'eau  chaude  peut  se  faire  aussi 
en  portant  le  liquide  à  de  hautes  températures,  à  plus  de 


ÔOO  degrés,  par  excniple.  On  emploie  alors  les  calorifères  à 
haute  pression  de  Perkins,  du  nom  de  l'inventeur  de  ce  sys- 
tème. L'eau  circule  dans  des  tuyaux  qui  n'ont  alors  aucune 
communication  avec  l'air  lihrc,  et  qui  montent  et  descendent 
d'un  étage  à  l'autre  dans  les  épaisseurs  des  murs  ou  sous  les 
planchers,  comme  dans  le  système  précédent;  seulement  ces 
luhes,  construits  solidement  en  fer  et  soigneusement  joints,  se 
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contourneul  en  spirales  ou  serpentins,  K,  H,  E,  à  chaque  étage, 
depuis  le  foyer,  où  ils  reçoivent  directement  l'action  de  la  cha- 
leur, jusqu'aux  pièces  des  étages  supérieurs,  où  ils  remplissent 
une  série  de  capacités  en  forme  de  cheminées  ou  de  poêles, 
D,  G,  J,  ainsi  que  le  représente  la  figure  212.  Au-dessus  du  ser- 
pentin de  l'étage  le  plus  élevé  se  trouve  un  vase  d'expansion  a 


Calorifère  i  circulaliun  d'eau  chaude;  sjslùme  ['erkins,  i  liaulc  [irc 


contenant  une  certaine  quantité  d'air  que  l'eau  comprime  quand 
sa  température  s'élève,  de  façon  à  éviter  l'efTet  de  l'expansion 
du  liquide  et  de  la  vapeur  qui  se  forme,  et  dont  la  pression 
peut  atteindre  un  nombre  considérable  d'atmosphères. 

Le  chauffage  par  circulation  d'eau  chaude  à  haute  tempéra- 
ture est  sujet  à  de  graves  inconvénients.  Il  peut  causer  un 
incendie  ai  déterminant  la  combustion  des  pièces  de  bois  voi^ 
sines  des  tuyaux  i  En  cas  de  fuite,  dans  les  joints  ou  les  fissures' 
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des  tuyaux,  la  vapeur  qui  se  forme  et  s'échappe  peut  occa- 
sionner des  explosions,  des  brûlures  dangereuses. 


Un  troisième  modo  de  chauffage  par  la  circulation  de  la 
apeui'  d'enu  est  basé  sur  la  grande  quantité  de  chaleur  qu'a- 


Fig.  m.  —  l'uélc  i  gai. 

bandoniie  la  vapeur  en  se  condensant.  Il  n'exige  que  des  tuyaux 
de  faible  dimension  ;  mais  divers  inconvénients,  l'inégalité  de 
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tempéralure  proveiianl  des  négligences  du  chauffage,  les  con- 
densatious  qui  en  résultent,  les  chocs,  les  ruptures,  tes  explo- 
sions, ont  fait  renoncer  à  ce  système,  qui  n'est  plus  guère  em- 
ployé, que  dans  les  usines  c'est-à-dire  là  oiî  il  est  cconomique 
d'utiliser  la  vapeur  quand  elle  s'échappe  des  machines. 

Un  système  mixlc,  très  avantageux,  est  celui  qu'a  imaginé 
un  ingénieur,  M.  Grouvelle.  11  consiste  à  combiner  le  chaullage 
par  circulation  d'eau  chaude  avec  le  chauffage  par  la  vapeur. 
Celle-ci  est  employée  à  échauffer  l'eau  des  poètes  installés  dans 
tes  divers  étages  ou  pièces  d'uu  édifice,  comme  on  vient  d'eu 
voir  la  description    dans  les   calorifères  à   circutalion   d'eau 


Fig,  S 15.  —  Fourr.eau  Je  laboratoire 

chaude  à  air  libre.  Les  hôpitaux,  les  prisons,  les  grands  bâti- 
ments d'administration  chauffés  par  ce  système,  le  sont  à  la 
fois  hygiéniqucmcnt  et  économiquement  :  il  en  est  de  môme  des 
théâtres,  des  salles  de  concert  et  de  réunion,  des  écoles.  En 
général,  en  appliquant  les  uns  ou  les  autres  de  ces  modes  de 
chauffage,  on  cherche  à  rcsoudic  du  même  coup  le  problème 
si  important  de  la  ventilation.  Les  principes  sont  connus  ;  mais 
la  pratique  n'en  est  pas  moins  exlrômemenl  difficile. 

Il  nous  reste  à  signaler  un  mode  de  chauffage  qui  se  recom- 
mande à  certains  égards  et  pour  des  usages  spéciaux,  sinon  au 
point  de  vue  économique,  du  moins  par  sa  propreté,  sa  commo- 
dité, mais  qui  n'est  possible  que  dans  tes  villes  :  nou.<î  voulons 
parler  du  chauflage  par  te  gaz.  Mais  il  ne  faut  pas  s'y  tromper, 
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il  n'y  a  rien  là  que  la  substitution  d'un  combustible  à  un  autre, 
et  les  appareils  imaginés  pour  l'application  de  ce  système  n'oul 
qu'un  objet  :  approprier  la  combustion  d'un  nombre  quelconque 
de  becs  de  gaz  d'éclairage  à  l'élévation  de  température  d'un 
poêle,  d'un  fourneau  de  cuisine,  d'un  appareil  industriel,  etc. 


St6.  —  Foumeiu  de  Uboratoîre.  Bcv  Wïesneg. 


Nous  donnons  quelques  exemples  des  dispositions  adoptées', 
sans  nous  étendre  davantage  sur  un  mode  de  chauffage  qui  est 
basé  sur  les  mêmes  principes  que  ceux  où  l'on  emploie  comme 
combustible  la  bouille,  le  bois,  le  coke,  la  tourbe,  etc. 


.    DISTRIDUTIon    DE    LA    CHALEUR    AUX    IIAIIITANTS    D  (;^E    TILLE, 
AUX    VOITUHES    d'un    TRAm. 


Les  divers  systèmes  de  chauffage  décrits  dans  les  para- 
graphes qui  précèdent,  basés  sur  la  circulation  de  l'air  chaud, 

1.  Les  figures  315  et  314  monlrcnt  comment  les  chemio^E  et  les  poêles  soat  ordini' 
rement  disposés  pour  le  chauflbge  au  gaz.  Des  bûches  en  fonte  percées  de  trous  laissent 
paeser  le  combustible,  ou  bien  c'est  un  tube  contourné  en  couronne,  également  peni  de 
fa^on  il  laisser  passage  aux  becs.  En  réalité,  c'est  donc  tout  simplement  on  comlniitibk 
substitué  à  un  autre,  plus  propre  et  plus  commode,  mais  plus  coûteui.  Les  foumeaui  it 
laboratoire  que  représentent  lés  figures  315  et  31G,  sont  maintenant  adoptés  partout,  et,  sous 
des  formes  lariées,  servent  aux  mille  opérations  que  nécessitent  les  eipériences  da  phjuqae 
et  de  chimie.  Des  appareils  analogues  sont  également  en  usage  dans  une  multitude  d'iodos- 
tries,  sans  compter  leur  introduction  dans  les  habitations  prifées,  où  on  les  utilise  (dolnlâi 
Ibis  qu'on  a  bewin  d'avoir  prompteraent  un  fo^er  il  sa  dispoûtioo.      ,-        ^   .   .     ..■  ". 
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de  Teau  chaude,  de  la  vapeur  d'eau,  n*onl  guère  été  appliqués 
jusqu'ici  qu'à  des  édifices  isolés,  plus  ou  moins  considérables, 
c'est-à-dire  à  un  ensemble  de  constructions  formant  un  tout 
solidaire,  et  aménagé  dans  ce  but  spécial  par  l'architecte  du 
monument. 

Les  Américains  ont  songé  à  une  application  plus  étendue, 
embrassant  toute  une  cité.  De  même  que  des  compagnies  dis- 
tribuent le  gaz  à  toutes  les  maisons  d'une  ville,  et  dans  chaque 
maison  à  tous  les  appartements  qui  le  réclament,  de  même  ils 
ont  pensé  à  faire  distribuer  la  chaleur  par  un  procédé  ana- 
logue, c'est-à-dire  en  produisant  dans  une  usine  centrale  la 
quantité  de  chaleur  nécessaire,  et  en  l'envoyant  à  domicile  par 
une  canalisation  souterraine.  Les  premiers  essais  de  ce  mode 
de  chauffage  collectif  ont  eu  lieu,  dans  l'Etat  de  New-York,  à 
Buiïalo  et  à  Lockport,  et  de  là  ont  été  imités  dans  plusieurs 
grandes  villes  du  nord  des  Etats-Unis. 

Des  trois  modes  de  circulation,  celui  qui  est  basé  sur  la 
cession  de  la  chaleur  latente  de  vaporisation  de  l'eau  était 
évidemment  le  seul  applicable  sur  une  aussi  grande  échelle. 
Des  chaudières  de  l'usine  centrale  la  vapeur  passe  dans  des 
conduites  de  fonte,  qu'il  a  fallu  protéger  contre  les  pertes  dues 
à  la  conductibilité  du  mctah  On  a  entouré,  pour  cela,  ces  con- 
duites d'enveloppes  épaisses  de  feutre,  substance  peu  per- 
méable à  la  chaleur.  Ainsi  revêtus,  les  tuyaux  sont  logés  dans 
des  étuis  en  bois  qui  achèvent  de  les  préserver  du  refroidis- 
sement. 

La  vapeur  ainsi  envoyée  dans  les  rues  de  la  ville  parvient, 
par  des  tuyaux  de  distribution  spéciaux  à  chaque  maison  et  à 
chaque  étage  ou  appartement,  à  des  appareils  placés  dans  les 
locaux  à  échauffer.  Ces  diffuseurs  sont  des  tubes  en  fonte  qui 
s'échauffent  au  contact  de  la  vapeur  et  rayonnent  la  chaleur 
de  la  même  façon  que  les  poêles  ordinaires.  Pour  augmenter 
leur  surface  rayonnante,  ces  tubes  sont  pourvus  d'ailettes,  soit 
longitudinales  dans  le  sens  des  arêtes  du  cylindre,  soit  trans- 
Yersales  et  dès  lors  circulaires.  Un  robinet  d'admission  permet 
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de  régler  Tinlroduclion  de  la  vapeur,  selon  les  besoins  du 
chauffage  ;  le  diffuseur  porte  en  outre,  à  sa  partie  inférieure, 
un  purgeur  qui  permet  l'écoulement  de  Teau  de  condensation. 
Cette  eau  est  d'ailleurs  assez  chaude  pour  qu'on  puisse,  en  la 
recueillant,  l'utiliser  pour  des  usages  domestiques  ou  indus- 
triels. 

L'expérience  de  ce  mode  de  distribution  de  la  chaleur  est 
trop  récente  encore  pour  qu'il  soit  possible  d'en  apprécier  les 
avantages  ou  d'en  reconnaître  les  inconvénients. 

Le  chauffage  des  voitures  dans  les  trains  de  chemin  de  fer 
a  été  l'objet  d'un  grand  nombre  d'essais,  et  tous  les  procédés 
connus  de  chauffage  ont  été  successivement  expérimentés  : 
poêles,  cylindres  remplis  de  sable  chauffé  au  rouge  sombre, 
eau  chaude,  air  chaud,  vapeur.  Les  ingénieurs  de  la  Compagnie 
de  l'Est,  en  France,  sont  arrivés  après  discussion  et  compa- 
raison de  tous  les  systèmes  à  cette  conclusion,  que  l'eau  chaude 
est  encore  la  substance  qui  convient  le  mieux  à  toutes  les  condi- 
tions d'un  chauffage  constant  et  hygiénique.  On  emplit  dans  ce 
but  des  bouillottes  mobiles,  placées,  comme  tout  voyageur  a  pu 
le  voir,  entre  les  banquettes.  C'est  le  système  généralement 
adopté  sur  les  lignes  françaises.  Une  fois  refroidies,  les  chauffe- 
rettes sont  enlevées,  puis  réchauffées,  soil  par  injection  directe 
de  vapeur,  soit  par  immersion  dans  une  fosse  remplie  d'eau  dont 
la  température  est  maintenue,  par  une  injection  de  vapeur,  à 
un  point  voisin  de  l'ébullition.  Avec  ce  dernier  procédé,  cinq 
minutes  suffisent  pour  porter  la  température  à  dO\  C'est  ainsi 
que  procède  la  compagnie  de  l'Est.  Sur  les  lignes  d'Orléans,  de 
Lyon,  de  l'Ouest  et  du  Nord,  le  réchauffage  des  bouillottes  se 
fait  par  injection  directe  de  vapeur.  La  première  de  ces  com- 
pagnies a  aussi  adopté  un  appareil,  qu'elle  nomme  thenno- 
sipho7i,  et  qui  sert  à  chauffer  tous  les  compartiments  d'une 
même  voiture.  Voici  en  quoi  il  consiste. 

Une  chaudière  en  fonte,  à  foyer  intérieur,  est  placée  vers  le 
milieu  de  la  voiture,  sous  la  saillie  formée  par  la  caisse  sur  le 
brancard  du  châssis.  Deux  tuyaux  partant  de  sa  partie  supé- 
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rieure  vont  distribuer  l'eau  chaude  aux  deux  extrémités  de  la 
voiture.  Cette  eau  circule,  de  là,  dans  des  chaufferettes  en  fonte 
placées  transversalement  entre  les  banquettes  de  chaque  com- 
partiment, puis  revient  par  une  canalisation  spéciale  à  la 
partie  inférieure  de  la  chaudière.  Pour  réparer  les  perles  dues 
à  l'évaporation  ,  un  récipient  plein  d'eau  et  communiquant 
avec  l'atmosphère  sert  de  réserve  et  permet  en  outre  la  libre 
dilatation  de  l'eau.  La  fumée  du  foyer  s'élève,  par  un  tuyau 
logé  dans  l'axe  d'une  des  cloisons,  au-dessus  du  toit  de  la 
voiture.  On  obtient  ainsi  aisément,  sous  les  pieds  des  voya- 
geurs, une  température  de  50°  à  Q0\  et  dans  le  wagon  un  excès 
de  8  à  10  degrés  sur  la  température  extérieure.  Ce  mode  de 
chauffage,  qui  n'exige  pas  qu'on  ouvre  les  portières  pour 
remplacer  les  chaufferettes  refroidies,  ne  consomme  pas  plus 
de  5  centimes  de  combustible  par  voiture  et  par  heure. 

En  Belgique,  on  emploie  le  chauffage  des  wagons  par  une 
circulation  d'eau  chaude,  refoulée  du  tender  sous  les  pieds  des 
voyageurs;  l'eau  retourne  des  voitures  au  tender  ou  se  rend 
directement,  partie  à  l'injecteur  de  chauffage,  partie  à  l'injec- 
teur  d'alimentation  de  la  chaudière.  Ce  procédé  n'a  d'inconvé- 
nient que  celui  d'un  double  accouplement  pour  réunir  la  cana- 
lisation des  voitures.  En  Allemagne,  en  Autriche,  on  emploie 
la  circulation  de  la  vapeur  dans  des  tuyaux  qui  passent  sous 
les  pieds  des  voyageurs.  Enfin  en  Suède,  c'est  la  vapeur  et  l'air 
chaud  combinés.  La  vapeur  circule  dans  un  tuyau  en  fer,  muni 
d'ailettes  qui  augmentent  la  surface  de  rayonnement.  Il  est 
placé  dans  une  boite  en  bois  suspendue  sous  le  châssis.  L'air 
de  la  caisse  chauffé  par  le  tuyau  à  vapeur  pénètre  dans  les 
compartiments  par  des  bouches  de  chaleur  placées  sous  les 
sièges. 

Un  ingénieur  français,  M.  Ancelin,  a  proposé  d'utiliser,  pour 
le  chauffage  des  wagons,  la  chaleur  latente  de  fusion  d'un  com- 
posé, l'acétate  de  soude,  qui  peut  emmagasiner  beaucoup  plus 
de  chaleur  que  l'eau  dans  les  mêmes  limites  de  température. 
a  Une  chaufferette  de  H  litres  contient,  dit-il,  environ  15  kilo- 
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grammes  d'acétate;  eu  supposant  sa  température  initiale  de 
80^  température  maxima  des  chaufferettes  à  eau  lors  de  leur 
mise  dans  les  wagons,  elle  dégagera  : 

Chaleur  sensible  de  80*  à  60^ 225  calories. 

Chaleur  latente 1410      — 

Chaleur  sensible  de  60n  40* 96      — 

Total 1731  calories. 

a  La  même  chaufferette  remplie  d'eau  dégagera,  de  80*à40% 
440  calories  :  Tacétate  donnera  donc  environ  quatre  fois  autant 
de  chaleur  que  l'eau  ^  » 

Outre  l'économie  notable  de  combustible,  ce  mode  de  chauf- 
fage aurait  l'avantage  d'éviter  le  renouvellement  du  remplis- 
sage des  chaufferettes,  qui  se  ferait  une  fois  pour  toutes,  grâce 
à  la  stabilité  du  composé  employé.  Des  essais  faits  sur  diverses 
lignes  de  France  et  de  l'étranger  ont  donné,  paraît-il,  de  bons 
résultats. 


g  4.    LES    COMBUSTIBLES  ;    LEUBS    POUVOIBS    CALOBIFIQUES. 

Ceci  nous  amène  tout  naturellement  à  dire  un  mot  des  com- 
bustibles eux-mêmes,  de  leur  valeur  relative,  de  la  chaleur 
qu'ils  développent  :  question  qui  n'est  pas  indifférente,  quand 
il  s'agit  de  chauffage. 

Le  bois  a  été  le  premier  combustible  employé,  et  aujourd'hui 
encore  des  contrées  entières  n'en  emploient  pas  d'autre.  C'est 
certes  le  plus  agréable,  mais  c'est  aussi  l'un  des  plus  coûteux, 
sauf  dans  les  pays  couverts  de  forêts  et  éloignés  des  mines  de 
houille.  La  houille,  l'anthracite,  le  lignite  et  autres  combus- 
tibles minéraux,  le  coke,  qui  est  le  résidu  laissé  par  la  distil- 
lation de  la  houille,  sont  d'un  emploi  de  plus  en  plus  fréquent, 
parce  qu'ils  constituent  un  mode  de  chauffage  plus  écono- 
mique. En  certaines  contrées,  on  brûle  de  la  tourbe;  en  réalité, 


1 .  L*acétate  de  soude  éprouve  la  fusion  aqueuse  vers  59^*  ;  il  absorbe  pour  ce  changement 
d'état  environ  94  calories. 
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c'est  toujours  le  règne  végétal,  celui  d'aujourd'hui  ou  celui  des 
anciennes  périodes  géologiques,  qui  fournit  Télément  de  la 
chaleur  développée  dans  les  divers  appareils  de  chauffage  que 
nous  avons  passés  en  revue.  A  vrai  dire,  le  gaz  d'éclairage, 
employé  comme  combustible,  est  dans  le  même  cas  :  c'est  un 
des  composés  de  la  houille,  et  ce  simple  fait  suffit  à  faire  voir 
pourquoi  le  chauffage  par  le  gaz  est  plus  coûteux  que  celui  par 
la  houille  même  d'où  le  gaz  est  extrait. 

Comparons  maintenant,  d'après  les  expériences  des  physi- 
ciens, les  pouvoirs  calorifiques  de  ces  diverses  substances.  On 
entend  par  là  le  nombre  d'unités  de  chaleur  que  développe  la 
combustion  intégrale  de  1  kilogramme  de  chacune  : 

Rapport 
Combuslibles.  Calories.       des  pouvoii-s  calorifiques. 

Houille 8000  1,00 

Anthracite 7500  0,95 

Coke 7000  0,90 

Lignite^ 6500  0,80 

Charbon  de  bois 6000  0,75 

Tourbe 5000  0,60 

Bois  sec 4000  0.50 

Bois  (20  pour  iOO  d'eau) 5000  0,38 

Gaz  d'éclairage 10000  1,25 

C'est  le  gaz  d'éclairage  qui  a  le  pouvoir  le  plus  élevé*  ;  vien- 
nent ensuite  la  houille  et  les  combustibles  minéraux,  puis  la 
tourbe  et  le  bois  ;  le  bois  humide  est  inférieur  à  tous  les  autres. 

On  a  vu,  du  reste,  de  combien  il  s'en  faut  que  les  appareils 
de  chauffage,  même  les  plus  perfectionnés,  utilisent  toute  la 
chaleur  de  la  combustion.  La  plus  grande  partie  de  cette  cha- 
leur s'en  va  au  dehors,  par  la  cheminée. 

Veut-on  se  rendre  compte  des  pertes  considérables  qui  s'en 
vont  annuellement  en  fumée?  Prenons  la  consommation  de 


1.  Il  importe  d'observer  qu'il  faut  distiller  en  moyenne  100  kilogrammes  de  houille  pour 
produire  28  mètres  cubes  de  gaz.  Si  Ton  prend  0,4  pour  la  densité  de  ce  gaz,  cela  fait  à 
peu  près  14^,5  pour  le  poids  de  28  mètres  cubes.  Or  iOO  kilogrammes  de  houille  brûlés 
directement  donnent  800  000  calories,  les  28  mètres  cubes  de  gaz  qu'on  en  extrait  n'en 
donnent  que  145000.  On  voit  donc  bi  raison  qui  rend  le  chauffage  au  gaz  plus  coûteux, 
malgré  sa  chaleur  de  combustion  élevée. 
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Paris  pour  exemple.  VAnnuaire  du  Bureau  des  Longitudes 
pour  1872  nous  donne  le  chiffre  de  cette  consommation  pour 
Tannée  1869  : 

Bois  de  diverses  sortes 994057  stères. 

Charbon  de  bois 4902315  hectolitres. 

Houille,  coke,  tourbe 682011827  kilogrammes ^ 

En  prenant  un  chiffre  môme  inférieur  à  la  valeur  moyenne 
de  ces  divers  combustibles,  on  ne  peut  guère  évaluer  à  moins 
de  69  millions  de  francs  la  dépense  totale,  25  millions  pour  le 
bois,  24  millions  pour  la  houille,  20  millions  pour  le  charbon 
de  bois.  Mais  ce  dernier  combustible  ne  sert  guère  pour  le 
chauffage,  et  une  notable  partie  de  la  houille  est  employée  pour 
des  usages  industriels.  La  perte  de  chaleur  n'est  pas  moins 
réelle  pour  les  trois  genres  de  combustibles,  et  l'on  peut  affir- 
mer que  60  pour  100  au  moins  s'en  vont  en  fumée,  sans  être 
utilisés.  C'est  donc  une  perte  annuelle  de  plus  de  40  millions 
de  francs,  perle  qui  pourrait  certes  être  réduite  de -beaucoup  si 
l'on  adoptait  partout  des  appareils  rationnellement  construits. 
La  bourse  des  consommateurs  et  leur  santé  s'en  trouveraient 
également  bien. 

Que  serait-ce,  si  Ton  appliquait  les  mômes  calculs  à  la 
France  entière  et  à  chaque  pays  dans  le  monde  entier? 

1.  Douze  ans  plus  lard,  c'est-à-dire  en  1881,  la  consommation  est  devenue  : 

Bois 793  000  stores. 

Charbon  de  hoi> 509i00't  hectolitres. 

Houille,  etc 9o2t00000  kilogramme». 

On  voit  que  la  consommation  de  la  houille  s*cst  développée  considérablement  aux  dépens 
de  celle  du  bois.  Dans  ces  chiffres,  on  ne  peut  distinguer  la  part,  probablement  assez  faible, 
qui  revient  au  chauffage  ()ar  le  gaz. 


CHAPITRE  III 


APPLICATIONS  DIVERSES   DES  LOIS  DE  LA  CHALEUR 


g  1.    HABITATIONS. 

La  température  d'un  appartement  ne  dépend  pas  seulement 
des  appareils  de  chauffage  qui  s'y  trouvent  installés,  et  de  la 
chaleur  que  ces  appareils  communiquent  à  Tair  par  voie  de 
rayonnement,  de  convection  ou  tout  autre  mode  de  propagation 
calorifique.  Elle  dépend  encore,  en  premier  lieu,  de  la  tempé- 
rature extérieure;  en  second  lieu,  des  murs  ou  abris  qui 
s'opposent,  avec  plus  ou  moins  d'efficacité,  au  passage  de  la 
chaleur  intérieure  au  dehors.  Cette  déperdition  inévitable  est 
plus  ou  moins  rapide,  selon  que  les  murs  sont  plus  ou  moins 
épais,  que  les  matériaux  dont  ils  sont  formés  sont  de  bons  ou 
de  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur;  enfin,  que  les  ouver- 
tures dont  ils  sont  percés,  et  qui  sont  fermées  par  des  cloisons 
vitrées  pour  donner  accès  à  la  lumière  du  jour,  sont  plus  ou 
moins  nombreuses  et  présentent  une  surface  plus  ou  moins 
considérable. 

Les  murs  épais,  formés  de  matériaux  mauvais  conducteurs, 
procurent  à  ceux  qui  les  habitent  le  double  avantage  de  les 
protéger  en  hiver  contre  le  froid,  en  été  contre  la  chaleur  du 
dehors.  La  pierre,  le  marbre,  sont,  sous  ce  rapport,  moins 
avantageux  que  la  brique  et  surtout  que  le  bois.  Dans  les  pays 
froids,  en  Russie  par  exemple,  nombre  d'habitations  rurales 
ont  des  murs  formés  de  poutres  ou  de  planches  épaisses  consti- 
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luaul  une  double  cloison  qu'on  remplit  de  matières  divisées, 
de  paille  hachée,  do  sciure  de  bois,  de  mousse  sèche.  L'air 
emprisonné  dans  les  inlerslices  forme  avec  les  matières  et  les 
cloisons  un  ensemble  très  peu  perméable  à  la  chaleur,  très 
mauvais  conducteur,  et,  par  suite,  c'est  un  excellent  abri 
contre  la  température  basse  du  dehors. 

Mais  c'est  par  les  portes,  les  fenêtres  vitrées  que,  pendant 
le  jour,  la  chaleur  se  perd  avec  le  plus  de  rapidité.  Un  moyen 
excellent  de  se  prémunir  contre  cette  déperdition  consiste  dans 
l'emploi  des  doubles  fenêtres  : 
l'air,  qui  se  trouve  emprisonné 
entre  les  deux  minces  cloisons 
vitrées,  ne  se  renouvelant  pas, 
et  étant  un  corps  mauvais  con- 
ducteur, constitue  une  enve- 
loppe protectrice  que  la  chaleur 
obscure  de  l'intérieur  ne  fran- 
chit que  dinicilement,  tandis 
que  la  chaleur  lumineuse  des 
rayons  solaires  pénètre,  au  con- 
traire, avec  facilité  dans  l'aj)- 
partemenl.  Ainsi  se  trouve  uti- 
lisée la  propriété  des  milieux 
qui  sont,  à  la  fois,  diathermancs 
pour  les  rayons  iummeux  et  athermanes  pour  le  rayonnement 
de  la  chaleur  obscure. 

Ce  double  vitrage  est  très  avantageusement  employé  dans 
les  serres,  dont  les  plantes  ont  besoin  de  la  lumière  du  jour, 
et  qui  souffrent  de  l'obscurité  el  de  l'humidité,  quand,  pour  les 
préserver  du  froid,  on  recouvre  le  vitrage  de  paillassons  ou 
d'autres  abris  opaques. 

Les  caves  sont  moins  exposées  que  les  appartements  des 
étages  supérieurs  à  l'échange  de  chaleur  qui  se  fait  de  dedans 
en  dehors  ou  de  dehors  en  dedans.  Aussi  conservent-elles  toute 
l'année  une  température  moyenne   qui  varie  d'autant  moins 
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qu'elles  sont  plus  profondes.  Elles  paraissent  donc  chaudes 
en  hiver  et  fraîches  en  été.  Si  elles  ne  peuvent  être  considérées 
comme  des  endroits  salubres  pour  Thabi talion,  elles  servent  du 
moins  à  la  conservation  de  nombre  d'objets  qui  souffriraient 
soit  d'un  froid  excessif,  soit  d'une  chaleur  trop  élevée. 

Les  glacières  sont  des  sortes  de  caves  plus  profondes  que  les 
caves  ordinaires,  creusées  dans  le  sol  et  intérieurement  revê- 
tues de  murailles  en  briques,  où  l'on  entasse  des  morceaux  de 
glace  pendant  l'hiver  pour  les  conserver  et  s'en  servir  aux 
époques  de  grande  chaleur.  Après  avoir  rempli  la  cavité  de 
fragments  de  glaçons,  on  y  verse,  pendant  les  fortes  gelées, 
une  certaine  quantité  d'eau  qui  recouvre  le  tout  d'une  couche 
de  glace  isolante  empêchant  l'accès  de  l'air  extérieur;  puis  on 
entasse  de  la  paille  qui  forme  une  couche  mauvaise  conduc- 
trice. Un  toit  recouvert  de  chaume  et  de  gazon,  des  plantations 
d*arbres  qui,  par  leur  ombre,  préservent  la  glacière  des  rayons 
solaires,  achèvent  de  rendre  l'intérieur  de  la  cavité  tout  à  fait 
imperméable  à  la  chaleur  du  dehors. 

Toutes  ces  précautions  sont  la  plupart  basée?,  comme  on 
voit,  sur  la  faible  conductibilité,  pour  la  chaleur,  du  sol,  des 
briques  et  des  matières  divisées. 


§  2.    VÊTEMEISTS. 

Des  habitations,  passons  aux  vêtements. 

11  n'est  guère  de  contrée  où  les  vêtements  ne  soient  indis- 
pensables pour  se. garantir  des  intempéries,  et  surtout  des 
excès  de  la  température,  soit  en  hiver,  soit  eu  été.  L'homme 
n'est  pas  naturellement  protégé  contre  cette  action  dont  sa 
santé  peut  tant  souffrir.  Il  n'est  pas,  comme  la  plupart  des 
animaux,  couvert  d'une  enveloppe  de  poils,  de  plumes,  de 
duvet,  d'une  toison  plus  ou  moins  épaisse  protectrice  des 
injures  de  l'air  ;  et  c'est  à  son  industrie  qu'il  a  dû  recourir, 
par  laquelle  d'ailleurs  il  n'a  guère  fait  qu'imiter  la  nature  d'une 
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façon  plus  ou  moins  intelligente,  selon  le  degré  de  civilisation 
où  il  est  parvenu. 

A  l'état  de  sauvagerie  qui  caractérisait  les  premiers  âges  de 
rhumanilé,  état  dont  il  existe  encore  tant  de  restes,  l'homme 
n'a  pu  mieux  faire  que  de  se  couvrir  des  peaux  des  animaux 
tués  à  la  chasse.  Oc  vêtement  primitif  est  encore  celui  de 


Fig.  218.  —  VêlcmenU  esqui. 


maintes  peuplades  barbares.  Dans  les  climats  polaires,  les 
Esquimaux,  les  Lapons,  les  Samoyèdes,  se  vêtissent  de  peaux 
d'ours,  de  rennes,  qu'ils  façonnent  grossièrement.  Le  cuii'  est 
imperméable  à  l'humidité,  mais  ce  sont  les  poils  dont  il  est 
recouvert  qui  forment  la  couche  véritablement  protectrice 
contre  le  froid,  à  cause  de  leur  faible  conduclibililé  pour  la 
chaleur. 

La  lempérature  du  corps  humain  est  à  peu  de  chose  près 


VÊTEMENTS.  549 

constante  dans  tous  les  climats  et  à  toute  saison.  L'action  exté- 
rieure ne  la  modifie  pas,  pour  ainsi  dire.  «  Le  sang  d'un  Lapon, 
dit  Tyndall,  est  sensiblement  aussi  chaud  que  celui  d'un 
Indou  ;  et  le  navigateur  aillais,  en  faisant  voile  du  nord  au 
sud  ou  du  sud  au  nord,  trouve  que  la  température  de  son  sang 
est  à  peine  augmentée  à  mesure  qu'il  approche  de  l'équaleur, 
à  peine  diminuée  à  mesure  qu'il  s'approche  du  pôle.  »  Ce  qu'il 
s'agit  d'empêcher  à  l'aide  des  vêlements,  c'est  la  sensation 
désagréable  que  produit  sur  nous  le  contact  de  noire  peau 
avec  l'air  froid  ou  avec  l'air  échauffé  fortement  par  les  rayons 
solaires,  ce  sont  les  accidents  qui  résultent  pour  notre  santé 
de  ce  brusque  échange. 

Il  y  a  trois  choses  qui  rendent  un  tissu  impropre  à  con- 
duire la  chaleur  :  la  nature  de  la  substance  dont  il  est  composé, 
la  structure  même  du  tissu,  et  enfin  son  épaisseur.  Au  pre- 
mier point  de  vue,  voici  dans  quel  ordre  se  rangent  les  diverses 
substances,  en  allant  de  la  plus  conductrice  à  celle  qui  Test  le 
moins.  Ces  résultats  sont  dus  aux  expériences  de  Rumford  : 
soie  tordue,  coton  ou  laine,  laine  de  brebis,  taffetas,  soie 
écnie,  poil  de  castor,  édredon,  poil  de  lièvre. 

On  voit  par  là  que  la  soie  est  meilleure  conductrice  que  la 
laine;  et  comme  les  tissus  de  soie  sont  d'une  structure  plus 
serrée  que  ceux  de  laine,  ces  derniers  ont  donc  la  double  supé- 
riorité tant  du  côté  du  tissu  que  du  côté  de  la  matière. 

L'expérience  journalière  confirme  ces  résultats  tirés  de  l'in- 
duction. Les  vêtements  de  laine  sont  ceux  qui  préservent  le 
mieux  contre  le  froid,  parce  qu'ils  s'opposent  au  passage  de 
la  chaleur  du  corps.  Ce  sont  aussi  en  été,  pourvu  que  l'étoffe 
soit  légère,  ceux  qu'il  faut  préférer  pour  arrêter  les  rayons  de 
chaleur  et  les  empêcher  de  pénétrer  jusqu'à  notre  corps.  Du 
reste,  on  sait  que  la  couleur  a  aussi  une  influence  ;  que  géné- 
ralement les  vêtements  noirs  ou  de  couleurs  sombres  émettent 
la  chaleur  avec  plus  de  facilité  que  ceux  de  couleurs  claires 
ou  que  les  vêtements  blancs,  de  sorte  qu'en  hiver  les  derniers 
sont  préférables  aux  autres,  puisqu'ils  sont  moins  favorables  à 
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la  déperdition  de  chaleur  du  corps.  En  été,  c'est  la  chaleur  exté- 
rieure que  les  vêtements  blancs  absorbent  avec  moins  de  facilité 
que  les  vêtements  sombres;  à  conductibilité  égale,  ils  sont 
donc  encore  préférables  aux  autres. 

Ce  n'est  pas  d'ailleurs  le  poids  de  Tétoffç  qui  rend  un  vête- 
ment chaud,  c'est  la  structure  divisée  du  tissu;  un  édredon, 
rempli  d'un  duvet  fin  et  léger,  est  plus  chaud  que  de  lourdes 
et  épaisses  couvertures. 

On  voit,  par  ces  exemples,  combien  il  importe  de  tenir 
compte  des  diverses  propriétés  calorimétriques  des  corps,  de 
leur  conductibilité,  de  leur  pouvoir  rayonnant,  absorbant, 
émissif,  dans  les  applications  usuelles  relatives  au  chauffage, 
à  la  construction  des  habitations,  aux  vêlements.  Toutefois  ce 
n'est  pas  tout  :  il  faut  tenir  compte  aussi  des  indications  de  l'hy- 
giène, lesquelles  ne  sont  plus  du  ressort  de  la  physique,  mais 
de  la  physiologie.  Nous  recherchons  la  chaleur  en  hiver,  le  frais 
en  été;  encore  faut-il  savoir  dans  quelle  mesure  nous  devons 
le  faire,  pour  que  la  santé,  qui  est  l'équilibre  des  fonctions 
de  notre  corps,  se  maintienne  constamment  en  bon  état. 


g  5.  LAMPES  DE  SÛRETÉ  DES  MINEURS. 

On  a  vu,  dans  la  Première  Partie  de  ce  volume,  comment 
une  toile  métallique,  placée  au-dessus  d'une  flamme  de  gaz, 
empêche  la  combustion  de  se  propager  au-dessus  de  la  toile. 
Celle-ci  absorbe  assez  de  chaleur  pour  que  la  température  du 
gaz,  qui  a  passé  par  les  petites  ouvertures  du  tissu,  soit  au- 
dessous  de  la  température  de  l'ignition. 

Un  illustre  physicien,  un  ingénieur  anglais,  Davy,  a  utilisé 
cette  propriété  importante  pour  prévenir,  dans  les  mines,  les 
accidents  provenant  de  l'inflammation  du  grisou.  La  lampe  de 
mineur  qui  porte  son  nom  a  reçu,  depuis  l'époque  où  elle  a  été 
inventée,  des  modifications  ou  des  perfectionnements  divers  ; 
le  principe  de  la  construction  reste  le  même.  Les  figures  219, 
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220  et  221  en  montrent  plusieurs  modèles.    Dans  tous,  la 
détonation  qui  résulte  de  l'introduction  du  mélange  explosif 


Fig.  319.  —  PremiËre  lampe  de  sûreté  de  Davy.  Umpe  à  treillis. 


dans  la  capacité  où  brûle  la  flamme  de  ta  lampe  est  réduite 
à  l'intérieur  même  :  l'inflammation  est  limitée  à  ce  très  petit 


Fig.  SiO.  —  Lampes  de  gùrelé  des  mineurs.  Lampes  à  treillis  et  k  tubes  de  critUl. 

espace.  L'enveloppe  ou  chemise  métallique  empêche  la  chaleur 
de  86  propager  au  dehors,  et  le  mineur  est  averti  du  danger 
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sans  avoir  à  eu  redouter  les  terribles  effets.  A  la  vérité,  il  doit 
se  servir  de  la  lampe  avec  précaution,  et  veiller  à  ce  qu'elle 
soit  toujours  en  bon  état  ;  la  moindre  déchirure  des  fils  de  la 
toile  métallique,  pour  peu  qu'elle  produise  une  ouverture  daos 
l'enveloppe  protectrice,  peut  suflire  à  la  communicatiou  de  la 
flamme  avec  l'extérieur.  De  même,  un 
mouvement  trop  brusque  de  la  lampe, 
en  déterminant  la  pénétration  méca- 
nique de  la  flamme  avec  les  mailles, 
peut  produire  l'explosion  redoutée.  Les 
catastrophes  dont  les  mines  sontcncore 
de  temps  en  temps  le  théâtre,  prouvent 
assez  que  ces  précautions  ne  sont  pas 
toujours  rigoureusement  observées. 

Les  nouveaux  modèles  de  la  lampe 
Davy  donnent  plus  de  lumière  que  les 
modèles  primitifs,  la  flamme  se  trou- 
vant entourée  de  cylindres  de  verre 
plus  ou  moins  élevés.  De  plus,  une 
disposition  particulière  prévient  l'im- 
prudence des  mineurs,  qui  ne  peuvent 
ouvrir  leur  lampe  sans  l'éteindre.  La 
lampe  Combes,  que  représente  la  figure  221,  est  formée  d'un 
épais  cylindre  de  verre  qui  enveloppe  la  flamme,  et,  au-dessus 
de  celle-ci,  d'un  tube  métallique  qui  est  enveloppé  lui-même 
d'une  toile  ou  treillis  métallique.  L'air  nécessaire  à  la  com- 
bustion pénètre  latéralement  par  des  ouvertures  situées  au- 
dessous  de  la  flamme,  à  laquelle  cet  air  n'arrive  qu'après 
avoir  traversé  deux  épaisseurs  de  toiles  métalliques. 


g  i.    DtVEHSES   ArPLICATIONS    D0UEST1QUES   DE    LA    CHALEUR. 


Rappelons  quelques  usages  basés  sur  le  faible  pouvoir  con- 
ducteur de  certaines  substances. 
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Pourquoi  les  manches  des  oulils  el  ustensiles  en  métal  qui 
\ont  au  feu,  sont-ils  en  bois?  Pourquoi  garnit-on  d'osier  les 
anses  des  bouilloires,  de  cuir  ou  d'étoffe  celles  des  fers  à 
repasser?  Parce  que  le  bois,  le  cuir  et  la  laine  ont  un  très  faible 
pouvoir  conducteur.  C'est  la  même  raison  qui  fait  paraître  ces 
substances  plus  chaudes  que  les  métaux,  que  le  marbre,  dans 
une  même  enceinte  où  tous  les  objets  ont  cependant  une  même 
et  égale  température.  Le  plancher  d'une  chambre  est  moins 
froid  que  le  carrelage,  parce  que  le  bois  conduit  plus  mal  la 
chaleur  que  la  brique  ;  un  plancher  de  sapin  est  moins  froid 
qu'un  plancher  de  chêne  pour  une  raison  semblable.  Dans  tous 
ces  exemples,  le  contact  de  la  main  avec  des  corps  bons  ou 
mauvais  conducteurs  cause  une  sensation  de  froid  ou  de  cha- 
leur, parce  que  l'échange  de  chaleur  qui  se  fait  dans  un  sens 
ou  dans  l'autre,  entre  ces  corps  et  notre  peau,  est  plus  ou 
moins  rapide.  L'impression  désagréable  qui  provient  d'une 
brûlure  est  due  à  un  échange  trop  brusque  de  chaleur  qui  déter- 
mine la  désorganisation  du  tissu.  La  même  impression  peut 
résulter  du  contact  avec  un  objet  dont  la  température  est  très 
basse  :  telle  est  celle  qu'on  ressent  en  touchant  un  morceau 
de  mercure  ou  d'acide  carbonique  congelé.  Dans  les  climats 
polaires,  la  main  ne  peut  toucher  impunément  les  objets  métal- 
liques, qu'il  faut  envelopper  d'étoffe,  si  d'ailleurs  on  ne  veut 
8e  seryir  .de  gants  épais. 

La  faible  conductibilité  de  certaines  substances,  telles  que 
la  laine,  le  feutre,  a  conduit  à  une  application  domestique 
curieuse,  dont  nous  allons  dire  un  mot. 

La  marmite  automatique  (fig.  222)  qu'on  voyait  à  l'Expo- 
sition universelle  de  1867,  et  qui  est  utilisée  dans  les  pays  du 
nord  de  l'Europe,  n'est  autre  chose  qu'une  marmite  métallique 
où  l'on  introduit  la  viande,  l'eau  et  tous  les  légumes  et  ingré- 
dients constituant  le  pot-au-feu.  On  soumet  le  tout  à  la  chaleur 
d'un  foyer  jusqu'à  ébullition.  Aussitôt  que  la  température  d*é- 
bullition  est  obtenue,  on  enferme  la  marmite  dans  une  boîte 
dont  l'intérieur  et  le  couvercle  sont  doublés  d'une  épaisse  gar- 

if.  70 
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Diture  de  feutre  ;  on  recouvre  en  outre  la  marmite  d'un  coussin 
de  même  matière,  on  ferme  hermétiquement  et  l'on  peut  alors 
abandonner  l'ustensile  à  lui-même  :  la  cuisson  se  continue  cl 


Kig.  '2'Î2.  —  ilariDitc  aulumatiiiue. 


s'acliève  sans  feu,  parce  que,  grâce  à  la  très  faible  condoctihililé 
de  l'enveloppe,  la  chaleur  interne  conserve  une  haate  tempe» 
rature  pendant  plusieurs  heures;  au  hout  de'ti'ois  heares,  elle 
s'abaisse  en  moyenne  seulement  de  12  degrés. 


CHAPITRE   IV 


APPLICATIONS  DIVERSES  DES  LOIS  DE  LA  CHALEUR 

DILATATION 


§  1  .    PENDULES   COMPENSATEURS. 

Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  des  Apjdications  de  la  pesan- 
teur ^  qui  traite  du  pendule*,  qu'une  des  conditions  essentielles 
de  remploi  du  pendule  dans  les  horloges  est  Tinvariabilité  de 
longueur  de  la  tige,  ou,  si  l'on  veut,  de  la  distance  du  point  de 
suspension  au  centre  d'oscillation. 

Or  celte  invariabilité  suppose  que  la  température  à  laquelle 
le  pendule  a  été  une  fois  réglé  reste  elle-même  constante.  Car, 
si  elle  augmente,  la  matière  dont  est  formée  sa  lige  se  dilate;  le 
pendule  s'allonge  et  ses  oscillations  croissent  en  durée.  Si,  au 
c^ontraire,  cette  température  s'abaisse,  la  matière  se  contracte,  le 
pendule  se  raccourcit  et  les  oscillations  deviennent  plus  rapides. 
11  résulte  de  là  qu'une  horloge  bien  réglée  pour  une  tempéra- 
ture moyenne  doit  retarder  en  été  et  avancer  en  hiver. 

Gomment  remédier  à  ce  défaut?  Comment  l'atténuer,  du 
moins,  de  façon  à  assurer  l'invariabilité  de  longueur  du  pendule 
2t  l'isochronisme  de  ses  oscillations?  On  y  est  parvenu  en  uti- 
lisant l'inégalité  de  dilatation  des  divers  métaux,  et  en  compen- 
sant l'accroissement  de  longueiu*  du  pendule,  qui  fait  baisser  le 
centre  d'oscillation,  par  l'élévation  de  ce  môme  centre.  De  là  le 
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nom  de  pendules  compensateurs  donné  aux  diverses  combinai- 
sons imaginées  dans  ce  but. 

Un  des  plus  usités  est  le  pendule  à  cadre  ou  à  gril,  inventé 
par  Harrison.  La  lige  est  formée  par  une  série  de  verges  alter- 
nativcmenl  de  laiton  et  d'acier,  réunies  par  des  traverses,  de 
telle  làçon  que  les  allongements  produits  par  la  dilatation  dans 
toutes  les  verges  d'acier  tendent  à  abaisser  le  centre  du  pen- 
dule, tandis  que  ceux  qui  affectent  les  verges  de  laiton,  se  fai- 
sant de  bas  en  baut,  tendent  au  contraire  à  le  relever.  La  tige 
du  milieu,  qui  est  ici  d'acier  (fîg.  223  et  224),  est  celle  qui  sou- 
tient la  lentille  du  pendule;  elle  passe  par 
I  des  ouvertures  pratiquées  dans  les  traver- 

ses, de  manière  à  en  rester  indépendante. 
La  tige  de  suspension  est  au  contraire  fixée 
à  la  traverse  supérieure  du  cadre  qui  enve- 
loppe les  autres.  Les  longueurs  de  ces  cou- 
ples de  verges  doivenlêlre  calculées  d'après 
les  coefficients  de  dilatation  de  l'acier  et  ilu 
laiton,  de  sorte  que  la  somme  des  dilata- 
lions  des  couples  d'acier  soit  préciséuieiil 
égale  à  lu  somme  des  dilatations  des  cou- 
ples de  laiton. 

Si  lu  longueur  totale  du  pendule  esl 
représentée  par  L,  la  somme  des  longueuiï 
des  couples  de  tiges  d'acier  par  F  et  celle 
des  liges  de  laiton  par  C,  on  a  L  =  F — C.  K  et  K' étant  d'ail- 
leurs les  coefficients  de  dilatation  des  deux  métaux,  on  devra, 
pour  que  la  compensation  ait  lieu,  avoir  l'égalité  KF=K'C,  ou 
C         K 


Fig.S25. —  Disposiliimdes 
liges  dans  le  jtcndulc 
compensateur  k  gril. 


K(L  +  C)  =  K'C.   D'où  l'on  lire 


L~K'— K' 


Prenons  pour  K 


le  nombre  0,00001075  el  pour  K' 0,00001878,   il  viendra 
=  1 ,34 environ.  En  employant  quatre  verges  de  laiton 


1075 


C_ 

comme  dans  la  figure,  le  rapiiorl  précédent  donne  pour  cliaqne 
verge  0,67,  soit  les  deux  tiers  de  la  longueur  du  pendule.  Mais 
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si  l'on  n'employait  que  deux  liges  de  laiton  (ou  trois  d'acier), 
la  longueur  des  premières  devrait  dépasser  d'un  tiers  la  lon- 
gueur du  pendule,  ce  qui  obligerait  à  une  disposition  sinon 
impossible,  du  moins  fort  incommode. 

On  n'obtient  ainsi  toutefois  qu'une  compensation  approchée, 
parce  que  le  centre  d'oscillation  d'un  pendule  composé  ne  se 


Fij,'.  321.  —  Pendule  compensa  leur  ii  gril. 


Fig.  225.  —  Compensateur  Leroy. 


confond  ni  avec  le  centre  de  gravité  de  la  lentille,  ni  avec 
celui  de  tout  l'appareil.  Il  y  a  donc  encore  à  régler  cette  com- 
pensation, ce  qui  se  fait  par  tâtonnement  à  l'aide  d'une  vis 
placée  au-dessous  de  la  lentille. 

Le  pendule  compensateur  de  Leroy  {fig.  225)  consiste  en  un 
tube  de  laiton  supporté  par  une  traverse  fixe  au-dessus  d'une 
ouverture  en  biseau,  qui  laisse  passer  une  tige  d'acier  sus- 
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pendue  au  fond  du  tube.  Cette  tige  est  composée  de  deux  parties 
Kéunies  par  une  lame  d*acier  flexible  à  la  hauteur  de  la  fente. 
La  dislance  de  cette  fente  au  centre  d'oscillation  donne  la  lon- 
gueur du  pendule,  puisque  c'est  là  qu'est  le  véritable  point  de 
suspension. 

En  se  dilatant,  le  tube  de  laiton  remonte  et  le  centre  d'oscil- 
lation du  pendule  suit  ce  mouvement.  Au  contraire,  la  tige 
tend  à  l'abaisser,  et  l'on  conçoit  qu'on  ait  calculé  les  dimen- 
sions respectives  des  parties  de  l'appareil,  de  façon  qu'il  y  ait 
compensation.  On  rend  d'ailleurs  cette  compensation  plus  com- 
plète par  le  moyen  adopté  pour  le  pendule  à  gril  et  pour  tous 
les  autres  systèmes  compensateurs. 

Nous  citerons  encore  trois  autres  systèmes  :  le  compensateur 
Brocoly  que  représente  la  figure  226,  le  compensateur  Martin 
(fig.  227)  et  le  compensateur  Graham  (fig.  228),  qui  est  le  pre- 
mier système  adopté  pour  la  compensation  des  pendules. 

Dans  le  premier  de  ces  compensateurs,  la  tige  de  fer  /"qui 
supporte  la  lentille  est  munie,  à  la  partie  supérieure,  d'une 
traverse  à  laquelle  sont  liées  deux  verges  de  laiton  c,  c,  qui  se 
dilatent  librement  par  leurs  bouts  inférieurs  appuyés  eux- 
mêmes  sur  deux  leviers  a,  a,  fixés  à  la  lentille.  Ces  leviers 
agissent  sur  celle-ci  à  l'aide  des  pivots  t,  t,  et  la  relèvent,  de 
sorte  que  le  centre  d'oscillation  tend  à  monter  en  môme  temps 
que  la  dilatation  de  la  lige  de  suspension  tend  à  l'abaisser.  La 
compensation  se  trouve  ainsi  en  partie  effectuée;  il  ne  reste 
plus  qu'à  la  compléter  par  tâtonnement. 

Le  pendule  Martin  est  représenté  dans  la  figure  227.  C'est 
un  pendule  ordinaire,  dont  la  tige  porte,  fixé  en  un  point  de  sa 
longueur,  un  système  de  deux  lames  métalliques  inégalement 
dilatables,  soudées  ensemble  et  terminées  par  deux  boules  pe- 
santes, en  or  par  exemple.  Le  métal  le  plus  dilatable  étant  en 
dessous,  quand  la  température  montera  au-dessus  du  point 
pour  lequel  les  lames  sont  rectilignes,  le  système  se  courbera 
en  arc,  présentant  sa  concavité  vers  le  haut,  le  centre  de  gra- 
vité et  par  suite  le  centre  d'oscillation  du  pendule  remonte- 


PENDULES   COMPENSATEURS.  '559 

rontavec  les  masses;  si  la  température  baisse,  l'arc  sera  en  sens 
contraire  et  le  centre  baissera.  On  conçoit  qu'on  ait  calculé  les 
dimensions  et  les  poids  des  pièces  du  système  de  façon  qu'il  y 
ait  compensation.  Les  boules  d'or  peuvent  d'ailleiu-s  glisser 
elles-mêmes  dans  les  vis  qui  les  retiennent  et  on  peut,  en  les 
déplaçant,  achever  la  compensation  par  tâtonnement. 


Fig.  3-26. 
Compensaleur  Brocol. 


Fig.  227. 
CampeDsaleur  Hartin. 


t\g.  m. 

Compensateur  Giaha^ 


Le  compensateur  Graham  est  formé  d'une  tige  de  fer  qui 
supporte  à  sa  partie  inférieure  une  plaque  sur  laquelle  repo- 
sent deux  cylindres  de  cristal  en  partie  remplis  de  mercure. 
Tandis  que  la  dilatation  donne  lieu  à  un  allongement  de  la  tige 
de  suspension,  et  abaisse  en  conséquence  le  centre  d'oscillation 
du  pendule,  celui-ci  se  trouve  relevé  par  l'exhaussement  du 
niveau  du  mercure  dans  les  tubes  provenant  de  la  môme  éié- 
vatioh  de  température. 
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Fig.  229.  —  Compensateur 
des  chronomètres. 


On  emploie  à  volonté  un  ou  deux  tiibes;  mais,  dans  tous  les 
cas,  on  calcule  de  la  même  manière  la  hauteur  qu'il  faut  donner 
au  mercure  pour  compenser  la  dilatation  de  la  tige  de  fer,  en 
tenant  compte  à  la  fois  de  la  dilatation  du  mercure  et  de  celle 
du  verre.  Graham,  au  lieu  d'une  tige  de  fer,  suspendait  son 
pendule  à  l'aide  d'une  tige  de  verre,  mais  le  principe  et  le 
calcul'  restaient  semblables. 

Pour  rendre  la  compensation  plus  rigoureuse,  on  ôte  ou  Ton 
remet,  selon  les  indications  de  l'expérience,  une  certaine  quan- 
tité de  mercure,  ou  bien  encore  on  relève 
ou  l'on  abaisse  le  pendule  par  le  moyen 
d'une  vis  fixée  à  sa  partie  inférieure. 

II  existe  encore  d'autres  systèmes  de 
compensation  des  pendules,  mais  ils  sont 
basés  toujours  sur  le  même  principe,  c'est- 
à-dire  sur  l'inégalité  de  dilatation  des  so- 
lides ou  liquides  qui  les  composent,  et  sur 
une  disposition  qui  relève  d'un  côté,  et  abaisse  de  l'autre, 
le  centre  d'oscillation. 

L'effet  des  variations  de  la  température  sur  les  balanciers 
des  chronomètres  est  analogue  à  celui  qu'elles  produisent  sur 
les  pendules.  Ces  régulateurs  consistent  en  une  roue  évidée 
(fig.  229)  qui  est  mise  en  mouvement  par  l'action  d'un  ressort 
dit  ressort  spiral.   11  en  résulte  des  oscillations  qui  doivent 

\.  Ce  calcul  est  très  simple.  Soit  L  la  longueur  de  la  tige  de  verre,  entre  le  point  de 
suspension  et  le  fond  du  tube  renfermant  le  mercure  ;  soit  K  le  coeflicient  de  dilatation 
linéaire  du  verre.  Pour  un  accroissement  ou  pour  une  diminution  d*un  degré  de  tempéra- 
ture, rallongement  ou  le  raccourcissement  de  la  tige  fera  baisser  ou  hausser  de  LK  le 
centre  de  gravité  du  mercure.  Mais  la  dilatation  ou  la  contraction  du  mercure,  au  contraire, 

fera  monter  ou  baisser  ce  centre  de  -3-,  si  H  est  la  hauteur  de  la  colonne  liquide,  et  K'  le 

coefficient  de  dilatation  apparente  du  mercure  dans  le  verre.  Pour  la  compensation,  on  doit 

Il  II      2K 

avoir  LK  =  r^  K  ,  d'où  Ton  tire  j-  =  -jt7' 

En  prenant  K  =  0,0000086  et  K'=  0,000154,  on  obtient  à  peu  de  chose  près  pour  le 

rapport  cherché  jr.  La  longueur  de  la  tige  de  verre  doit  donc  être  environ  9  fois  la  hauteur 

du  mercure  dans  les  tubes. 

\ 
Avec  une  tige  de  fer  doux  forgé,  on  trouverait  un  peu  moins  de  g« 


MESURE  DES  LONGUEURS.  561 

rester  parfaitement  isochrones;  mais,  comme  la  durée  de  ces 
oscillations  dépend  du  rayon  du  balancier,  de  sa  masse  et  de 
la  force  du  ressort,  il  arrive  que  la  dilatation  provoquée  par 
Taugmenlalion  de  température  accroît  ce  rayon,  et,  par  suite, 
la  durée  de  Toscillation  :  le  chronomètre  retarde  donc.  Il  avance 
quand,  au  contraire,  la  température  est  au-dessous  du  point 
pour  lequel  il  a  été  réglé.  A  l'aide  de  lames  fixées  sur  le  con- 
tour de  la  roue,  et  portant  de  i)etiles  masses  métalliques,  la 
compensation  peut  s'eflectuer,  car  les  lames,  en  se  dilatant, 
prennent  une  plus  forte  courbure  ;  les  masses  se  rapprochent 
du  centre,  ce  qui  contre-balance  Teflet  de  l'accroissement  de 
rayon. 


§  2.    MESURE   DES    LONGUEURS;    CORRECTIONS   NÉCESSITÉES    PAR    LES    VARUTIONS 

DE   TEMPÉRATURE. 


Lorsqu'on  a  besoin  de  mesurer,  avec  une  grande  précision, 
la  distance  entre  deux  points  ou  la  longueur  de  la  ligne  qui 
les  joint,  il  est  indispensable  de  tenir  compte  des  effets  de  la 
température  sur  les  instruments  qu'on  emploie,  et  notamment 
sur  les  règles,  ordinairement  métalliques,  servant  à  cet  usage. 
Quelque  faible  que  semble,  au  premier  abord,  l'effet  de  la  dila- 
tation sur  une  tige  métallique  de  quelques  mètres  de  longueur, 
il  est  loin  d'être  négligeable  lorsqu'il  se  répète  un  grand 
nombre  de  fois.  Tel  est  le  cas  des  opérations  très  délicates  de 
la  géodésie,  lorsqu'il  s'agit  dé  mesurer  une  base  devant  servir 
de  point  de  départ  au  canevas  d'une  triangulation.  Dans  le 
cours  d'une  opération  de  ce  genre,  la  température  de  l'air 
extérieur  peut  varier,  dans  une  même  journée  ou  dans  plu- 
sieurs journées  successives,  d'un  nombre  notable  de  degrés. 
La  règle  employée  subit  donc  les  dilatations  ou  contractions 
successives  qui  résultent  de  ces  variations  ;  sa  température 
peut  en  outre  être  modifiée  par  le  contact  des  mains  des  opé- 
rateurs et  par  le  voisinage  de  leur  propre  corps.  En  ne  tenant 
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point  compte  des  températures,  ou  inscrirait  donc  comme  égales 

r 

des  longueurs  tantôt  plus  grandes,  tantôt  plus  petites  que  la 
longueur  vraie  de  la  règle  prise  pour  unité  ;  et  l'incertitude 
résultant  de  ces  inégalités  ôterait  toute  valeur  au  nombre 
définitif,  obtenu  pour  la  mesure  de  la  base  demandée. 

C'est  ce  qu'ont  bien  compris  les  savants  qui  ont  entrepris, 
dans  divers  pays  et  à  diverses  époques,  la  mesure  des  arcs  de 
méridien  ou  de  parallèle  qui  devaient  servir  à  déterminer  la 
figure  et  les  dimensions  du  globe  terrestre.  Borda,  Delambre  et 
Méchain,  Biot  et  Arago,  en  France,  Roy  en  Angleterre,  Plana 
et  Garlini  en  Italie,  et  beaucoup  d'autres  géodésistes  n'ont  pas 
manqué  de  prendre  les  précautions  de  diverses  natures  exigées 
pour  de  telles  déterminations,  et  de  faire  subir  à  leurs  résul- 
tats les  corrections  formulées  tout  d'abord  par  Borda  en  ce  qui 
concerne  l'influence  de  la  température. 

Le  métal  employé  pour  les  règles  était  le  platine,  choisi  à 
cause  de  sa  faible  dilatabilité.  Chaque  règle  en  platine,  de  deux 
toises  de  longueur,  était  recouverte  d'une  seconde  règle  en 
cuivre,  un  peu  plus  courte  que  la  première,  et  fixée  sur  elle  par 
l'une  de  ses  extrémités  seulement.  L'autre  extrémité  pouvait 
donc  glisser  librement  sur  la  double  toise  de  platine,  sous 
l'action  d'un  accroissement  de  température  qui  dilatait  le  cuivre 
dans  une  plus  grande  projiortion  que  l'autre  métal.  Le  but  de 
celte  disposition  était  de  former  ainsi,  avec  la  double  règle,  un 
appareil  thermomélrique  capable  de  marquer  sa  propre  tem- 
pérature. Voici  comment  : 

Borda,  pour  graduer  ce  thermomètre,  ou,  comme  on  lui  en  a 
donné  le  nom,  ce  jryroniètre,  plongea  successivement  la  règle 
dans  la  glace  fondante  et  dans  un  bain  d'eau  bouillante.  Il  mar- 
qua de  deux  traits  les  points  où  l'extrémité  libre  de  la  règle  de 
cuivre  parvint  sur  le  platine,  et  divisa  en  100  parties  égales 
l'intervalle  qui  les  séparait,  chacune  des  divisions  correspon- 
dant à  1  degré  centigrade. 

En  supposant  cette  division  réellement  effectuée,  il  suffisait 
évidemment,  dans  la  suite  des  opérations,  de  lire  à  la  loupe  la 
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division  à  laquelle  se  trouvait  l'index  ainsi  formé,  pour  obtenir 
en  degrés  centigrades  la  température  des  deux  règles  au  mo- 
ment de  la  lecture.  Connaissant  le  coefficient  de  dilatation 
linéaire  du  platine,  il  était  aisé  alors  de  calculer  la  correction 
à  faire  subir  à  la  longueur  de  la  règle,  ou,  si  l'on  veut,  de  ra- 
mener toujours  cette  longueur  à  une  température  constante. 

En  partant  des  nombres  qui  mesurent  les  dilatations  abso- 
lues du  cuivre  et  du  platine,  entre  0**  et  100°,  on  voit  que  la 
dilatation  apparente  du  premier  métal  par  rapport  à  celle  du 
second  est  d'environ  la  1200*  partie  de  sa  longueur.  Si  l'on 
admet  10  pieds  ou  1440  lignes  pour  la  longueur  totale  de  la 
règle  en  cuivre  à  0\  Tinlervalle  des  deux  points  fixes  devait 
être  sensiblement  égal  à  1  ligne  et  2  dixièmes  de  ligne,  soit  un 
peu  plus  de  2"",7.  C'est  ce  très  petit  intervalle  qu'il  eût  fallu 
diviser  en  100  parties  égales,  pour  pouvoir  apprécier,  comme 
on  l'a  dit  plus  haut,  une  variation  de  1*  centigrade  dans  la  tem- 
pérature. On  se  bornait  à  effectuer  une  division  réelle,  soit 
en  5,  soit  en  10  parties,  puis  à  adapter  à  l'extrémité  de  la  règle 
de  cuivre  un  vernier  permettant  de  lire,  au  microscope,  les 
vingtièmes  ou  les  dixièmes  des  divisions  tracées*. 


1.  Nous  avons  eu  plusieurs  fois  l'occasion  de  parler  de  Tusuge  du  vernier,  pour  la  me- 
sure des  petites  parties  d'une  ligne,  droite  ou  courbe,  lorsque  ces  parties  ont  une  longueur 
moindre  que  celle  d*uoe  des  divisions  de  la  règle  employée.  Pour  ceux  de  nos  lecteurs  qui 
ne  connaîtraient  point  Tusage  de  ce  procédé  d'évaluation  et  d'approximation,  ou  qui 
rauniient  oublié,  nous  allons  rappeler  en  quoi  il  consiste. 

Prenons  pour  exemple  le  cas  où  il  s'agit  de  mesurer  la  longueur  cherchée  à  un  dixième 

près  de  la  plus  petite  division  de  la  règle.  Soit  LL'  (fig.  250)  cette  règle,  et  0,  1,  ^2 les 

divisions  tracées  sur  son  arête.  Le  vernier  YV  est  une  règle  ])lus  petite,  dont  la  longueur 
totale  embrasse  9  divisions  de  la  première,  et  qui  a  été  divisée  exactement  en  10  parties 
égales,  de  sorte  qu'une  de  ses  divisions  vaut  les  ^  d'une  division  de  l'autre. 

Soit  AB  Textrémité  de  la  ligne  qu'il  s'est  agi  de  mesurer,  et  sur  laquelle  on  a  porté  la 
grande  règle  LL';  par  hypothèse,  la  division   28  arrive  seulement  jusqu'en  C,  et  il  reste 
encore  k  mesurer  la  portion  CD,  moindre  que  l'une  des  divisions.  Pour  l'évaluer,  on  portera 
le  Temîer  W  au  deUi  des  points  B  ou  D,  et  l'on  examinera  (à  la  loupe,  s'il  est  nécessaire, 
car  ici  on  a  exagéré  à  dessein  les  dimensions  des  divisions  des  deux  règles)  quel  est  le 
trait  du  Ternîer  <{ni  coïncide  a?ec  un  trait  de  la  grande  règle.  D  ins  la  figure,  c'est  le  7".  On 
en  conclura  que  la  partie  non  merarée  CD  faut  0,7,  et  qu'ainsi  la  ligne  totale  qu'il  s'agis- 
aait  de  mesurer  a  four  loqgMV  tt|1«  Il  est  aisé  de  s*eQ  rendre  compte,  puisque  le  trait 
6  da  vernier  aai  k  draito4B/Mlll4b «et,  k  tnit  5  l*est  de  0,S.. . .  du  trait  35,  et  ainsi  de 
snita.  Le  trnjt  Q^  ie  k  éalmon  S8  de  0,7. 

Dans  la  meai  Brait  les  intervalles  de  deux  règles  succès- 
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Ce  qui  précède  suffira,  croyons*uous,  à  donner  une  idée  de 
ringénieuse  méthode  qui  a  permis,  dans  la  mesure  des  bases 
géodésiques,  de  tenir  compte  de  Tinfluence  de  la  température 
sur  la  longueur,  pendant  tout  le  cours  d*une  opération.  Nous  y 
ajouterons  la  citation  suivante,  empruntée  à  Delambre,  parce 


sives  à  Taide  du  vernîer  mn  (fig.  251),  dont  les  dmsions,  tracées  à  Tune  des  extrémités, 
étaient  fixes.  Une  réglette  mobile  à  coulisse  portait  les  divisions  de  la  grande  règle.  On 
faisait  avancer  cette  réglette  jusqu'au  point  voulu  ;  le  nombre  entier  des  divisions  se  lisait 
aisément  sur  la  partie  située  au  delà  de  RR  ;  c'est  ici  le  nombre  3.  Chercbant  alors  quel 
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Fig.  'iôO.  —  Mesure  d'une  longueur  à  l'aide  du  vernicr. 

trait  du  vernier  coïncide  avec  un  trait  de  la  réglette,  on  trouve  le  nombre  7.  Oès  lors  la 
portion  d'inter>alle  mesurée  était  5,7  à  0,1  près.  Dans  la  figure,  c'est  le  trait  2  de  la 
réglette  qui  coïncidait  d'abdid  avec  le  zéro  du  vernier  et  qui  s'est  avancé  à  droite  de  5,7 
divisions.  Il  en  est  donc  de  même  du  point  A. 

La  figure  25tJ  montre  la  disjwsition  des  doux  rèp:les  de  cuivre  et  de  platine,  dans  Tapiwireil 
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Fig.  231.  —  Mesure  d'une  longueur  à  l'aide 

du  vernier. 


Fig.  2ri2.  —  Évaluation  des  dilatations  de  la 
règle  de  cuivre  dans  Kappa rei!  de  Bonln. 
Emploi  du  vernier. 


de  Borda,  pour  l'évaluation  de  la  dilatation  apparente  du  cuivre  et  de  la  température  cor- 
respondante. Les  divisions  étaient  tracées  sur  un  tenon  fixé  à  la  règle  de  platine  et  mobile 
dans  une  rainure  pratiquée  le  long  de  la  règle  de  cuivre.  C'est  sur  le  bord  intérieur  de  b 
même  règle  qu'étaient  tracées  celles  du  vernier,  dont  les  indications  se  lisaient  au  moyen 
microscope  fixé  à  la  règle  de  cuivre. 
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qu'elle  montre  à  quelles  précautions  minutieuses  les  opéra- 
leurs  sont  tenus,  lorsqu'ils  veulent  éviter  les  causes  d'erreur 
et  assurer  la  précision  de  leurs  mesures.  Les  règles  dont  se 
servait  ce  célèbre  géomètre  étaient  conformes  à  celles  qu'on 
vient  de  décrire;  mais,  comme  leur  épaisseur  (à  peu  près 
1  ligne)  était  trop  petite  pour  qu'on  pût  les  employer  seules 
et  sans  garniture,  elles  étaient  portées  chacune  sur  une  pièce 
de  bois  bien  dressée,  sur  laquelle  elle  était  contenue  entre  de 
petites  montures  qui  les  maintenaient  sans  gêner  la  dilatation. 
«  Un  toit,  dit  Delambre,  recouvrait  les  pièces  de  bois,  afin  de 
garantir  les  règles  des  rayons  du  Soleil,  qui  auraient  produit 
dans  les  règles  de  cuivre  une  dilatation  rapide,  tandis  que  le 
platine,  abrité  par  le  cuivre,  se  serait  échauffé  beaucoup  plus 
lentement;  en  sorte  que  la  marche  du  vernier  eût  indiqué 
pendant  quelques  instants  une  dilatation  absolue  et  non  plus 
l'allongement  relatif.  Mais  sous  ce  toit  on  avait  laissé  quelques 
pouces  de  jour,  afin  que  l'observateur  eût  continuellement  la 
vue  des  règles,  et  qu'il  pût  s'apercevoir  du  moindre  dérange- 
ment qu'elles  pourraient  éprouver.  Il  en  résultait  cet  incon- 
vénient que,  le  matin  et  le  soir,  quand  le  Soleil  avait  peu  de 
hauteur,  les  rayons  trop  obliques  n'étaient  plus  arrêtés  par  le 
toit,  et,  pour  en  préserver  les  règles,  je  faisais  alors  tendre, 
du  côté  du  Soleil  seulement,  une  bande  de  toile  qui  s'attachait 
au  toit  et  réfléchissait  les  rayons  ou  les  arrêtait.  » 


CHAPITRE  V 


DISTILLATION  —  ÉVAPORATION 


§  1.    LA   DISTILLATION. 

11  y  a  deux  phases  dans  Topération  à  laquelle  on  donne  le 
nom  de  distillation ^  laquelle  a  pour  objet  de  séparer  un  liquide 
*   des  matières  étrangères  qui  s'y  trouvent  en  dissolution,  ou  d'un 
autre  liquide  avec  lequel  il  se  trouve  mélangé. 

La  première  phase  consiste  à  réduire  le  liquide  à  l'état  de 
vapeur  par  l'ébullition.  S'il  contient  des  substances  étrangères 
en  dissolution,  des  sels  par  exemple,  comme  il  en  existe  dans 
la  plupart  des  eaux  naturelles,  eaux  de  source,  de  rivière,  eau 
de  mer,  la  partie  aqueuse  se  vaporise  seule;  les  substances 
étrangères  restent  au  fond  du  vase  :  la  séparation  est  effectuée. 
S'il  est  mélangé  avec  un  liquide  d'une  autre  nature,  l'ébullitiou 
les  sépare  encore,  au  moins  en  partie,  puisque  la  température 
d'ébullition  de  liquides  différents  n'est  pas  la  même,  et  qu'alors 
un  des  liquides  se  réduit  en  vapeur  avant  l'autre. 

Comme  le  but  qu'on  se  propose  dans  les  deux  cas  est  d'ob- 
tenir avec  plus  ou  moins  de  pureté  le  liquide  en  question,  il 
faut,  après  l'avoir  réduit  en  vapeur,  le  faire  changer  d'état  ou 
le  ramener  à  son  état  primitif.  C'est  l'objet  de  la  seconde  phase 
de  la  distillation,  et  l'on  y  parvient  aisément  en  condensant  par 
le  refroidissement  la  vapeur  produite. 

La  distillation  est  une  opération  industrielle  très  ancien- 
nement connue,  qui  se  fait  au  moyen  d'un  appareil  nommé 
alambic. 
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C'est  une  chaudière  a,  nommée  cucurbite,  surmontée  d'une 
cornue  bc  à  laquelle  on  donne  le  nom  de  chapiteau.  Placée  sur 
un  foyer  et  remplie  de  l'eau  à  distiller,  elle  communique  en  d 
avec  la  partie  de  l'appareil  qu'on  appelle  serjjentin,  à  cause  de 
sa  forme  contournée  en  hélice.  La  vapeur  qui  se  forme  par 
ébullition  au-dessus  de  l'eau  de  la  cucurbite,  se  rend  dans  le 
serpentin  cl  s'y  condense  par  son  contact  avec  les  parois,  sans 
cesse  refroidies,  d'une  caisse  où  le  serpentin  plonge.  Veau 
distillée  est  reçue  au  dehors  de  la  caisse  dans  un  vase  g.  La 
condensation  incessante  de  ta  vapeur  ne  peut  se  faire  que  par 


Fig  333  —  Alambic ,  app.nreil  de  dislillahon 


l'échange  de  la  chaleur  de  vaporisation  et  l'élévation  de  tempé- 
rature de  l'eau  de  la  caisse  e.  Il  importe  donc  qu'on  renouvelle 
l'eau  froide  à  mesure  que  la  distillation  s'effectue  ;  c'est  ce 
qu'on  obtient  par  le  robinet  k,  qui  amène  de  l'eau  froide  au 
fond  de  la  caisse  par  l'entonnoir  et  le  tube  hd,  pendant  que  l'eau 
échauffée  s'écoule  à  la  partie  supérieure  par  l'ajutage  t. 

L'alambic  est  employé  sur  les  navires  pour  distiller  l'eau  de 
mer,  et  peut,  dans  une  certaine  mesure,  prociu'er  l'eau  douce 
nécessaire  aux  besoins  des  équipages.  L'eau  ainsi  distillée 
revient  environ  à  un  centime  le  litre. 

L'appareil  distillatoire  est  plus  compliqué  quand  on  a  affaïi'e 
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à  un  mélange  de  liquides  inégalemenl  volatils,  comme  sont 
les  liquides  alcooliques.  Avec  l'alambic  ordinaire  et  plusieurs 
distlllalions  successives,  on  obtiendrait  bien  à  un  certain  degré 
de  pureté  le  liquide  concentré  qu'on  a  en  vue  ;  mais  ce  liquide, 
l'alcool  par  exemple,  conserverait  alors  un  goût  empjTeuma- 
tique  qu'il  importe  de  détruire. 

On  y  parvient  avec  un  appareil  tel  que  celui  dont  la  figure 2S4 
représente  l'ensemble,  et  que  nous  allons  décrire  succinctement. 


Fig.  354.  —  A|))iareil  Laugier;  distillation  de  l'alcool. 


A  est  la  chaudière  directement  chauffée  par  le  foyer  ;  B  est 
une  autre  chaudière  chaurfée  par  les  gaz  perdus  de  la  combus- 
tion, dont  la  chaleur  se  trouve  ainsi  utilisée.  Deux  réfrigérants 
R,  R'  renferment  des  serpentins  où  se  fait  la  condensation  do 
la  vapeur  du  liquide  à  distiller.  C'est  ce  liquide,  le  vin  par 
exemple,  qui  remplit  toutes  les  parties  de  l'appareil,  chaudières 
et  réfrigérants.  Il  est  introduit  d'abord  dans  le  réfrigérant  R', 
s'écoule  par  un  tuyau  de  trop-plein  dans  R,  de  là  par  le  tuyau 
a  dans  la  chaudière  B  et  par  le  tuyau  t  dans  la  chaudière  A. 
Ln  vapeur  suit  une  marche  précisément  inverse.  De  A  elle  se 
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rend  par  t  dans  la  chaudière  B;  de  celle-ci,  par  &,  elle  passe 
dansR,  où  elle  se  condense  en  partie  dans  une  série  de  tronçons 
d'hélice.  Le  liquide  condensé  revient  en  Bpar  le  tube  de  retour  c 
commun  aux  hélices  ;  la  partie  non  condensée  de  la  vapeur 
passe  au  serpentin  de  R'  et  s'y  condense  à  son  tour. 

Voici  comment  se  fait  la  mise  en  train.  Quand  le  liquide  a 
atteint  dans  la  chaudière  B  le  niveau  de  la  pomme  d'arrosoir, 
on  suspend  l'écoulement,  on  emplit  la  chaudière  A  aux  trois 
quarts,  et  Ton  chauffe.  Alors,  pendant  que  la  partie  la  plus 
alcoolique  s'écoule  par  le  serpentin,  la  partie  la  plus  aqueuse 
revient  en  B,  dont  le  niveau  s'accroît,  tandis  que  celui  de  A 
baisse.  Quand  ce  dernier  est  réduit  au  quart,  on  évacue  par  le 
robinet  de  vidange  le  résidu  ou  vinasse.  On  ouvre  le  robinet  f, 
et  A  s'emplit  aux  dépens  de  B;  après  quoi  on  reprend  l'écoule- 
ment en  r,  sans  désormais  l'interrompre,  jusqu'à  ce  que  de 
nouveau  B,  qui  reçoit  du  liquide  de  trois  sources,  se  soit  rempli 
et  que  A  se  soit  réduit  comme  auparavant.  On  recommence 
ensuite  l'opération  indéfiniment. 

La  distillation  du  vin,  celle  de  toutes  les  liqueurs  fermentées 
tirées  des  céréales,  froment,  seigle,  orge  germée,  maïs,  des 
pommes  de  terre,  des  betteraves,  etc.,  a  pris  une  immense 
extension  dans  tous  les  pays  d'Europe  ou  d'Amérique.  C'est 
l'opération  terminale  d'une  industrie  considérable,  la  fabrica- 
tion de  l'alcool.  Les  appareils  dislillatoires  sont  très  variés.  En 
France  et  en  Belgique,  outre  l'appareil  Laugier,  qu'on  vient  de 
voir,  on  emploie  ceux  de  Cail,  de  Cliamponnois;  en  Allemagne, 
ceux  de  Dorn,  de  Pistorius,  de  Gall  et  de  Siemens;  en  Angle- 
terre, enfin,  celui  de  Coffey*,  que  représente  la  figure  235. 
Nous  renvoyons  au  Dictionnaire  de  chimie  de  Wurlz  f)our  la 
description  de  ces  appareils,  dont  il  suffisait  ici  de  faire  con- 
naître le  principe  physique 

1  •  a  Pour  donner  une  idée  des  dimensions  d'un  appareil  de  Cofrey,  nous  n*avons  qu*à 
mentionner  que  MM.  Currie,  à  Bow,  près  de  Londres,  y  obtiennent  annuellement  plus  de 
4  675  0(M)  litres  d'alcool  à  65  degrés  {pverproof)  par  la  distillation  du  moût  fermenté  d*orge 
et  d'avoîiie  aTec  addition  de  malt.  Cette  seule  maison  paye  à  rËtat  plus  de  400  000  livres 
•ferling  (10  nûBîaas  de  francs)  de  droits  par  an.  »  (Dictionnaire  de  chimie,  art.  Alcools.) 
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Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  sont  employés 
dans  la  grande  industrie  qui  a  pour  objet  la  distillation  et  la 
rectification  des  alcools.  Dans  les  laboraloircs  de  chimie,  où 
l'on  a  souvent  besoin  de  purifier  un  corps  volatil,  de  le  séparer 
des  parties  fixes  qu'il  tient  en  dissolution,  c'est  à  la  distillation 
qu'on  a  recours,  et  les  appareils  qui  servent  à  cet  usage  ont 
une  disposition  assez  simple,  ainsi  qu'on  le  voit  par  les  figures 


Fig.  '236.  —  V|i|)arcil  (.oiTc?  poui  la  dislillation  de  1  alcool 


250  à  240.  Des  ballons  en  verre  A  et  C,  reliés  par  des  tubes  qui 
jouent  le  rôle  dn  serpentin  et  qu'un  courant  continu  d'eau 
froide  enveloppe  pendant  l'opération,  sont  les  pièces  essen- 
tielles, dont  les  dimensions,  la  forme  et  les  matériaux  usités 
pour  les  relier  varient  avec  la  natuie  et  la  quantité  du  liquide, 
sa  volatilité  plus  ou  moins  grande  cl  son  action  cbimique  sur 
la  matière  des  vases  et  des  tubes.  S'agit-il,  par  exemple,  de 
liquides  corrosifs,  qui  attaquent  les  composés  organiques,  on 
ne  devra  employer  ni  liège  ni  caoutchouc  dans  l'appareil,  et 
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les  joints  se  feront  à  l'aitle  de  pièces  de  verre  s'emboitant  à 
l'émert  ou  non  suivant  les  cas. 


V 7—7 7 — 

Fig.  236.  —  Apprcil  à  ilislilltT. 

Il  arrive,  pour  certains  corps,  que  la  dislillalion  ne  peut 
s'opérer  à  la  pression  orditiaire,  parce  que  la  tenipcralure  à 


Fig.  S57.  —  ippruil  ti  distiller. 

laquelle  it  faut  3101*8  les  soumettre  les  décompose  parliellement. 
Dans  ce  cas,  on  opère  à  une  pression  moindre  ou  même  dans 
le  vide.  I  !  comment  on  dispose  l'appareil. 
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On  se  sert  comme  générateur  d'un  ballon,  que  l'on  chauffe  au 
bain  d'huile;  le  produit  de  la  distillation  est  recueilli  dans  une 
éprouvette  plongée  dans  un  vase  d'eau  froide;  cette  éprouvelte 
est  reliée  à  un  gros  ballon  qu'un  tube  de  caoutchouc  met  en 
communication  avec  une  machine  pneumatique,  et  qui  sert  à 
régulariser  la  pression.  Dès  que  le  vide  est  poussé  au  degré 
convenable,  enferme  le  robinet  de  communication  et  on  laisse 
s'elTcctuer  la  distillation. 

Quand  on  veut  séparer  les  liquides  inégalement  volatils  dont 
se  compose  un  mélange,  c'est  encore  à  la  distillation  qu'on 
a  recours,  et  l'expérience  réussit  d'autant  mieux  qu'il  y  a 
un  intervalle  plus  grand 
entre  les  points  d'ébul- 
lition  de  ces  liquides. 
Toutefois  la  séparation 
est  généralement  incom- 
plète, et  si  l'on  fait  trois 
parts  du  produit  de  la 
distillation,  la  première 
recueillie  est  celle  qui 
contiendra  la  jdus  fuite 
proportion  du  li(juide  lo 
plus  volatil;  la  dernière  sera  plus  riche  au  contraire  en  parlies 
du  liquirlc  ayant  le  point  d'ébullilion  le  [dus  ûlcvé,  cl  la  por- 
tion moyenne  se  ra()|iroclioia  le  plus  du  mélange  primitif.  En 
procédant  ensuite  de  la  même  manière  sur  les  deux  fractions 
extrêmes,  on  obtiendra  de  nouveau  deux  mélanges  encore  plus 
riches  en  chacun  dos  deux  litiuidcs,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à 
ce  qu'on  arrive  à  une  sépaialion  à  peu  près  totale.  C'est  ce  qu'on 
nomme  la  dùtiUalion  fractionnée. 

Ce  mudc  d'oiicralion  ne  réussit  pas  toujours  à  la  pression 
onlinaire.  On  eni|il(iic  alors  le  procédé  de  distillation  dans  le 
vide,  Ici  que  nous  l'avons  décril  plus  haut.  Supposons  qu'il 
s'agisse  d'un  mélange  d'alcool  et  d'élhcr;  la  quantité  d'alcool 
qui  passera  à  la  dislillalion  sera  d'autant  moindre  qu'elle  sera 


Fig  238.  —  Apiorail  piir  dislillor 
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elTecluée  à  une  température  plus  basse.  Or  la  diminution  de 
pression  a  précisément  pour  effet  d'abaisser  le  point  d'ébulli- 
tion.  De  là  l'utilité  de  faire  dans  l'appareil  dislillatoire  un  vide 
plus  ou  moins  parfait. 

On  arrive  aussi  au  même  but  en  disposant  les  appareils 
d'une  façon  spéciale.  Une  des  dispositions  les  plus  simples  est 
celle  que  représente  la  figure  239,  et  qui  est  due  à  M.  Wurlz. 


Fig.  S39.  —  Appareil  de  Wurli  ï  boules,  pour  la  distillation. 


C'est  un  tube  assez  gros,  sur  la  longueur  duquel  on  a  soufflé 
deux  boules  B  et  soudé  un  tube  latéral.  On  l'adapte  au  ballon  A 
qui  sert  de  générateur.  La  vapeur  qui  le  traverse  se  condense 
partiellement  à  la  surface  interne  des  boules  et  retourne  dans  le 
ballon,  tandis  que  la  partie  la  plus  volatile,  se  dégageant  par  le 
tube  latéral,  est  condensée  dans  le  réfrigérant  C,  pour  se  rendre 
de  là  dans  le  récipient  D.  Une  seule  distillation  permet  ainsi  de 
séparer  un  mélange  beaucoup  mieux  que  la  distillation  avec 
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une  cornue  ordinaire,  mais  il  faut  chauffer  davanlage,  parce 
qu'une  grande  partie  du  liquide  retourne  dans  le  générateur 
avant  d'être  définitivement  distillée. 

Quand  on  veut  concentrer  des  solutions  à  basse  température, 
on  emploie  la  distillation  dans  le  vide,  et  l'on  se  sert  alors  de 
l'appareil  représenté  dans  la  figure  240.  Voici  la  signification 
et  l'usage  de  ses  diverses  parties  :  A  ballon  contenant  la  solu- 
tion ;  R,  réfrigérant;  F,  flacon  récipient,  mis  en  communica- 
tion par  un  tube  de  caoutchouc  avec  la  trompe  à  vide  T  ;  m. 


Fjj.'.  iW.  —  Appafeil  pour  la  cnnccnlralio!!  des  diâsuiii lions  dans  la  vide. 


manomètre  indiquant  le  degré  de  vide  ;  B,  flacon  servant  à  l'ali- 
menlation  du  ballon  A  par  l'inlermédiaire  du  siphon  à  robinet  l. 
Quand  on  veut  connaîhe  la  richesse  alcoolique  d'un  vin. 
c'est  encore  à  la  distilialion  qu'on  a  recours.  A  l'aide  d'opé- 
rations foit  simjilcs  et d'a|)pai-eils  dus  à  Gay-Lussac  et  à  M.  Sal- 
lerou,  on  réduit  le  vin  à  n'être  plus  qu'un  mélange  d'eau  et 
d'alcool.  Tous  les  autres  principes,  sels,  acides,  tannin,  ma- 
tières colorantes,  etc.,  qui  cnireut  dans  la  composition  du  vin, 
s'en  trouvent  séparés.  Dès  lors,  en  plongeant  l'alcoomètre  cen- 
tésimal dans  le  mélange,  on  peut,  par  un  calcul  siuij)le,  en 
conclure  la  richesse  en  alcool  du  vin  mis  en  expérience. 
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§  2.    ÉVAl'OnATIOK.    MARAIS   SALANTS    ET   SAUKKS.    ALCAHItAZAS. 

FABRICATION    DE   LA    GLACE   AU   BENGALE. 

Une  grande  partie  du  sel  {chlorure  de  sodium)  nécessaire  à 
la  consommation  provient  des  eaux  de  la  mer,  où  il  entre  dans 
la  proportion  de  ^  "  ?:  environ'.  C'est  par  évaporalion  à  air 
libre,  dans  de  larçes  bassins  peu  profonds,  qu'on  arrive  à  con- 
centrer peu  à  peu  l'eau  marine,  et  le  sel  se  dépose  au  fond  des 


Fig.  341.  —  Hanis  salanb  de  l'Ouesl. 

bassins  sous  forme  de  cristaux,  et  à  la  surface  de  l'eau  en  une 
couche  mince  solide.  L'évaporation  est  activée  par  l'élévation 
de  température  due  aux  rayons  solaires  et  par  le  vent.  Aussi 
esl-ce  dans  la  saison  chaude  que  l'on  récolte  le  sel  dans  les 
marais  salants  et  qu'on  exécute  la  série  de  manipulations  1res 


I .  Celle  prupcrtîon  varie  d'une  mer  !i  l'iiulrr.  Le  nombre  ^'  esl  relatif  k  Venu  de  la  Hùdi- 
lorraiiée  ;  j'^  à  l'eau  de  l'oci'an  Atlantique.  Dans  la  mer  d'Aiof,  l'eau  no  rontient  guère  |)lus 
(te  I  cuiitiéinc  de  sel  miirin.  Pans  ton«  cc^i  nombres  n'entrent  point  les  autres  substances 
fixes  dissoutes  dans  l'eau  de  mer,  telles  que  les  chlorures  de  magnésium  et  de  calcium,  les 
bromures  de  magnésium  cl  de  sodium,  cic. 
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simples  qui  constituent  cette  industrie.  Le  sel  est  ramassé  en 
las,  qu'on  laisse  exposés  à  l'air  un  certain  temps,  pour  per- 
mellre  aux  substances  tiéliquescenles  qui  s'y  Irouvenl  mélan- 
gées (le  se  dissoudre  :  le  sel  ainsi  égoulté  est  ensuite  livré  au 
commerce. 
IjCs  ligures  242  et  243  représentent,  en  plan,  deux  marais 


^--TTîrr- 


Pig.  H-i.  —  l'Ian  J'un  inaruis  salant  Je  l'Oucsl. 


salants  :  le  jiremier  indique  la  disposition  adoptée  sur  les  côtes 
de  la  Manche  et  de  l'Océan,  où  l'on  utilise  les  marées  pour  rom- 
jdir,  aux  heures  de  la  haute  mer,  le  jos  ou  vasicre,  grand  ré- 
servoir dont  le  niveau  domine  celui  des  autres  bassins  du 
marais.  L'eau  passe  de  là  dans  les  conchcs,  compartiments 
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rectangulaires  (4,  5),  d'où  elle  se  rend  dans  les  mors,  fares  et 
adenies  (6,  6,  6,  7)  en  suivant  la  roule  marquée  par  les  flèches 
de  la  (igure.  Arrivée  là,  elle  pénètre  par  des  canaux  élroits  dans 
les  œiUets  ou  cristallisoirs  (8,9).  Quand  la  saison  (de  mai  à 
septembre)  est  favorable,  la  concentration  de  l'eau  salée  dans 
les  Tares  et  adernes  se  fait  avec  rapidité  et  le  sel  se  dépose  en 
cristaux  dans  les  œillets.  On  le  recueille  dans  de  petits  tas, 
qu'on  dépose  sur  les  digues  ou  ponts  qui  séparent  les  compar- 


Fig.  243.  -  ['Un  d'un  salin  ilu  Midi. 


timents  des  œillets  les  uns  des  autres.  Une  fois  égoutlés,  ces 
las  sont  réunis  en  tas  plus  gros  TT,  qu'on  recouvre  d'une 
couche  de  terre  glaise.  Le  sel  qu'on  obtient  ainsi  est  le  sel  gris; 
on  le  raffine  en  le  dissolvant  dans  l'eau,  et  en  précipitant  la 
magnésie  par  la  chaux.  Puis,  après  l'avoir  ftltrée,  on  évapore 
la  dissolution  dans  des  chaudières. 

Les  salins  ou  marais  salants  du  Midi  sont  disposés  autre- 
ment que  ceux  de  l'Ouest,  à  cause  de  l'absence  de  marée  dans 
la  Méditerranée.  Us  sont  divisés  en  deux  ou  trois  étages  nom- 
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mes  partènemmts.  L'eau  arrivant  par  une  pente  naturelle  dans 
les  partènemenls  extérieurs  (3,  3)  y  subit  d'abord  une  première 
concentration  ;  de  là  on  la  fait  passer  dans  les  bassins  (4,  4)  ou 
partènemenls  intérieurs,  et  enfin  de  ceux-là  dans  les  bassins 
de  dépôt  ou  tabks  salantes  (5,  5).  Au  lieu  d'élever  Teau  d'abord 
dans  les  bassins  de  l'étage  le  plus  élevé,  pour  la  conduire  de  là 
dans  les  étages  inférieurs,  on  adopte  la  méthode  inverse,  parce 
qu'elle  exige  évidemment  une  moindre  force  motrice,  la  quan- 
tité d'eau  à  élever  allant  en  diminuant  à  mesure  que  Tévapo- 
ration  la  concentre  davantage.  On  voit  sur  la  figura,  en  2  et  7, 
les  pompes  à  vapeur  qui  servent  à  ces  élévations  successives. 

On  obtient  encore  le  sel  en  l'extrayant  par  évaporation  des 
eaux  des  sources  salines;  mais,  comme  ces  eaux  renferment 
d'ordinaire  une  faible  proportion  de  sel,  on  commence  par  les 
concentrer  en  leur  faisant  subir  une  première  évaporation  à  âir 
libre,  après  quoi  on  achève  l'opération  en  soumettant  les  eaux 
concentrées  à  l'action  de  la  chaleur.  Le  sel  se  dépose  dans  les 
chaudières  où  s'effectue  cette  seconde  opération. 

L'évaporation  à  air  libre  des  eaux  salines  se  fait  de  la  façon 
suivante  :  Des  tas  de  fagots  (fig.  244)  sont  empilés  et  maintenus 
par  une  charpente  au-dessus  du  bassin  où  l'on  veut  recevoir 
les  eaux  ;  celles-ci  s'échappent,  par  une  série  d'ajutages  a,  a..., 
de  deux  auges  AB,  CD,  situées  à  la  partie  supérieure  de  celte 
construction,  à  laquelle  on  donne  le  nom  de  bâtiment  de  gra- 
duatioUy  et  qu'on  oriente  de  manière  que  sa  direction  longi- 
tudinale soit  perpendiculaire  à  celle  du  vent  le  plus  fréquent. 
L'eau  s'écoule  ainsi  en  se  disséminant  à  travers  les  branches 
et  les  petits  rameaux  des  fagots,  de  sorte  qu'elle  est  forcée  de 
présenter  une  grande  surface  à  l'air  libre  ;  l'évaporation  s'effec- 
tue donc  avec  une  grande  rapidité,  et  l'eau  du  bassin  est  plus 
concentrée  que  celle  des  sources.  On  la  ramène  une  seconde, 
une  troisième  fois  à  l'aide  de  pompes  P,  P',  jusqu'à  ce  que  le 
degré  de  concentration  soit  suffisant,  et  l'on  achève  l'évapora- 
tion dans  les  chaudières. 

Tout  le  monde  connaît  ces  vases  de  terre  poreuse  auxquels 


ÊVAPORATION   DES  EAUX   SALINES.  679 

on  donne  le  nom  à'aïcarraz-as  ',  et  qui  scnent  ù  tenir  l'eau 
fraîche  en  été.  La  propriété  qu'on  recherche  en  ces  sortes  de 
carafes  est  due  au  froid  qui  résulte  de  l'évaporation  du  liquide 
à  la  surtace  extérieure.  L'eau  qui  pénètre  à  travers  les  parois, 
el  qui  s'évapore  d'autant  plus  rapidement  que  l'air  extérieur, 
plus  chaud,  est  moins  saturé  de  vapeur,  est  successivement 
remplacée  par  de  l'eau  nouvelle.  L'ahaissement  de  température 


Fig.  244.  —  Bltimcnt  de  groâtution  pour  l'cTaporation  des  eaui  salines. 

qui  résulte  de  celte  évaporation  empoche  l'eau  de  l'alcarraza 
de  s'écliaufler,  comme  il  arriverait  si  les  parois  du  vase  étaient 
imperméables. 

C'est  celle  évaporation,  si  abondante  et  si  rapide  par  les 
nuits  claires,  qui  donne  lieu  à  la  formation  de  la  rosée,  conden- 
sation de  la  vapeur  d'eau  de  l'air  en  petites  gontlelelles  à  la 
surface  des  corps  terrestres.  Quand  le  froid  qui  en  résulte  est 
assez  intense,  les  gouttes  se  gèlent  et  produisent  la   gelée 

1.  tlot  etpagnol,  alearrata,  lire  lui-même  de  Varabc  al-qurat,  cruche. 
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blanche.  Au  Bengale,  où  la  température  est  trop  élevée  pour 
qu'il  se  forme  jamais  naturellement  de  la  glace,  on  en  obtient 
artificiellement  de  la  façon  suivante.  Voici  en  quels  termes 
Tyndall  rend  compte  du  procédé  usité,  et  de  la  cause  du  phé- 
nomène physique  dont  ce  procédé  est  une  application  : 

c<  Wells  (auteur  de  la  Théorie  de  la  rosée)  fut  le  premier, 
dit-il,  qui  expliqua  la  production  artificielle  de   la  glace  au 
Bengale,  où  elle  ne  se  forme  jamais  nalmrellement.  On  creuse 
des  fossés  peu  profonds  que  l'on  remplit  en  partie  de  paille,  et 
sur  la  paille  on  expose  au  ciel  pur  des  bassins  plats  contenant 
de  l'eau  qu'on  a  fait  bouillir.  L'eau  a  un  grand  pouvoir  de 
radiation;  elle  envoie  en  abondance  sa  chaleur  dans  l'espace, 
et  la  chaleur  ainsi  perdue  ne  peut  pas  être  remplacée  par  la 
chaleur  de  la  terre,  que  la  paille,  non  conductrice,  arrête  au 
l)assage.  Le  soleil  n'est  pas  levé,  que  déjà  de  la  glace  s'est  foi^ 
mée  dans  chaque,  vase.  Telle  est  l'explication  de  Wells,  et  c'est 
sans  aucun  doute  l'explication  véritable.  Je  pense  toutefois 
qu'elle  a  besoin  d'un  complément.  Il  paraît,  d'après  les  descrip- 
tions venues  jusqu'à  nous,  que  la  condition  la  plus  propice  à  la 
formation  de  la  glace  n'est  pas  seulement  un  ciel  pur,  mais 
aussi  une  atmosphère  sèche.  «  Les  nuits,  dit  sir  Bobert  Baker, 
les  plus  favorables  à  la  production  de  la  glace  sont  celles  qui 
sont  les  plus  claires  et  les  plus  sereines,  et  pendant  lesquelles 
il  apparaît  très  peu  de  rosée  après  miîiiiit.  J'ai  écrit  en  italique 
cette  phrase  très  significative.  Pour  produire  de  la  glace  en 
abondance,  l'atmosphère  ne  doit  pas  seulement  être  claire,  elle 
doit  en  outre  être  comparativement  privée  de  vapeur  d'eau. 
Quand  la  paille  sur  laquelle  reposaient  les  bassins  devenait 
humide,  on  la  remplaçait  par  de  la  paille  sèche;  et  la  raison 
que  Wells  assignait  à  celte  pratique,  c'est  que  la  paille,  mouillée 
et  devenue  plus  compacte,  agissait  comme  corps  conducteur. 
Cela  peut  être;  mais  il  est  certain  aussi  que  la  vapeur  d'eau, 
en  s'élevant  de  la  i)aille  humide  et  en  se  répandant  au-dessus 
des  bassins,  serait  devenue  un  écran  qui  aurait  arrêté  le  refroi- 
dissement i)ar  rayonnement  et  retardé  la  congélation.  » 
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Les  petits  dépôts  de  glace  qu'on  recueille  ainsi,  avant  l'aube, 
dans  les  vases  exposés  au  rayonuemeiit,  dc  sont  pas,  on  le 
comprend,  bien  considérables.  Comme  le  dit  M.  Louis  Rous- 
selel  dans  une  notice  où  il  rend  compte  de  la  façon  dont  on 
obtient  la  glace  dans  l'Inde,  «  ce  n'est  le  plus  souvent  qu'une 
mince  pellicule,  mais  tous  ces  fragments  combinés  réussissent 
à  former  une  glace  assez  compacte.  Cette  glace  est  transportée 
aussitôt  dans  des  glacières  pratiquées  sous  le  sol,  oii  elle  se 
conserve  pendant  un  temps  assez  long.  » 


Fig.  245.  —  Récolle  de  la  glace  dans  l'Inde. 

Le  procédé  ainsi  employé  pour  la  formation  et  la  récolle  de  la 
glace  est  sujet  à  des  inconvénients  qui  font  préférer  ta  glace 
en  blocs,  telle  qu'elle  est  expédiée  directement  aux  Indes  des 
lacs  de  l'Hudson  ou  de  l'Ontario.  La  première  est  toujours  mé- 
langée de  débris  de  paille  et  de  poussière,  ce  qui  ne  permet 
pas  de  l'employer  directement  pour  rafraîchir  les  boissons.  Elle 
sert  seulement  pour  maintenir  à  une  basse  température  les 
vases  qui  contiennent  les  liquides  eux-mêmes.  Du  reste,  la 
quantité  qu'on  peut  obtenir  ainsi  par  l'évaporation  naturelle 
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OU  au  grand  air,  est  loin  de  sufTire  aux  besoins  croissants  de  la 
consommation  de  ta  glace,  dont  l'usage  est  aujourd'hui  si  ré- 
pandu chez  les  nations  civilisées. 

On  se  sert  en  eflet  de  la  glace,  non  seulement  pour  rafraîchir, 
en  été,  les  boissons  de  toute  sorte,  pour  fabriquer  les  sorbets, 
les  crèmes,  mais  aussi  en  médecine  et  en  chîrui^e  pour  le 
traitement  de  certaines  maladies  ou  le  pansement  des  plaies'. 
Aussi  la  consommation  en  est-elle  considérable  en  Europe  et 


Fig.  3iG.  —  Transport  ilc  la 


e  dans  les  rues  de  Bombaj. 


dans  les  autres  parties  du  monde.  On  la  recueille  en  blocs  en 
Russie,  en  Suède  et  en  Norvège,  au  Canada  à  la  surface  des 
lacs,  et  des  navires  la  transportent  partout  dans  les  pays  mé- 
ridionaux, comme  nous  venons  de  voir  que  les  Américains  le 


t.  «La  glace,  dit  H.  Buignet,  conslilue  une  des  ressources  les  plus  précieuses  donl  Ulhé- 
rapeulique  puisse  disposer  pour  |ir(iiluire  les  eiïels  de  la  médication  sédalite.  Le  froid 
auquel  elle  donne  lieu  est  employé  a<ec  succès  dans  les  cas  d'inflammalion  ou  d'hémorragie, 
dans  les  mêningilcs,  dans  les  fièvres  Ivplioides  !i  forme  cérébrale,  etc.  Il  est  donc  nécessaire 
que  le  pharmacien  soil  toujours  en  mesure  de  fournir  de  la  glace,  en  été  comme  en  liiter, 
dans  les  villes  pourvues  de  glacières,  comme  dans  les  localités  privées  de  ressources;  cl, 
i  défaut  de  la  glace  naturelle,  il  est  nécessaire  qu'il  fournisse  de  la  glace  fabriquée  arlifi- 
ciellcment.  «  (Manipulattotu  de  phyaiqiie.) 
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font  dans  Tlnde.  Pour  transporter  ces  blocs  sans  que  la  tem- 
pérature plus  clémente  des  régions  à  traverser  les  fonde,  on 
les  empile  dans  des  caisses,  par  couches  qu'on  entoure  et  qu'on 
sépare  avec  de  la  sciure  de  bois  :  la  faible  conductibilité  de 
cette  matière  suffit  pour  protéger  la  glace  pendant  son  voyage. 
A  son  arrivée,  on  la  recueille  dans  des  glacières,  d'où  elle  est 
extraite  ensuite  au  fur  et  à  mesure  des  besoins. 

Dans  la  fabrication  du  sucre  de  betteraves,  quand  le  jus  a 
été  purifié  et  filtré,  il  doit  subir  une  forte  concentration,  afin 
que  le  sucre  dissous  puisse  cristalliser.  Cette  concentration  a 
lieu  en  deux  opérations,  dont  la  première  consiste  à  réduire  le 
jus,  par  évaporation,  à  la  moitié  environ  de  son  volume  pri- 
mitif, et  à  le  transformer  en  sirop.  100  kilogrammes  de  jus 
fournissent  en  moyenne  26  kilogrammes  de  sirop,  de  sorte  que 
l'évaporation  a  eu  lieu  sur  74  kilogrammes  d'eau.  Autrefois 
on  chaufiait  le  jus  dans  des  chaudières  à  air  libre  et  dès  lors 
sous  la  pression  de  l'atmosphère.  Dans  ces  conditions,  la  tem- 
pérature, étant  trop  élevée,  donnait  lieu  à  un  grave  inconvé- 
nient: sous  l'action  de  la  chaleur,  le  liquide  se  colorait  en 
brun,  indice  de  la  transformation  d'une  partie  de  sucre  cris- 
tallisable  en  sucre  incristallisable.  Pour  remédier  à  cet  incon- 
vénient, on  a  imaginé  des  appareils  où  la  concentration  se  fait 
à  une  pression  inférieure,  ou  dans  le  vide.  Il  en  résulte,  pour 
la  température  cFébullition  de^  jus,  un  degré  moins  élevé,  qui 
ne  permet  plus  de  craindre  ï'altération  du  sucre.  En  outre,  la 
concentration  est  plus  rapide,  dès  lors  plus  économique.  Les 
figures  247  et  248  représentent  deux  des  appareils  fondés 
sur  cette  méthode  d'évaporation  et  principalement  usités  en 
France. 

Dans  l'appareil  Derosne  et  Cail,  A  est  la  chaudière  qui  ren- 
ferme le  sirop  à  concentrer.  La  vapeur  produite  se  rend,  par 
le  tuyau  B,  dans  un  serpentin  en  cuivre  C,  contenu  dans  la  partie 
moyenne  d'une  grande  cuve.  Du  sirop  froid  coule  sur  les 
spires  du  serpentin  d'un  réservoir  supérieur  D,  abaisse  la  tem- 
pérature de  la  vapeur  et  facilite  ainsi  l'ébullition.  Ce  sirop 
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s'échauffe  d'ailleurs  lui-même  et  tombe  dans  le  réservoir  infé- 
rieur Ë,  d'où  il  est  i*efoulé  dans  la  chaudière.  L'extrémité  k  du 


Fig.  '2i7.  —  Aiiijaiuil  Iluiosne  «I  Cail  pour  h  concenlralion  des  sirops. 

serpentin  est  mise  en  communication  avec  une  pompe  qui 


j  tr  j  I      (tel  A    Lj  I  pou    la  c  n    nlral  on  J  <  sirops 


aspire  l'air  et  la  \apeur  et  fait  ainsi  le  vide  à  l'intérieur  de  la 
chaudière,  ce  qui  abaisse  la  température  d'ébullilion  du  liquide. 
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L'appareil  à  triple  effet  de  Cail  (fig.  248)  se  compose  de  trois 
chaudières  verticales  CGC,  de  même  hauteur,  dont  l'intérieur 
est  partagé  par  deux  cloisons  horizontales  en  trois  comparti- 
ments inégaux.  Un  certain  nombre  de  tubes  verticaux  (60  ou 
80)  mettent  en  communication  les  compartiments  inférieur  et 
supérieur  et  permettent  au  jus  à  évaporer  de  passer  librement 
de  l'un  à  l'autre.  Le  jus  ne  peut  donc  pénétrer  dans  le  com- 
partiment du  milieu  où  circule  la  vapeur  qui  sert  au  chauffage 
des  chaudières.  La  pompe  P  fait  le  vide  dans  la  première  chau- 
dière de  droite,  y  réduisant  la  pression  atmosphérique  d'un 
quart.  Le  jus  amené  du  réservoir  R  dans  cette  chaudière  y 
entre  en  ébullition  à  80**  ou  90\  La  vapeur  qu'il  émet  passe 
dans  un  rései*voir  ou  arrive  dans  un  tube  T.  De  là  elle  passe 
dans  la  seconde  chaudière,  dont  elle  échauffe  le  sirop,  qui 
entre  en  ébullition  entre  50"  et  60\  Elle  passe  de  même 
dans  la  troisième  chaudière,  pour  aller  se  concentrer  en  D,  au 
contact  de  l'eau  froide  qui  s'y.  trouve  amenée  par  des  tubes. 
Cette  condensation  contribue  à  entretenir  le  vide  dans  les 
chaudières,  vide  dont  le  degré  va  en  croissant  de  la  première 
à  la  troisième,  d'où  résulte  aussi  la  décroissance  de  la  tempé- 
rature d'ébnllition  dans  les  chaudières  successives. 


IV.  74 


CHAPITRE   VI 


PRODUCTION  INDUSTRIELLE  DU  FROID 


§  1.    MÉLANGES   RÉFRIGÉRANTS. 

Le  procédé  usité  dans  l'Inde  pour  se  procurer  de  petites 
quantités  de  glace  n'est  pas  applicable  partout  ni  en  toutes 
saisons.  D'autre  part,  la  récolte  de  la  glace  naturelle  sur  les 
étangs  ou  les  lacs  est  subordonnée  au  plus  ou  moins  de  rigueur 
de  la  saison  d'hiver  dans  les  pays  où  elle  est  possible.  Les  blocs 
doivent  être  ensuite  transportés,  à  grands  frais,  dans  les  lieux 
de  consommation,  et  emmagasinés  dans  des  glacières,  d'où  on 
les  lire  au  fur  et  à  mesure  des  besoins.  Tout  cela  nécessite  des 
dépenses  qui  font  revenir  assez  cher  le  prix  d'un  kilogramme 
de  glace.  Aussi  a-t-on  cherché  des  moyens  de  fabriquer  artifi- 
ciellement la  glace  et  des  procédés  assez  économiques  pour 
rendre  cette  fabrication  vraiment  industrielle.  Cette  question 
toute  pratique  se  rattache  au  problème  beaucoup  plus  général 
de  la  production  du  froid,  dont  nous  allons  d'abord  dire  quel- 
ques mots. 

Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  de  la  Première  Partie  qui 
traite  de  la  liquéfaction  des  gaz,  qu'on  peut  obtenir  un  grand 
abaissement  de  température  soit  par  une  évaporation  rapide 
d'un  liquide  soumis  à  une  faible  pression,  soit  par  une  brusque 
détente  d'un  gaz  fortement  comprimé,  soit  par  le  contact  avec 
un  mélange  de  substances  chimiques  dont  l'une  au  moins  est 
solide  et  subit  la  fusion  sous  Tinfluence  de  son  affinité  pour 
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l'autre.  Dans  tous  les  cas,  il  s'agit,  comme  on  voit,  d'une 
absorption  de  chaleur  plus  ou  moins  considérable,  absorption 
nécessitée  par  le  travail  mécanique  qu'exige  un  changement 
d'état.  Cette  quantité  de  chaleur,  ne  pouvant  ôtre  immédiate- 
ment fournie  par  les  corps  qui  sont  le  siège  de  ce  changement 
d'élat,  est  empruntée  au  milieu  ambiant,  dont  la  température 
se  trouve  ainsi  plus  ou  moins  abaissée. 

C'est  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  modes  de  production  du  froid 
que  se  sont  adressés  ceux  qui  ont  cherché  des  procédés  de 


Fig.  349.  —  SorbetièK.  Fig.  âSO.  —  GlaciËre  Goubaud. 

fabrication  de  la  glace.  Parlons  d'abord  de  l'emploi  des  mé- 
langes réfrigérants,  que  les  chimistes  et  les  physiciens  uti- 
lisent depuis  longtemps  dans  leurs  laboratoires.  Ces  mélanges 
sont  nombreux.  Citons  quelques-uns  des  plus  usités  : 

2  parties  en  poids  de  glace  pîlée  ou  de  neige  avec  1  partie 
de  sel  marin  (ou  chlorure  de  sodium);  les  deux  sels  prennent 
l'un  et  l'autre  l'état  liquide,  et  le  tlierniomèlre  plongé  dans  la 
dissolution  descend  à  19*,  ou  même  à  20"  au-dessous  de 
zéro. 

3  parties  de  glace  pilée  ou  de  neige,  mélangées  avec  4  par- 
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ties  de  chlorure  de  calcium,  pei-meltenl  d'atleindre  un  froid 
de  —  50'. 

Dans  ces  deux  mélanges,  la  cause  du  rerroidissement  est 
double.  L'affinité  de  l'eau  liquide  pour  l'un  ou  l'autre  sel  dé- 
termine la  double  liquéfaction  ;  l'eau  doit  d'abord  se  liquéGer 
pour  que  cette  affinité  puisse  s'exercer.  De  là  une  première 
absorption  de  chaleur,  nécessitée  par  le  travail  mécanique  de 
la  fusion  de  la  glace  ou  de  la  neige;  puis  une  nouvelle  absorp- 
tion, résultant  de  la  liquéfaction  des  sels. 

Un  autre  mélange  réfrigérant  fréquemment  employé  est  celui 
qu'on  forme  avec  8  parties  de  sulfate  de  soude  cristallisé  et 
5  d'acide  cblorhydrique  concentré.  Le  sulfate  de  soude  doit 


Fig.  351.  —  Glaci&re  ï  ba«cule. 

ôlre  finement  pulvérisé.  On  le  voit  fondre  rapidement,  el  le 
thermomètre  plongé  dans  le  mélange  s'abaisse  à  27'  environ 
au-dessous  de  sa  température  initiale.  Ici  l'abaissement  de 
température  est  du  à  diverses  causes,  notamment  ù  la  liqué- 
faction de  l'eau  de  cristallisation  du  sulfate  de  soude'. 
Voici  d'autres  mélanges  d'un  sel  avec  un  acide  : 

1.  D'après  H.  Berllielot,  •  lus  mélanges  rêfrigcranls  conslilués  par  dos  sels  hjilnl«>. 
assnciés  aui  acides,  aux  bases  ou  à  d'aulrcs  seh,  sont  régies  par  la  théorie  siiimile  :  Ir 
phénomène  anoriDul  que  ces  mélanges  manifestent  résulte  du  concourt  des  énergies  chimi- 
ques avec  des  énergies  étrangères.  Les  énergies  chimiiiuei  Agissent  conrormémmt  au  prin- 
cipe du  trarail  maximum,  poar  déterminer  une  pi'emière  réaction  eiolhermiquc,  dont  toutes 
les  autres  sont  la  conséquence.  Les  énergies  calorifiques  interviennent  ensuite  en  sent 
inverse  pour  déterminer  une  absorption  de  chaleur,  sous  sa  quadruple  Tonne  de  dissocialioa 
(sulfate  de  soude  hjdralé],  de  désagrégation  par  le  dissolvant  (équilibre  entre  le  bisulfate 
de  soude  et  l'eau),  de  dissolution  (laquelle  ne  joue  qu'un  rôle  intermédiaire  dans  le  cas  du 
sulfute  de  soude  el  de  l'acide  etilorhydrique  concentré),  enlîn  lie  Mquérarlion  (eau  de  rri^ 
tallisation).  >  (Compte*  rendu»  de  C Académie  det  sciences  pour  1880, 1.  I.) 
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3  parties  de  sulfate  de  soude  et  2  d'acide  azotique  étendu: 
refroidissement  de  29\ 

9  parties  de  phosphate  de  soude  et  4  d'acide  azotique 
étendu  :  abaissement  de  température,  39\ 

6  parties  de  sulfate  de  soude,  5  d'azotate  d'ammoniaque  et 
4  d'acide  azotique  étendu  :  5Q\ 

On  sait  enfin  que  l'azotate  d'ammoniaque  est  un  sel  blanc, 
solide,  qui  cristallise  parfaitement  et  est  très  soluble  dans 
Feau.  Si  Ton  fait  un  mélange  de  1  partie  de  ce  sel,  finement 
pulvérisé,  avec  1  partie  d'eau  distillée,  la  fusion  se  fait  presque 
instantanément,  en  déterminant  un  abaissement  de  20^  au- 
dessous  de  la  température  ambiante.  Si  cette  dernière  est  10\ 
le  froid  produit  est  de  16°  au-dessous  de  zéro. 

Voyons  maintenant  quelques  applications  industrielles  ou 
domestiques  des  mélanges  réfrigérants.  Les  figures  249  à  252 
représentent  quelques  appareils  fort  simples  où  ils  sont  utilisés. 

Un  mélange  de  glace  pilée  et  de  sel,  contenu  dans  un  seau 
où  l'on  plonge  l'ustensile  renfermant  les  sirops,  jus  ou  crèmes 
à  congeler,  ou,  selon  l'expression  technique,  à  transformer  en 
sorbets,  constitue  le  plus  simple  de  ces  appareils  :  c'est  h  sor- 
betière (fig.  249). 

Les  figures  250,  251  et  252  représentent  des  glacières 
domestiques^  toutes  construites  et  basées  sur  ce  principe  :  froid 
produit  par  la  dissolution,  qu'on  active  soit  par  un  mouvement 
de  bascule,  soit  par  un  mouvement  de  rotation  imprimé  au 
liquide  réfrigérant  à  l'aide  d'une  manivelle,  par  des  palettes  en 
hélice  entourant  le  vase  qui  contient  l'eau  ou  le  sirop  à  con- 
geler. Dans  la  glacière  des  familles,  un  certain  nombre  de  boites 
concentriques  forment  plusieurs  compartiments,  dans  lesquels 
on  introduit  alternativement  l'eau  à  congeler  et  le  mélange  ré- 
frigérant. Dans  la  figure,  on  voit  l'eau  en  A,  B,  B,  et  le  mélange 
en  C,  0.  L'eau  une  fois  congelée,  son  eau  de  fusion  s'écoule 
par  la  partie  inférieure  et  asperge  des  bouteilles  de  vin,  qui  se 
trouvent  ainsi  refroidies,  et,  comme  le  disent  les  gourmets, 
frappées  à  la  glace. 
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On  doit  à  M.  Toselli  divers  appareils  de  ce  genre,  parmi 
lesquels  nous  citerons  la  glacière  qui  figurait  à  l'Exposition 
universelle  de  i878.  Un  cylindre  à  fondB  mobiles,  contenant 
d'un  côté  l'eau  à  congeler,  de  l'autre  le  mélange  réfrigérant 
(azotate  d'ammoniaque  et  eau),  peut  recevoir  un  mouvement  de 
rotation  autour  d'un  axe  perpendiculaire  à  ses  génératrices. 
Au  bout  de  quelques  minutes,  on  obtient  un  poids  de  glace 
^a1  au  tiers  du  poids  d'azotate  employé. 


Fig.  952.  - 


'  GUciËre  des  famillei. 


La  malle-gladère  du  même  inventeur  est  décrite  en  ces 
termes  par  Buignel  :  «  La  source  de  froid  est  le  nitrate  d'am- 
moniaque que  l'on  fait  dissoudre  dans  l'eau,  et  l'appareil  dif- 
fère peu  de  la  gladère  des  familles.  Ce  qu'il  y  a  de  réellement 
nouveau  dans  la  malle-glacière  de  M.  Toselli,  c'est  la  dispo- 
sition particulière  du  récipient  à  glace.  Ce  récipient  comprend 
cinq  tubes  de  diamètres  différents  dans  lesquels  on  place  l'eau 
qui  doit  prendre  l'étal  solide.  Les  diamètres  de  ces  tubes  sont 
tellement  calculés  que,  quand  une  couche  solide  s'est  formée 
sur  la  parui  interne  de  cliacun  d'eux,  les  blocs  de  glace  qu'on 
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en  relire  forment  des  cylindres  creux  pouvant  s'introduire  les 
uns  dans  les  autres,  et  constituer  ainsi  un  bloc  unique  et  plein, 
qui  se  maintient  solide  pendant  très  longtemps.  »  En  cinq  mi- 
nutes* on  obtient  avec  cet  appareil  un  demi-kilogramme  de 
glace. 

Gomme  on  peut  le  voir  par  ce  qui  précède,  l'emploi  des  mé- 
langes réfrigérants  ne  permet  la  fabrication  que  d'une  petite 
quantité  de  glace.  Pour  les  usages  scientifiques  ou  domes- 
tiques, cela  peut  suffire,  et  d'ailleurs  l'avantage  de  produire  une 
très  basse  température  est  précieux  ;  mais,  industriellement,  ils 
ne  peuvent  fournir  la  solution  du  problème  de  la  fabrication  de 
la  glace  en  grand,  d'autant  plus  que  le  prix  généralement  élevé 
des  mélanges  s'y  oppose,  à  cause  de  la  diffîculté  qu'on  éprouve 
à  régénérer  leurs  éléments  pour  des  opérations  nouvelles. 


§  2.    FABRICATION    U^DUSTRIELLE   DE   LA    GLACE. 

Les  appareils  de  fabrication  de  la  glace  en  grand  sont  au- 
jourd'hui nombreux.  Mais  les  premiers  qui  aient  sérieusement 
fonctionné  sont  dus  à  un  ingénieur  français,  M.  Carré,  qui 
songea  à  utiliser  les  propriétés  de  l'ammoniaque  de  se  dis- 
soudre abondamment  dans  l'eau,  ds^ns  les  conditions  normales 
de  pression  et  de  température,  et  de  Se  liquéfier  elle-même 
lorsqu'on  la  force  à  se  comprimer  sous  la  pression  de  sa  propre 
atmosphère.  Lorsque  le  gaz  ainsi  liquéfié  vient  à  se  vaporiser, 
la  quantité  de  chaleur  qu'absorbe  ce  changement  d'état  est 
assez  grande  pour  congeler  l'eau  dont  le  récipient  qui  contient 
le  gaz  est  entouré. 

Voici  la  description  du  premier  appareil  de  ce  genre 
imaginé  par  M.  Carré  : 

Une  chaudière  cylindrique,  remplie  en  partie  d'une  dissolu- 
lion  de  gaz  ammoniac,  est  placée  sur  un  fourneau  jusqu'à  ce 
que  la  température  de  130'  soit  atteinte,  ce  qu'on  reconn^^i 
à  l'aide  d'un  thermomètre  dont  la  tige  dépasse  le  couvercle. 
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l^e  gaz  ammoniac  se  dégage  et  se  rend,  par  un  tube  abducteur, 
dans  un  réfrigérant  ou  vase  en  forme  de  tronc  de  cône  renversé 
plongé  dans  une  cuve  d'eau  froide.  L'intérieur  de  ce  réfrigérant 
sert  à  placer  le  vase  cylindrique  contenant  l'eau  qu'il  s'agit 
de  congeler.  Or  voici  comment  s'obtient  ce  résultat.  Les 
vapeurs  ammoniacales  qui  se  dégagent  incessamment  de  la 
chaudière  sont  refroidies  par  l'eau  de  la  cuve,  et,  en  outre, 
soumises  à  une  pression  croissante  :  elles  se  condensent  dans 
le  vase  cylindro-conique  ;  le  gaz  se  liquéfie  et  reste  enfermé 
dans  des  godets  adaptés  aux  parois  dans  l'espace  annulaire  qui 
entoure  le  cylindre  central, 
et  dont  l'objet  principal 
est  de  multiplier  les  sur- 
faces de  contact  entre  le 
liquide  et  le  congélateur. 
Cette  première  phase  de 
l'opération  dure  de  trois 
quarts  d'heure  à  une  heure; 
c'est  celle  que  représente 
la  figure  255.  A  ce  mo- 
ment, on  sort  la  chaudière 
du  fourneau  cl  on  la  plonge 
dans  la  cuve  d'eau  froide,  d'où  le  congélateur  a  été  enlevé, 
et  l'on  place  dans  celui-ci  le  cylindre  plein  de  l'eau  à  congeler. 
Cela  fait,  on  introduit  entre  les  deux  surfaces  concentriques  de 
l'alcool  qui  assure  leur  contact,  et  l'on  enveloppe  le  congélateur 
d'une  couverture  de  feulrc  ou  de  laine  bien  sèche.  Alors  com- 
mence la  seconde  phase  de  Topcralion,  qui  dure  aussi  envirou 
une  heure  ;  l'eau  de  la  chaudière  redevient,  par  le  refroidis- 
sement, apte  à  dissoudre  le  gaz  ammoniac,  qui  reprend  rapide- 
ment l'état  gazeux.  Cette  évaporalion  nécessite  une  absorption 
de  chaleur,  qui  se  fait  aux  dépens  du  vase  central  et  de  l'eau 
qu'il  contient.  On  peut  bientôt  en  retirer  un  bloc  de  glace. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire,  qui  est  représenté 
dans  la  (igurc  255,  est  destiné  à  l'usage  domestique,  à  cause 


Fig.  253. 


—  ÀpjKireil  Carré  pour  la  fabrication 
artificielle  de  la  glace. 
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de  la  faible  quantilé  de  glace  qu'il  peut  produire.  C'est  aussi 
le  cas  pour  l'appareil  imaginé  par  M.  E.  Carré,  frère  du  pré- 
cédent inventeur,  et  ayant  pour  principe  le  froid  qu'une  éva- 
poration  rapide  détermine  à  la  surface  de  l'acide  sulfurique,  en 
un  mol  reproduisant  en  grand  la  célèbre  expérience  de  Leslie. 


Fig.  S5t.  —  Appareil  E.  Carré  pour  la  fabrication  de  la  glace. 

L'acide  sulfurique  est  contenu  dans  un  réservoir  en  plomb 
allié  d'antimoine,  que  l'acide  n'attaque  pas  à  la  température 
ordinaire.  Un  tuyau  coudé  part  de  ce  réservoir,  et  c'est  à  son 
extrémité  qu'on  fixe  le  vase  contenant  l'eau  à  congeler  ;  c'est  ici 
une  carafe  maintenue  par  un  bouchon  en  caoutchouc  (fig.  254). 
Un  autre  tube  fait  communiquer  le  réservoir  avec  le  pied  d'une 
pompe  pneumatique,  qu'on  peut  manœuvrer  à  la  main  à  l'aide 
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(l'uQ  levier.  Le  vide  se  fait  à  la  fois  au-dessus  de  l'acide  el 
dans  la  carafe,  dont  l'eau  entre  alors  en  ébuIlitioD.  Le  froid 
que  causent  la  vaporisation  rapide  de  l'eau  et  l'absorption  de 
sa  vapeur  par  l'acide  sulfurique  est  suffisant  pour  congeler 
l'eau  de  la  carafe.  En  quelques  minutes,  on  obtient  ainsi  aisé- 
ment un  kilogramme  de  glace. 


I    DE   LA    CLACE.    —    APPARBaS  i 


FADIUCAIK»   COKTIXCE. 


Outre  qu'il  ne  permet  pas  la  fabrication  de  la  glace  en  grand, 
l'appareil  à  ammoniaque  de  M.  Gari'é  a  un  autre  inconvénient 
grave  (qui  d'ailleurs  est  la  cause  principale  du  premier)  :  c'est 
de  fonctionner  d'une  manière  intermittente.  Mais  le  même  in- 


Fig,  855. 


Carre  pour  la  fubricalion  aTlificielIc  de  la  glace. 


venleur  ne  larda  point  à  résoudre  le  problème  de  la  continuité, 
en  construisant  le  grand  appareil  dont  la  figure  255  va  nous 
permettre  de  donner  la  description. 

A  est  la  chaudière  où  l'on  chauffe  la  dissolution  ammonia- 
cale :  c'est  un  cylindre  vertical  de  l-.SO  de  hauteur  sur  0",4(» 
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de  diamètre  ;  sa  capacité  est  de  150  litres,  mais  on  ne  la  charge 
que  de  80  à  90  litres  de  la  dissolution  concentrée  d'ammo- 
niaque. Chauffée  à  une  température  maximum  de  130%  la.  ten- 
sion des  vapeurs  mélangées  d^eau  et  de  gaz  atteint  8  atmo- 
sphères. Le  gaz  qui  s'en  échappe  se  rend  dans  un  récipient  R 
plein  d'eau  froide,  où  il  traverse  une  série  de  quatre  serpentins 
plans  et  parallèles  dans  lesquels  il  se  liquéfie  par  refroidisse- 
ment; C  est  un  réservoir  d'où  coule  constamment  un  jet  d'eau 
froide  destiné  à  renouveler  l'eau  du  récipient.  Le  gaz  liquéfié 
se  rend  de  là  dans  un  cylindre  D  d'une  capacité  de  4  à  5  lilres, 
et  qui  est  destiné  au  rôle  de  distributeur,  grâce  à  un  méca- 
nisme intérieur  qui  permet  de  régler  la  dépense  du  liquide, 
c'est-à-dire  son  entrée  dans  le  réfrigérant  G.  Comme  il  a  jus- 
qu'ici conservé  sa  pression  de  8  atmosphères,  c'est-à-dire  un 
excès  de  7  atmosphères  sur  la  tension  qui  exislc  dans  le  vase  G, 
on  interpose  un  robinet  qui  permet  de  modérer  l'effet  de  cet 
excès  de  pression.  C'est  dans  le  réfrigérant  ou  congélateur  G, 
que  se  trouvent  disposés  les  vases  remplis  de  l'eau  à  congeler. 
Là  le  liquide  ammoniacal,  sous  l'influence  de  l'excès  de  pression 
de  7  atmosphères,  se  précipite  dans  le  vide  relatif  qui  lui  est 
offert,  et  l'évaporation  rapide  qui  en  est  la  conséquence  déter- 
mine un  froid  assez  intense  pour  congeler  l'eau  des  vases  qui 
s'y  trouvent  renfermés. 

La  première  phase  de  l'opération  se  termine  ainsi  par  la 
congélation,  qui  en  est  le  but  principal.  La  seconde  phase,  ayant 
pour  objet  la  régénération  de  la  solution  ammoniacale  de  la 
chaudière,  commence  alors.  Les  vapeurs  formées  dans  le  réfri- 
gérant eu  sortent  par  un  large  tube,  et  vont  affluer  dans  un 
réservoir  où  Teau  appauvrie  de  la  partie  inférieure  de  la  chau- 
dière vient  tomber  en  pluie,  après  s'être  refroidie  dans  un  ser- 
pentin. L'ammoniaque  s'y  condense  par  absorption  et  recon- 
stitue une  solution  riche  qui  tombe  au  fond  du  réservoir.  Il  ne 
reste  plus  qu'à  renvoyer  cette  solution  dans  la  chaudière  :  c'est 
ce  qu'on  obtient  à  l'aide  de  la  pompe  aspirante  et  foulante  F, 
qui  aspire  le  liquide  enrichi  à  mesure  qu'il  se  forme,  puis  le 
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refoule  clans  le  réservoir  E  et  enlin  de  là,  par  un  tube,  jusqu'au 
sommet  de  la  chaudière.  Ainsi  s'opère,  d'une  manière  continue, 
la  régénération  de  la  dissolution  ammoniacale,  sans  qu'il  soit 
besoin  d'en  renouveler  les  éléments.  On  obtient  de  la  sorte 
15  à  18  kilogrammes  de  glace  par  kilogramme  de  houille 
brûlée.  En  vingt-quatre  heures,  une  machine  du  type  qu'on 
vient  de  décrire  permet  de  fabriquer  jusqu'à  3000  kilogrammes 
de  glace,  dont  le  prix  de  revient  ne  dépasse  pas  un  centime  le 
kilogramme. 

On  voyait  à  l'Exposition  universelle  de  1878  diverses  ma- 
chines à  fabriquer  la  glace  :  les  machines  Sulzer,  dans  les- 
quelles les  vapeurs  ammoniacales,  au  lieu  de  se  dissoudre 
dans  l'eau,  étaient  liquéfiées  par  une  pompe  à  compression;  la 
machine  Tellier,  fondée  sur  le  froid  que  détermine  Tévapora- 
tion  dans  le  vide  de  l'élher  mélhylique,  et  sur  sa  liquéfaction 
par  la  condensation  :  une  pompe  à  double  efiet  aspirante  et 
foulante,  mue  par  la  vapeur,  produit  ces  deux  effets  opposés 
dans  les  deux  parties  essentielles  qui  composent  cette  ingé- 
nieuse machine  :  le  frigorifèi'e^  sorte  de  chaudière  tubulairè 
contenant  l'élher  liquide,  et  le  condenseur^  capacité  cylin- 
drique renfermant  un  serpentin  que  refroidit  un  courant  con- 
tinu d'eau  froide;  la  machine  Tellier  fournil  200  kilogrammes 
de  glace  à  l'heure,  au  prix  de  revient  de  2  centimes  le  kilo- 
gramme; les  machines  anglaises  de  V Atlas  Company,  qui  em- 
ploient l'élher  au  lieu  de  l'ammoniaque,  et  produisent  1000  ki- 
logrammes en  24  heures  ;  la  machine  Giffard,  employant  l'air 
comprimé  et  sa  détente  à  la  production  du  froid,  et  donnant 
3000  kilogrammes  de  glace  par  jour,  à  l',5  le  kilogramme;  et 
enfin  la  machine  de  M.  Raoul  Pictet,  fondée  sur  l'évaporalion 
de  l'acide  sulfureux  liquide,  et  que  représente  la  figure  256. 
Ce  dernier  appareil  se  compose  de  trois  parties  principales  :  le 
condenseur,  le  réfrigérant  et  le  système  de  pompes  aspirantes 
et  foulantes  à  l'aide  desquelles  on  produit  le  vide  qui  détermine 
l'évaporation  de  l'acide  sulfureux  liquide,  puis  le  retour  des 
vapeurs  à  l'état  liquide  par  leur  condensation.  La  machine 
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Raoul  Piclet  donne  1000  kilogrammes  de  glace  à  l'heure.  Les 
pompes  sont  actionnées  par  un  moteur  horizontal  de  la  force 
de  50  chevaux-vapeur.  Une  dépense  d'un  kilogramme  de  houille 
donne  22  kilogrammes  de  glace,  ce  qui,  tout  compte  fait, 
met  à  un  demi-cenlime  le  prix  de  revient  du  kilogramme. 

Pour  terminer  l'énuméralion  de  ces  appareils  (Te  production 
industrielle  du  froid,  citons  encore,  bien  qu'il  soil  utilisé  plutôt 
pour  les  recherches  scientifiques,  le  frigorifère  Vincent,  dont 


Fig.  356, 


la  figure  257  va  nous  aider  à  comprendre  le  fonctionnement. 
L'inventeur,  M.  G.  Vincent,  a  songé  à  utiliser  les  propriétés  du 
chlorure  de  méthyle.  qui  entre  en  ébullition  à  la  basse  tem- 
pérature de  25  degrés  au-dessous  de  zéro.  Voici,  d'après 
H.  Schûtzenberger*,  la  description  et  l'emploi  de  l'appareil  en 
question  : 

«  Le  frigorifère  Vincent  se  compose  d'un  vase  cylindrique  en 
cuivre  AM,  à  double  paroi ,  entre  les  deux  enveloppes  A,  A 


1.  Traité  de  Chimie  qàUrale,  1. 1. 


598  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

duquel  on  peul  inlroduire  du  chlorure  de  méthyle,  à  l'aide 
d'un  robinet  BC,  formé  d'une  lige  d*acier  filetée  terminée  par 
un  cône  s'appliquant  sur  un  siège  en  bronze,  et  que  l'on  peut 
facilement  manœuvrer  à  l'aide  d'une  poignée  D.  Une  vis  tné- 
talliquc  S,  qui  s'applique  sur  une  rondelle  en  plomb,  fermé 
un  second  oriticc  mettant  l'espace  annulaire  en  commuDicaUoD 
avec  l'atv  ambiant  ;  au  moment  de  remplir  l'appareil,  on  des- 
serre légèrement  cette  TÎft 
pour  laisser  échapper 
l'air. 

a  Le  chlorure  de  mér 
lliyle  se  trouve  en  pro- 
vision dan^  UQ  cylindre 
en  cuivre  P  servant  à  son 
transport,  et  portant  qn 
robinet  h  vis  b,  semblable 
à  celui  du  frigorifëre  ;  on 
fait  facilement  passer  le 
liquide  dans  ce  dernier 
appareil  au  moyen  d'nn 
tube  en  caoutchouc  ren- 
forcé par  des  toiles.  On 
peut  inlroduire  ainsi 
!2\500  environ  de  chlo- 
rure de  méthyle  dans  le 
rri<;orifère.  Le  vase  cen- 
tral M  recuit  un  lifpnde  incongelable,  tel  que  l'alcool,  pour 
former  un  bain  dans  lequel  on  peul  plonger  les  corps  à  i-e- 
froidir,  et  nolaTUinont  le  tube  K.  à  travers  lequel  on  fait  circuler 
les  gaz  destinés  à  la  liquéfaction.  Le  cylindre  est  entouré 
d'une  matière  peu  conductrice  de  la  chaleur,  telle  que  de  la 
ripurc  de  liège,  niaînlenue  par  une  enveloppe  E. 

«  Pour  abaisser  la  température  du  bain  h  — 23%  il  suffit 
d'ouvrir  le  robinet;  veul-on  au  contraire  l'amener  à  — 50°,  on 
relie  le  robinet  du  frigorifère  à  une  bonne  machine  pneuma- 


-  Fii(;iirifi:iï!  C.  Vincent, 
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lique.  Un  appareil  double,  composé  de  deux  frigoriferes  el 
d'une  pompe  aspirante  et  foulante  mue  par  l'intermédiaire 
d'un  volant,  permet  d'éviter  la  perle  du  chlorure,  et  de  le  con- 
denser à  nouveau  après  évaporation.  » 

Avec  le  frigorifère  simple,  on  peut  faire  un  grand  nombre 
d'expériences  de  laboratoire,  par  exemple  la  liquéfaction  de 
^gaz  ou  la  congélation  de  liquides,  expériences  qui  exigeaient 
jusqu'alors  l'emploi  coûteux  soit  du  protoxyde  d'azote  liquide, 
soit  de  l'acide  carbonique  solide.  L'appareil  à  pompe  aspirante 
et  foulante  qui  permet  de  faire  successivement  le  vide  dans 
le  frigorifère,  pour  obtenir  une  température  plus  basse,  et 
ensuite  de  récupérer  le  chlorure  à  l'état  liquide  par  la  com- 
pression, peut  servir  aussi  bien  aux  usages  domestiques  qu'à 
ceux  du  laboratoire  :  on  obtient  ainsi  très  rapidement  de  la 
glace. 

M.  Vincent  a  fait  aussi  construire  de  grandes  machines 
frigorifiques  dont  les  applications  industrielles  ne  peuvent 
manquer  de  recevoir  des  développements  importants. 

L'une  de  ces  machines  se  compose  de  trois  parties  princi- 
pales :  le  frigorifère,  où  ce  fait  la  vaporisation  du  chlorure  de 
méthyle  liquide,  et  où,  comme  son  nom  l'indique,  se  produit  le 
froid  ;  le  liqué fadeur,  appareil  où  la  vapeur  comprimée  repasse 
à  l'état  liquide  ;  et  la  pompe  aspirante  et  foulante,  dont  l'action 
a  pour  double  objet  de  recueillir  la  vapeur  au  sortir  du  frigo- 
rifère el  de  la  refouler  comprimée  dans  le  liquéfacteur.  La 
planche  VI  montre  comment  sont  disposés  ces  divers  organes 
de  la  machine  frigorifique  Vincent.  A  droite  et  au  fond  de 
l'atelier  où  elle  se  trouve  installée,  on  voit  une  grande  capa- 
cité rectangulaire  dont  la  face  supérieure  est  recouverte  de 
caissons  ou  alvéoles  renfermant  l'eau  à  congeler.  C'est  le  frigo- 
rifère. Sous  les  alvéoles  esl  une  sorte  de  chaudière  tubulaire 
horizontale  renfermant  le  chlorure  de  méthyle  liquide,  et  dans 
les  tubes  eux-mêmes  une  dissolution  incongelable  de  chlorure 
de  calcium.  La  vaporisation  du  chlorure  de  méthyle  détermine 
le  refroidissement  de  cette  dissolution,  qui,  chassée  par  l'action 

!¥•  76 
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d'une  hélice  autour  des  alvéoles,  congèle  Peau  qu'elles  con- 
Liennent. 

La  pompe  à  double  eflet  située  en  avant  et  à  droite  du  dessin 
aspire  par  l'un  de  ses  cylindres  la  vapeur  de  mélhyle  qu'un 
long  tuyau  amène  du  frigorifèrc,  la  comprime  à  moilic,  puis 
l'envoie  dans  le  second  cylindre,  où  la  compression  s'achève  cl 
qui  la  lance  dans  le  liquéfacleur.  Ce  dernier  est  un  grand 
cylindre  vertical,  installé  entre  le  frigorifère  et  les  pom|>es; 
il  forme  intérieurement  un  corps  tubulaire  où  arrive  la  vapeur 
comprimée  et  où  elle  se  liquéfie  sous  l'influence  du  refroidis- 
sement qu'elle  subit  au  contact  des  tubes.  Ceux-ci  sont  eu  efi'el 
constamment  parcoutus  par  un  courant  d'eau  froide.  Du  liqiié- 
facteur,  le  chlorure  de  mélhyle  redevenu  liquide  retourne  au 
frigorifère  par  le  tuyau  à  robinet  qu'on  voit  en  avant  du  cy- 
lindre, près  de  sa  base.  La  continuité  de  l'opération  se  trouve 
.  ainsi  assurée. 

En  marche  normale,  la  pression  dans  te  liquéfacteur  varie  de 
3  à  4  atmosphères,  selon  la  température  de  l'eau  employée  à 
la  réfrigération.  Le  degré  de  vide  dans  le  frigorifère  oscille 
entre  0  cl  0,5  atmosphère,  selon  le  degré  de  froid  qu'on  veut 
obtenir.  Une  machine  installée  comme  celle  qu'on  vient  «le 
décrire  peut  produire  entre  100  et  500  kilogrammes  de  glace 
à  l'heure. 

L'emploi  du  chlorure  de  mélhyle  a  d'ailleurs  d'autres  avan- 
tages que  sa  grande  puissance  frigorifique  :  le  liquide  n'altère 
pas  les  métaux  ;  sa  vapeur,  d'une  odeur  douce,  peut  être  res- 
pircc  sans  inconvénient  par  les  ouvriers,  en  cas  de  réparatioD. 
Enhii,  c'est  un  produit  de  fabrication  industrielle  courante. 

g  -i.    APPMCATtOKS    DIVERSES   DES    MACHINEE    A    GLACE    ET    Al'PAREll.S  ^^H 
KniGOHIFIQIIES.  ^^^| 

Après  avoir  décrit,  avec  les  détails  nécessaires,  les  procédé? 
employés  pour  la  production  des  basses  lep-»^-''"-"''     ■  ' 
appareils  qui  servent  à  la  fabrication  de  la  ] 
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hors  de  propos,  croyons-nous,  d'indiquer  quelques-unes  des 
.appliculions  les  plus  importantes  que  les  inventeurs  avaient  en 
vue  en  imaginant  procédés  on  machines. 

La  plupart  des  substances  oi^aniques,  animales  ou  végé- 
tales, lorsqu'elles  ne  font  plus  partie  d'un  être  vivant,  subissent 
promptement,  aux  températures  ordinaires  et  au  contact  de 
l'iiir,  une  fermentation  qui  ne  tarde  point  à  prendre  les  carac- 
tères d'une  décomposition  putride,  d'autant  plus  rapide  que  la 
température  est  plus  élevée.  La  fermentation  n'est  plus  pos- 
sible, ou  s'arrête,  si  le  froid  est  suffisamment  intense  :  la 
température  de  0"  remplit  cette  condition. 

On  devait  songer  à  utiliser  les  froids  artificiels,  l'emploi  de 
kl  glace  par  exemple,  pour  la  conservation  des  substances 
alimentaires,  œufs,  viande,  gibier,  poisson,  etc.  On  a  com- 
mencé par  construire,  pour  cet  objet,  de  petites  glacières  do- 
mestiques très  bien  appropriées  et  fort  économiques.  Nous 
citerons  celles  que  M.  Pasteur  avait  adoptées,  au  laboratoire  de 
l'École  normale,  pour  retarder  l'éclosion  de  certaines  graines 
de  ver  à  soie,  pour  conserver  des  ferments,  etc.  C'était  tout 
simplement  une  fontaine  de  cuisine  en  grès,  disposée  au  centre 
d'un  tonneau  et  entourée  d'un  corps  mauvais  conducteur, 
comme  le  coton  cardé.  Une  boîte  en  fer-blauc,  percée  de  trous, 
contenant  les  objets  à  refroidir,  était  placée  au  centre  de  la 
fontaine,  dont  ou  la  séparait  par  des  fragments  de  glace.  Un 
kilogramme  de  glace  suffisait  à  maintenir  une  température  de 
Cependant  3  ou  4  jours;  on  recueillait  l'eau  de  fusion  par  le 
robinet  de  la  foutaine. 

En  installant  cette  glacière  fort  simple  à  la  cave,  chacun  peut 
consenrer  chez  soi,  d'une  manière  très  peu  coûteuse,  toute 
sorte  d'objets  alimentaires  qui  s'altéreraient  promptement  pen- 
dant les  chaleurs  de  l'été. 

M.  Ch.  Tellier  a  imagine,  dans  le  même  but,  divers  appa- 
reils,  auxquels   il  donne  une   forme  quelconque,  celle   d'un 
i...ff,.t ......  o*i>n.nia.  «n.i..  In  ,      leTTation  de  la  viande  chez  les 

de  citerne,  creusée  dans  le 
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sol.  Un  cylindre  à  double  enveloppe  Ironconique  servait  à 
recevoir  les  viandes  suspendues  à  une  sorte  d'étagère  ou  de 
cage  ihétallique,  qu'on  manœuvrait  par  une  poulie.  La  glace 
remplissait  l'intervalle  des  deux  enveloppes  du  cylindre,  qui 
était  protégé  lui-même  par  des  couches  de  matières  isolantes 
tassées  entre  le  cylindre  et  les  parois  de  la  citerne.  On  pouvait 
faire  écouler  l'eau  de  fusion  à  l'aide  d'une  petite  pompe  à  main, 
qui  la  puisait  latéralement  au  fond  de  la  citerne. 

Supposons  ces  procédés  généralisés  et  appliqués  en  grand 
à  tout  un  navire,  et  nous  aurons  la  disposition  adoptée  par  le 
même  inventeur  pour  le  transport,  sur  grande  échelle,  de  la 
viande  d'Amérique  en  Europe.  Le  FrigœHfique ,  navire  de 
900  tonneaux,  avait  été  aménagé  dans  ce  but  ;  il  fît  un  premier 
voyage  à  la  Plata  en  août  1876,  et  revint  en  Frauce  au  mois  de 
juillet  1877,  chargé  de  viandes  en  bon  état  de  conservation. 
Le  moyen  employé  pour  maintenir  les  viandes  en  cet  élal 
pendant  toute  la  traversée  consistait  à  entretenir  dans  les 
magasins  où  elles  étaient  suspendues  un  courant  constant  d'air 
sec  et  froid.  Les  appareils  producteurs  du  froid  étaient  ceux 
dont  il  a  été  question  dans  le  paragraphe  précédent,  basés  sur 
la  vaporisation  de  l'éther  méthylique.  Ces  machines,  placées 
à  l'arrière  du  navire,  refroidissaient  l'air  amené  du  dehors  dans 
une  chambre,  dite  chambre  de  froid,  dont  les  parois  se  recou- 
vraient de  toule  l'humidité  contenue  dans  cet  air,  sous  forme 
de  givre  déposé  à  leur  surface.  De  là,  l'air  ainsi  refroidi  à 
environ  — 2"  était  chassé  sous  les  parquets  des  magasins  ou 
chambres  à  viande,  qu'une  double  enveloppe  de  tôle  et  de 
planches  protégeait  contre  la  chaleur  extérieure,  grâce  à  une 
couche  de  matières  interposée  (paille  coupée  et  feutre).  Une 
machine  à  vapeur  actionnait  les  pompes  qui  produisaient  la 
ventilation  constante  des  chambres  et  le  renouvellement  con- 
tinu de  l'air  à  basse  température  dont  elles  avaient  besoin  '. 

i.  Voici,  d*après  un  médecin  principal  de  la  marine,  M.  Delpcuch,  ce  que  derient  la 
viande  soumise  à  ces  conditions  :  «  Elle  durcit,  dit-il,  et  se  dessèche  à  la  surface,  en  con- 
sistance d^aponévrose,  ou  pour  mieux  dii*c  de  corne,  et,  sous  ce  glacis  de  trois  iniUimèlres 
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Aux  environs  de  New-York  existe  un  élablissemenl  où  Ton 
conserve  les  poissons  par  le  froid.  Une  salle  de  refroidissement, 
divisée  par  des  cloisons  en  plusieurs  compartiments,  forme 
tout  le  premier  étage  de  l'édifice.  Les  murs  en  sont  doubles, 
ainsi  que  les  plafonds  qui  la  séparent  du  second  étage,  et  les 
intervalles  sont  remplis  d'un  mélange  de  glace  pilée  et  de  sel. 
C'est  dans  ces  chambres  glacées  que  sont  accrochés  les  pois- 
sons, après  qu'ils  ont  été  eux-mêmes  refroidis  et  gelés  dans 
des  terrines,  entre  des  lits  de  glace  et  de  sel  marin.  Ils  de- 
viennent alors  aussi  durs,  aussi  rigides  que  des  blocs  de  glace 
ou  des  barres  de  métal.  «  On  les  conserve  dans  cet  état,  dit  une 
note  de  La  Nature  à  laquelle  nous  empruntons  ces  détails, 
pendant  un  mois  et  même  un  an,  et  ils  sont  aussi  frais  au  bout 
de  ce  temps  que  s'ils  venaient  d'être  péchés.  Il  suffit  de  les 
dégeler  pour  les  rendre  bons  pour  la  cuisson.  Le  poisson  est 
recueilli  l'été,  quand  il  est  abondant,  et  conservé  ordinaire- 
ment jusqu'à  l'hiver.  »  A  Bone  et  à  Alger  des  installations  sem- 
blables ont  été  faites  récemment. 

Des  procédés  analogues  permettent  de  conserver  les  fruits 
frais.  C'est  ainsi  que  les  horticulteurs  des  environs  de  San 
Francisco,  manquant  de  débouchés  pour  la  vente  de  leurs  fruits, 
ont  fait  construire  des  wagons  munis  d'ap|)«reils  réfrigérants, 
capables  de  maintenir  à  Félat  frais,  pendant  plus  d'un  mois, 
les  fruits  qu'ils  expédient  par  la  grande  voie  ferrée  du  Paci- 
fique aux  villes  des  États  de  l'Est.  New-York,  Boston,  Phila- 
delphie peuvent  ainsi  recevoir,  dans  un  délai  de  dix  jours,  les 
fruits  récoltés  en  Californie. 


environ  d'épaisseur,  vous  trouvez  la  chair  vermeille  et  succulente,  telle  qu'elle  se  présente 
quelques  heures  après  Tabatage  :  comme  ténacité  de  la  fibre,  comme  solidité  et  élasticité 
de  la  masse,  pas  de  différence  avec  la  viande  fraîche.  Enfin,  il  y  a  absence  complète  de 
toute  odeur  ;  et  ce  n*est  pas  tout  :  cette  chair,  que  la  vie  a  quittée  depuis  plusieurs  mois, 
n'éprouve  pas,  quand  on  la  sort  du  milieu  artificiel  qui  Ta  conservée,  la  décomposition 
rapi  de  qui  attend,  par  exemple,  celle  qui  a  séjourné  dans  un  bloc  de  glace  :  dépouillée  de 
l'enduit  protecteur  que  l'air  froid  lui  a  constitué,  elle  rentre  dans  les  conditions  normales 
de  viande  fraîche,  et  ne  s'altère  que  dans  les  délais  qui  sont  fixés  à  celle-ci  par  le  climat 
et  par  la  saison.  »  Malgré  toutes  les  conditions  apparentes  de  succès  que  présageait  cet 
essai,  r entreprise  du  Frigorifique  n'a  pas  eu  de  suite;  nous  ignorons  pourquoi. 


606  LE   MONDE  PHYSIQUE. 

A  Saint-Pétersbourg,  on  fait  geler  les  œufs  pour  les  con- 
server frais;  à  New-York,  ce  son l  les  poissons;  à  San  Fran- 
cisco, il  est  probable  qu'on  ne  fait  pas  geler  les  fruits  ;  on  se 
contente  sans  doute  d'une  température  assez  fraîche  pour  em- 
pêcher la  fermentation. 

Arrivons  à  d'autres  applications  industrielles  du  froid,  plus 
importantes  que  les  précédentes. 

M.  Raoul  Piclet  a  utilisé  les  machines  à  glace  à  la  rectifi- 
cation des  alcools.  Cette  opération,  qui  a  pour  objet,  comme 
on  sait,  de  transformer  les  alcools  mauvais  goût  en  alcools 
fins,  c'est-à-dire  débarrassés  des  éthers  et  huiles  empyreuma- 
tiques  qui  les  rendent  impropres  à  la  consommation,  est  limitée 
dans  les  procédés  ordinaires,  à  cause  des  températures  relati- 
vement élevées  auxquelles  se  fait  la  séparation  des  vapeurs  des 
liquides  de  diverses  natures  composant  les  flegmes.  La  tension 
de  ces  vapeurs  étant,  à  ces  températures,  considérable  pour 
chacun  d'eux,  tous  passent  en  proportions  plus  ou  moins 
grandes  dans  le  travail  de  recliflcation. 

M.  Pictel,  s'appuyant  sur  ce  principe  «  que  c'est  aux  basses 
températures  que  la  proportion  d'alcool  qui  s'évapore  d'un 
mélange  est  maximum  »,  s'est  proposé  d'établir  un  dispositif 
réalisant  les  conditions  suivantes  :  a  1**  rendre  variable  à  vo- 
lonté la  température  du  liquide  bouillant;  2**  rendre  variable  la 
pression  des  vapeurs  qui  agissent  sur  le  liquide.  Ainsi,  dit-il, 
pour  opérer  la  rectification  de  l'alcool,  il  suffit  de  provoquer 
son  ébullition  à  de  très  basses  températures  et  d'entretenir 
cette  ébullition  sans  changer  ces  températures  une  fois  obte- 
nues. »  Nous  n'entrerons  point  dans  la  description  des  appa- 
reils et  des  opérations  par  lesquels  M.  Piclet  a  su  réaliser  ces 
conditions.  11  nous  suffira  de  dire  que  les  organes  qui  servent 
à  maintenir  les  basses  températures  en  question  sont  des  réfri- 
gérants contenant  de  l'anhydride  sulfureux  liquide,  et  où,  par 
l'action  d'une  pompe  spéciale,  l'évaporation  de  cet  acide  dé- 
termine un  abaissement  de  température  oscillant  entre  25*  et 
50''  au-dessous  de  zéro.  Ce  sont  du  reste  des  réfrigérants  en 
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lout  semblables  à  ceux  des  machines  à  glace  du  môme  inven- 
teur. 

Une  autre  application  industrielle  des  machines  frigorifiques 
est  celle  qui  a  pour  objet  le  refroidissement,  après  cuisson, 
du  moût  de  bière.  Lorsque  celte  cuisson  est  terminée,  le  moût 
passe  de  la  chaudière,  par  des  tuyaux  en  cuivre,  dans  de 
grands  réservoirs  peu  profonds,  que  Ton  nomme  refroidissoirs 
et  qui  sont  installés  dans  des  greniers  parfaitement  aérés.  Cetle 
opération,  qui  permet  aux  diverses  substances  tenues  en  disso- 
lution ou  en  suspension  dans  le  moût  de  se  déposer,  peut  être 
activée  par  l'emploi  des  divers  réfrigérants  dont  nous  avons 
donné  la  description.  Ils  sont  également  utilisés  pour  obtenir 
de  la  Hère  de  conserve,  qu'on  obtenait  auparavant  en  dirigeant 
le  produit  de  la  première  fermentation  dans  de  grandes  cuves 
placées  dans  des  caves  entourées  de  glace  ou  glacières.  On  a 
établi  au  Caire,  il  y  a  quelques  années,  une  brasserie  on  h  s 
machines  Raoul  Pictet  sont  employées  à  produire  la  glace  né- 
cessaire pour  maintenir  \  une  basse  température  les  caves  où 
la  bière  est  fabriquée. 

Parmi  les  applications  des  machines  frigorifiques  qui  n'ont 
point  été  réalisées  encore,  croyons-nous,  mais  qui  nous  semblent 
devoir  l'être  incessamment,  citons  enfin  la  ventilation  en  été 
des  grandes  salles  de  réunion,  des  théâtres,  et  surtout  des 
hôpitaux.  Ce  problème  d'hygiène,  d'une  solution  si  difficile, 
puisque  jusqu'à  présent  on  n'a  guère  pu  réussir  qu'à  substituer 
à  l'air  vicié  de  l'intérieur  l'air  pur  mais  toujours  chaud  de 
l'extérieur,  trouverait  là  une  solution.  Il  suffirait  de  faire 
passer  préalablement  l'air  extérieur  par  des  chambres  de  froid, 
où  des  machines  à  glace  entretiendraient  constamment  une 
basse  température.  A  quel  prix  se  ferait  cette  substitution? 
C'est  peut-être  là  qu'est  le  nœud  ou  la  difficulté  de  la  solution 
du  problème. 


CHAPITRE   VII 

LA  MACHINE  A  VAPEUR 

g  1.  LA  VAPEUR  FORCE  MOTRICE. 

De  loules  les  applications  de  la  chaleur,  et  Ton  peut  bieu 
ajouter  de  toutes  celles  que  les  autres  agents  physiques  ont  per- 
mis de  réaliser,  il  n'en  est  aucune  dont  Timporlance  puisse 
cire  comparée  à  Temploi  de  la  vapeur  comme  force  motrice. 
Deux  siècles  à  peine  nous  séparent  des  premiers  essais  d'où  la 
machine  à  vapeur  est  sortie;  il  n'y  a  guère  plus  de  cent  ans 
qu'elle  a  commencé  à  prendre  possession  des  usines^  et  déjà 
elle  a  révolutionné  l'industrie  dans  le  monde  entier.  Après  avoir 
envahi  les  manufactures,  puis  la  navigation  et  les  voies  fer- 
rées, la  voilà  qui  se  répand  dans  les  fermes  et  s'attaque  aux 
Iravaux  agricoles.  Les  conséquences  économiques  ou  sociales 
de  la  substitution  de  ce  puissant  moteur  aux  forces  des  ani- 
maux et  de  l'homme  se  développent  sous  nos  yeux  avec  une 
prodigieuse  rapidité.  On  ne  s'étonnera  donc  point  que  nous 
consacrions  plusieurs  chapitres  à  l'étude  de  la  machine  à 
vapeur  sous  ses  formes  variées. 

Les  anciens  connaissaient  la  force  élastique  de  la  vapeur 
d'eau  *.  Sans  avoir  de  notions  nettes,  précises,  de  ses  propriétés 
physiques,  ils  avaient  cherché  à  tirer  parti  de  cette  force. 

i .  Arislolc,  Sénèquc  attribuaient  h  la  transformation  subite  de  Feau  en  vapeur  les  efiets 
(les  Ireinbloinenls  de  terre.  Cette  transformation  se  fait,  d*après  eux,  "h  Tintérieur  du  globe, 
sous  l'influence  de  la  chaleur  souterraine.  Or,  comme  le  remarque  Ârago,  m  les  gmnds  efleb 
qu'ils  veulent  expliquer  montrent  bien  de  quelle  énorme  puissance  mécanique  la  ?apeor 
leur  semblait  douée.  )) 
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C'est  ainsi  que  Héron  d'Alexandrie  inventa  la  machine  à 
laquelle  on  a  donné  le  nom  tVéolijyyle,  et  divers  appareils  où 
l'action  de  l'air  comprimé  ou  dilaté  était  enjeu.  On  va  voir,  en 
effet,  que  le  mouvement  de  l'éolipyle  avait  bien  pour  cause  la 
force  expansive  de  la  vapeur,  mais  agissant  d'une  tout  autre 
façon  que  dans  les  machines  à  vapeur  modernes. 

C'était  une  marmite  ou  chaudière  (fig.  258)  en  partie  pleine 
d'eau,  placée  sur  un  foyer  et  fermée  par  un  couvercle.  Sur  celui- 
ci,  un  tube  creux  et  recourbé,  muni  d'un  robinet,  allait  soute- 
nir, en  la  pénétrant,  une  sphère  creuse  métallique,  qu'un  autre 
montant  égal  soutenait  extérieurement  à  l'extrémité  du  même 
diamètre.  La  sphère  était  donc  mobile  autour  de  ce  diamètre 
ou  axe.  Deux  autres  tubes  creux  et  recourbés  partaient  de  la 
surface  de  la  sphère  aux  extrémités  d'un  diamètre  perpendi- 
culaire à  l'axe.  Cela  posé,  on  va  comprendre  l'action  motrice 
de  la  vapeur  dans  ce  petit  appareil.  On  ouvre  le  robinet;  la 
vapeur  monte  de  la  chaudière  dans  le  tube  creux  et  emplit  la 
sphère  métallique.  Si  celle-ci  n'était  percée  d'aucune  ouver- 
ture, elle  resterait  immobile;  mais  la  vapeur,  qui  tend  à  presser 
la  surface  intérieure  de  la  sphère  avec  la  même  force  en  tous 
ses  points,  trouvant  deux  issues,  s'échappe  avec  bruit  en  se 
condensant  dans  l'air;  la  réaction,  qui  lui  aurait  fait  équilibre 
au  cas  de  la  fermeture  complète,  s'exerce  donc  en  sens  con- 
traire, et  la  sphère  tourne  avec  plus  ou  moins  de  rapidité  dans 
un  sens  opposé  à  celui  de  la  sortie  de  la  vapeur. 

L'éolipyle  (nom  qui  signifie  porte  d'Eole  ou  porte  de  Vair) 
est,  comme  on  voit,  une  machine  où  la  force  élastique  de  la 
vapeur  agit  par  réaction.  Ce  n'a  jamais  été  d'ailleurs  qu'un  jeu 
de  physique  amusante,  bien  qu'il  ait  fixé  l'attention  des  savants 
et  des  expérimentateurs  des  siècles  qui  ont  précédé  Papin,  et 
qu'on  l'ail  décrit  en  proposant  de  l'utiliser  pour  faire  marcher 
des  tournebroches. 

L'appareil  décrit  par  Salomon  de  Caus  dans  son  opuscule 
Les  raisons  des  forces  mouvantes  (1615)  est  un  exemple  d'une 
upplication  plus  directe  de  la  force  expansive  de  la  vapeur.  De 
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l'eau  est  inti-odutte  par  le  robinet  D  (fîg.  259)  dans  la  sphère 
creuse  A,  qu'on  place  sur  le  feu  après  avoir  Terme  le  robjnel 
d'inlroduclion.  Un  tube  BC  passe  par  une  autre  omerture  Bel 
descend  dans  t'eau  sans  toucher  le  Ibnd.  Quand  la  vapeur  s'esl 
formée  en  assez  grande  quantité  ctque  sa  tension  est  assez  Torte, 
on  ouvre  le  robinet  B,  et  l'eau,  pressée  à  sa  surface  intérieure 
par  la  force  élastique  de  la  vapeur,  est  projetée  au  dehors  jar 
le  tube.  Quelques  années  après  Salomou  de  Caus,  le  marquis 
de  Worcesler  construisit  une  machine  à  peu  près  semblable 
qui  fut  employée  à  élever  l'eau  à  Vauxhall,  près  de  Londres. 


Pig.  35S.~ËoluiTl.;detl 


Fîg.  ^ÔU.  —  Ajijuircil  de  Saloinon  ii  da,. 


Le  récit  complet  et  détaillé  de  toutes  ces  tentatives,  do  ces 
ébauches  mécaniques  oij  l'on  cherchait  à  utiliser  diverses  forces 
naturelles,  celle  del'uir  dilaté  ou  de  l'air  comprimé  et  celle  delà 
vapeur,  a  un  intérêt  qui  n'est  point  douteux  pour  l'histoire  des 
progrès  des  applications  de  la  science  humaine*.  Mais  tout  cela 
ne  devient  sérieusement  instructif  qu'à  l'époque  où  la  physique, 
sortant  de  la  phase  des  explications  subtiles  et  infécondes,  est 
entrée  dans  la  voie  de  l'expérience  sous  l'impulsion  des  Galilée. 


1.  Nous  renverrons  le  lecteur  t\éa; 
Notice  que  François  Arago  a  |iubli<; 
h  l'ouirage  lout  réceni  iiii'iin  savanl 


de  connaître  les  phases  de  cette  histoire,  soit  à  U 
1837  sur  VHiiloire  de  la  machine  à  vapeur.  >til 
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des  Boyle,  des  Huygens.  I^  machine  à  vapeur  ne  pouvait  naître, 
ne  pouvait  recevoir  les  perfectionnements  qui  en  firent  un  véri- 
table moteur  industriel,  que  dans  le  siècle  qui  avait  vu  décou- 
vrir les  propriétés  de  l'air,  la  machine  pneumatique,  le  baro- 
mètre et  le  thermomètre  :  Papin  et  Watt  sont  les  enfants  de 
Torricelli  et  de  Galilée.  La  machine  à  vapeur  est  la  fille  de  ces 
deux  inventions  si  simples  et  si  fécondes  :  celle  du  baromètre, 
qui  démontre  et  mesure  la  pression  de  l'atmosphère,  qui  com- 
pare à  cette  pression  les  forces  élastiques  des  gaz  et  des  vapeurs; 
celle  du  thermomètre,  qui  mesure  les  degrés  de  la  chaleur.  Le 
moyen  de  faire  le  vide  soit  dans  la  chambre  barométrique,  soit 
dans  un  récipient  dont  l'air  est  extrait  par  une  pompe,  inven- 
tion si  précieuse  d'Otto  de  Guéricke,  venait  aussi  d'être  trouvé, 
quand  Denis  Papin,  notre  ilhistre  compatriote,  a  jeté  les  fon- 
dements de  la  plus  grande  révolution  industrielle  qu'ait  vue  le 
monde. 

Mais,  pour  bien  préciser  par  quelle  suite  d'idées  ont  dû 
passer  les  grands  esprits  qui  ont  eu  la  gloire  d'attacher  leurs 
noms  à  la  découverte  de  la  machine  à  vapeur,  il  est  indispen- 
sable d'entrer  dans  quelques  développements. 


§  2.  papin;  premiers  essais;  savert.  —  organes  essentiels  de  la  machike 

A  vapeur  moderne. 

Dès  1680,  Huygens  avait  songé  à  utiliser  la  force  expansive 
de  la  poudre  à  canon.  Voici  comment.  Dans  un  cylindre  muni 
d'un  piston  mobile,  il  faisait  détoner  une  certaine  quantité  de 
poudre,  et  la  violente  expansion  des  gaz  chassait  l'air  contenu 
dans  le  cylindre  par  deux  ouvertures  disposées  de  manière  à 
se  refermer  aussitôt.  Le  vide  se  faisait  donc,  au  moins  partiel- 
lement, de  sorte  que  la  pression  de  l'atmosphère  s'exerçait  sur 
la  face  supérieure  du  piston  avec  une  énergie  proportionnelle 
à  sa  surface  et  en  rapport  avec  le  degré  de  vide  obtenu. 

Un  modeste  médecin  français,  Denis  Papin,  que  la  révoca- 


M 
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lion  de  redît  de  Nantes  força  de  s^exiler,  chercha  d*a}>ord  ^  à 
perfectionner  la  machine  proposée  par  Huygens,  machine  qui, 
du  reste,  dans  la  pensée  de  son  auteur,  a  pouvait  servir,  non 
seulement  à  élever  toutes  sortes  de  grands  poids  et  des  eaux 
pour  les  fontaines,  mais  aussi  à  jeter  des  boulets  et  des  flèches 
avec  beaucoup  de  force,  suivant  la  manière  des  balisles  des 
anciens.  »  Mais  bientôt,  deux  années  plus  tard,  en  1690,  il 

songea  à  substituer  à  la  poudre  à  canon  un 
autre  agent,  propre  comme  elle  à  faire  le 
vide  sous  le  piston  et  à  laisser  ainsi  à  la 
pression  atmosphérique  toute  sa  prépondé- 
rance. 

Cet  agent,  c^était  la  vapeur  d*eau,  avec 
laquelle  Papin  était  déjà  familier,  puisque 
dès  1681  il  avait  inventé  sa  marmite  célèbre, 
son  nouveau  digesteur,  dont  il  a  été  question 
plus  haut.  Voici  en  quelques  lignes  la  des- 
cription de  la  première  machine  à  vapeur 
telle  que  Papin  l'avait  conçue,  et  Texplica- 
tion,  très  simple  à  concevoir,  de  ses  effets. 

B  est  un  piston  muni  d'une  tige  verticale  D 
et  mobile  dans  un  cvlindre  de  même  dia- 
mètre,  à  Tintérieur  duquel  on  a  introduit  de 
l'eau  à  une  faible  hauteur.  Dans  le  piston,  on  a  pratiqué  un 
trou  L  qu'une  tige  M  peut  fermer  à  volonté. 

Supposons  le  piston  enfoncé  dans  le  cylindre  jusqu'au  con- 
tact de  l'eau  dont  une  partie  a  pu  sortir  par  l'ouverture,  celle-ci 
étant  alors  fermée  à  l'aide  de  la  tige.  Plaçons  alors  le  cylindre, 
dont  les  parois  sont  métalliques,  sur  un  foyer  ardent  :  l'eau  est 
bientôt  réduite  en  vapeur,  et  celle-ci,  par  sa  force  élastique, 
surmonte  le  poids  du  piston  et  la  pression  de  l'atmosphère; 
elle  fait  remonter  le  piston  au  haut  du  cylindre.  Dès  que  le 
])islon  arrive  au  sommet  de  sa  course,  une  verge  mince  C,  mo- 


Fig.  260.  —  Première 
machine  à  vapeur 
de  Papin. 


1.  C'est  h  Tannée  1688  que  remonte  cette  première  tentative. 
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bile  autour  d*un  de  ses  points,  el  jusque-là  maintenue  au  con- 
tact de  la  lige  du  piston  par  un  ressort  G,  pénètre  dans  une 
fente  de  cette  tige,  lorsque  le  mouvement  d'ascension  amène 
la  fente  en  face  de  la  verge.  En  ce  moment  donc,  le  mouvement 
s'arrête,  Otons  alors  le  foyer  de  dessous  le  cylindre;  bientôt 
ses  parois  et  la  vapeur  d'eau  qu'elles  renferment  se  refroi- 
dissent :  la  vapeur  se  condense  et  le  vide  reste  au-dessous  du 
cylindre,  de  sorte  que,  si  l'on  vient  à  faire  sortir  la  verge  de  la 
fente  où  elle  maintient  la  lige  et  le  piston,  le  piston,  pressé  par 
le  poids  de  l'atmosphère,  sera  poussé  de  haut  en  bas,  el  l'on 
pourra  profiter  de  celte  pression  considérable  pour  lui  faire 
soulever  des  fardeaux. 

En  un  mot,  la  disposition  de  la  machine  de  Papin  est  un  peu 
différente  de  celle  où  Huygens  faisait  le  vide  par  la  poudre 
à  canon;  mais  l'effet  produit  est  le  môme.  Seulement,  c'est  la 
vapeur  d'eau  qui  agit,  c'est  sa  force  élastique  qui  fait  monter 
le  piston;  c'est  sa  condensation  par  le  froid  qui  fait  le  vide. 

Retenons  ici  deux  faits.  Papin,  dans  cette  première  machine 
à  vapeur,  emploie  d'abord  le  fluide  élastique  à  une  pression  un 
peu  supérieure  à  la  pression  atmosphérique  :  elle  lui  sert  alors 
comme  moteur  pour  soulever  le  piston.  Puis  il  la  condense  p  r 
le  refroidissement,  de  manière  à  faire  le  vide,  cl  c'est  la  pres- 
sion de  l'atmosphère  qui  devient  le  moteur  véritable,  celui  qui 
accomplit  le  travail  utile  en  vue  duquel  la  machine  est  con- 
struite. Plus  tard  il  modifia  sa  conception  première,  mais  peu 
heureusement,  il  faut  le  dire;  et  c'est  la  machine  que  nous 
venons  de  décrire  qui  constitue  son  plus  grand  titre  de  gloire, 
son  droit  incontestable  à  ôtre  considéré  comme  l'inventeur  de 
la  machine  à  vapeur. 

Savery,  qui  vint  après  (1698),  eut  l'heureuse  idée  de  produire 
la  vapeur  dans  un  vase  séparé,  de  la  condenser  dans  un  autre; 
mais  sa  machine  est,  sous  un  autre  rapport,  une  rétrogradation 
relativement  à  celle  de  Papin.  En  effet,  la  force  élastique  de  la 
vapeur  y  est  employée  à  refouler  l'eau  directement,  tandis  que 
nous  venons  de  voir  Papin  se  servir  de  cette  force  pour  pro- 
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duîre  le  mouvement  d'un  piston,  mouvement  qu*il  suffira  de 
transformer  par  des  procédés  purement  mécaniques,  pour  faire 
de  la  machine  à  vapeur  un  moteur  universel. 

Mais,  avant  de  continuer  cet  aperçu  historique,  que  nous 
compléterons  plus  loin  en  décrivant  la  machine  de  Savery, 
voyons  sommairement  quel  est  le  principe  de  la  machine  à 
vapeur  moderne,  et  de  quels  organes  essentiels  elle  est  com- 
posée. D'abord  et  avant  tout,  il  faut  songer  à  développer  la 
force,  c'est-â-dire  à  produire  et  à  recueillir  une  certaine 
quantité  de  vapeur  d*eau.  C'est  à  quoi  Ton  parvient  en  faisant 
chauffer  sur  un  foyer  une  marmite  ou  chaudière  remplie  d'eau, 
du  moins  en  partie.  C'est  le  générateur  de  vapeur^  l'une  des 
trois  parties  essentielles  ou  co/islilutives  de  la  machine. 

De  la  chaudière,  la  vapeur  passe  dans  une  capacité  de  forme 
cylindrique  partagée  en  deux  par  un  piston  mobile  :  c'est  là 
que,  par  des  dispositions  spéciales,  la  vapeur  agit,  tantôt  d'un 
côté,  tantôt  de  l'autre  du  piston,  de  manière  à  lui  imprimer  un 
mouvement  alternatif  ou  de  va-et-vient,  mouvement  qui  est 
l'objet  direct  de  la  machine. 

Le  cylindre,  le  piston  et  les  pièces  accessoires  qui  distribuent 
la  vapeur  dans  les  deux  chambres  du  cylindre,  constituent  la 
partie  de  la  machine  formant  le  mécanisme  moteur  :  c'est  la 
machine  proprement  dite,  dont  le  jeu  ne  serait  d'ailleurs  pas 
bien  compris,  si  je  n'entrais  encore  dans  quelques  détails. 

Considérons  la  figure  261,  qui  représente  la  machine  à 
vapeur  réduite  à  ses  organes  essentiels.  C'est  le  générateur  oii 
l'eau  se  transforme  en  vapeur,  en  remplissant  l'espace  situe 
au-dessus  de  l'eau  dans  la  chaudière,  ainsi  que  le  tuyau  VV. 
Ce  tuyau  conduit  le  gaz  élastique  dans  une  capacité  b  contigué 
au  cylindre,  et  qu'on  nomme  la  boîte  à  vapeur.  Deux  robi- 
nets R,  R,  adaptés  à  la  paroi  latérale,  permettent  à  la  vapeur, 
quand  l'un  ou  l'autre  est  ouvert,  d'arriver  soit  à  la  chambre 
supérieure  B,  soit  à  la  chambre  inférieure  A  du  cylindre.  Suppo- 
sons d'abord  le  robinet  supérieur  ouvert  et  l'autre  fermé.  La 
vapeur  passe  en  B,  oii  elle  presse  le  piston  et  tend  à  lui  imprî- 


MACHINE  A  VAPEUR  MODERNE.  615 

mer  un  mouvement  descendant  dans  le  cylindre.  Qu'on  ferme 
alors  le  robinet  supérieur  et  qu'on  ouvre  l'autre,  la  vapeur  pas- 
sera en  A,  où  elle  agira  sur  le  piston  par  sa  face  inférieure  et 
tendra  à  le  faire  remonter. 

Mais  là  se  présente  une  difficulté  :  si  la  vapeur  se  trouvait 
à  la  fois  en  Â  et  en  B,  comme  sa  force  élastique  est  la  même 
des  deux  côtés,  son  action  sur  la  face  inférieure  du  piston  com- 
penserait exactement  son  action  sur  la  face  supérieure,  et  le 
mouvement  ne  serait  pas  produit. 

Il  fallait  donc  trouver  le  moyen  d'annuler  sa  force  élastique 
dès  qu'elle  a  pu  exercer  son  action,  et  cela  alternativement 
dans  les  deux  chambres  du 
cylindre.  On  y  parvient  eu 
ouvrant  successivement  tes 
robinets  R',  R'  :  chacun 
d'eux  est  adapté  dans  une 
ouverture  par  où  la  vapeur 
est  mise  en  communication 
avec  un  espace  vide  d'air, 
qui  contient  de  l'eau  froide, 
et  dont  les  parois  sont  elles- 
mêmes  à  une  basse  tempéra- 
ture. Dès  que  la  vapeur  pénètre  dans  cet  espace,  qu'on  nomme 
le  condenseur,  elle  se  précipite  à  l'état  liquide  pi-esque  tout 
entière,  et  ce  qui  en  reste  n'a  plus  qu'une  tension  très  faible, 
de  beaucoup  inférieure  à  la  tension  que  possède  la  vapeur, 
soit  dans  la  chaudière,  soit  dans  le  cylindre.  Celte  disposition 
est  nécessaire  dans  les  machines  où  la  vapeur  n'agit  qu'avec 
une  tension  peu  supérieure  à  la  pression  atmosphérique.  Quand 
la  vapeur  a  une  tension  égale  à  plusieurs  atmosphères,  le  con- 
denseur n'est  plus  indispensable  :  la  condensation  se  fait  à  l'air 
libre. 

11  est  aisé  alors  de  voir  que,  dans  chacun  de  ces  cas,  la  dif- 
ficulté signalée  se  trouve  vaincue;  car  imaginons  le  robinet 
supérieur  R  ouvert  et  l'inférieur  fermé,  tandis  que  le  robinet 


Fig.  3C1.  —  Organes  esscnliels  de  la  machine 
ù  Tapeur. 
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supérieur  R'  est  fermé  et  l'inférieur  ouvert.  La  vapeur  afflue 
en  B,  où  elle  exerce  son  action  ;  celle  que  renfermait  A  se  con- 
dense, et  le  vide  se  fait  sous  le  piston,  qui  descend  jusqu'au 
bas  du  cylindre.  A  ce  moment,  le  jeu  des  robinets  est  renversé. 
La  vapeur  de  la  chaudière  pénètre  en  A  ;  celle  de  B  se  condense, 
et  le  piston  est  soulevé  de  bas  eu  haut.  Ainsi  indéfiniment. 

Voilà  donc,  dans  son  principe  et  ses  dispositions  fondamen- 
tales, la  machine  c^  vapeur  moderne.  Un  mouvement  rectiligne 
alternatif,  déterminé  par  l'action  de  la  force  élastique  de  la 
vapeur  dans  un  cylindre  fermé  de  toutes  parts,  action  qui  cesse 
brusquement  dès  que  la  même  vapeur  s'est  condensée  par  le 
refroidissement.  Le  mouvement  obtenu,  il  ne  s'agit  plus  que 
de  lui  faire  produire  un  effet  utile,  en  le  transformant  de  mille 
manières,  selon  les  besoins  de  l'industrie,  selon  l'espèce  d'ap- 
plication qu'on  en  veut  faire,  en  lui  demandant,  par  exemple, 
tantôt  de  la  puissance,  tantôt  de  la  vitesse,  tantôt  la  vitesse  et 
la  puissance  réunies.  Le  mécanisme  qui  opère  cette  transfor- 
mation, le  mécanisme  de  transmission,  est  le  troisième  élé- 
ment que  nous  aurons  à  étudier  pour  compléter  la  description 
de  la  machine  à  vapeur,  qui  comprend  donc  : 

Le  générateur  ou  la  chaudière; 

Le  récepteur  ou  mécanisme  moteur  et  le  mécanisme  de  dis- 
tribution ; 

Le  mécanisme  de  transmission. 

Étudions  en  détail  chacune  de  ces  parties  de  la  machine. 


§  5.    LA    CHAUDIÈRE    OU    LE    GÉNÉRATEUR. 

Les  formes  de  chaudière  adoptées  aujourd'hui  sont  si  nom- 
breuses f  que  nous  ne  chercherons  pas  même  à  les  énumérer 
toutes  :  il  sera  bien  suffisant,  pour  le  but  que  nous  nous  pro- 
posons, de  faire  comprendre  en  quoi  se  ressemblent  et  en  quoi 
diffèrent  les  systèmes  principaux.  Mais,  avant  d'en  arriver  là, 
faut-il  encore  connaître  d'une  façon  précise  un  exemplaire  de 
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l'un  d'cnlre  eux.  Prenons  la  chaudière  la  plus  généralement 
adoplée  dans  les  usines  où  l'on  emploie  des  machines  fixes, 
c'est-à-dire  des  machines  conslruiles.  installées  à  demeure,  là 
même  où  elles  fonclionnent.  La  figure  262  en  donne  l'aspect 
extérieur.  Voyons  quelles  en  sont  les  dispositions  inlcrieures. 
A  la  partie  supérieure  du  bâli  de  maçonnerie  repose  un 
grand  vase  de  tôle,  de  forme  cylindrique  dans  toute  sa  longueur, 
terminé  aux  deux  bouts  par  deux  fonds  liémisphérii|ucs.  C'est 


rig.  233.  —  Chaudière  k  deui  bouilleurs 


le  corps  de  la  chaudière,  la  capacité  qui  contient  la  plus  grande 
masse  de  l'eau  à  vaporiser.  Les  figures  265  et  264  la  montrent 
en  C,  soit  en  coupe  longitudinale,  soit  en  coupe  transversale. 

Au-dessous  du  corps  principal ,  on  voit  deux,  quelquefois 
trois  longs  tubes  également  cylindriques,  B,  B,  qui  commu- 
niquent avec  lui  par  des  tubulures  nommées  évents  ou  culottes. 

Ces  bouilleurs,  entièrement  remplis  d'eau,  sont  directement 
placés  au-dessus  du  foyer,  dont  les  flammes  lèchent  d'abord 
leur  surface  extérieure,  et  c'est. évidemment  dans  leur  sein  que 
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rébulliliau  a  lieu  loiil  d'abord  ou  que  se  formcDl  les  premières 
bulles  de  vapeur.  Leur  nom  de  bouilleurs  est  donc  bien  justifié. 
Les  deux  ligures  ci-joiutes  indiquent  avec  assez  de  clarté  les 
posilioiis  el  les  dimensions  du  foyer,  de  la  grille,  du  cendrier, 
pour  que  je  n'aie  pas  besoin  d'en  parler  autrement.  Quant  à  la 
clicmiuée,  on  la  voit  à  sa  base,  en  U,  et  l'on  peut  suivre  la 
fumée  et  les  gaz  de  la  combuslioii,  depuis  leur  origine,  au- 
dessus  du  loyer,  jusqu'à  celle  base,  à  travers  les  conduits  ou 
carneaux  c,  c,  qui  se  ti-ouvenl 
ménagés  entre  les  bouilleurs, 
le  corps  principal  de  la  cliau- 
dière  et  la  maçonnerie  qui  les 
enveloppe.  Il  faut  remarquer 
la  disposition  de  ces  carneaux  : 
celui  qui  est  au-dessous  des 
bouilleurs  force  la  flamme  et 
les  gaz  chauds  à  marcher  jus- 
qu'au fond  du  fourneau  et  à 
ccbaufler  directement  d'abord 
les  bouilleurs  eux-mêmes. 
Arrivés  là,  les  gaz  montent  à 
l'un  des  deux  carneaux  laté- 

"^'"'"' '   ''  raux   supérieurs;  ils  cèdent 

eucurc  une  partie  de  la  clialeur  qu'ils  uiit  conservée  à  la  paroi 
de  la  chaudière  avec  laquelle  ils  sont  en  contact.  Enliu,  un 
troisième  tnijcl  les  fait  passer  dans  l'autre  cnnieau  latéral 
pour  s'échapper  dans  la  cheminée. 

Le  but  qu'un  se  propose  d'atteindre  de  la  sorte  est  aisé  à 
comprendre.  Il  s'agiL  d'utiliser,  autant  que  possible,  la  chaleur 
qui  émane  du  foyer,  soit  par  le  contact  el  l'action  directe  de  la 
llainmc,  soit  par  celle  des  gaz  de  la  combustion,  lesquels, 
n'étant  plus  incandescents,  n'en  conservent  pas  moins  une 
énorme  quantité  de  chaleur.  Or  cette  chaleur  serait  dépensée 
en  pure  perle,  si,  en  sortant  du  foyer,  les  gaz  avaient  la  liberté 
de  gagner  immédiatement  l'atmosphère. 


V\g.  âlij.  —  Cliaudiùi'i 
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C'est  une  préoccupation  du  même  genre  qui  a  fait  imaginer 
les  bouilleurs.  Les  anciennes  et  primitives  chaudières  étaient 
hémisphériques  à  leur  partie  inrérieure  ;  elles  ne  présentaient 
qu'une  faible  surface  à  raction  du  foyer,  eu  égard  à  la  masse 
de  l'eau  qu'il  fallait  vaporiser  :  elles  n'avaient  qu'une  faible 
surface  de  chauffe.  Augmenter  la  surface  de  chauffe  des  chau- 
dières a  été  l'un  des  premiers  progrès  auxquels  les  constnic- 


Fig.  26t.  —  Chitudiâreà  deux  bouilleurs;  coupe  longiludinab  :  A,  flolleur  et  Bifllel  d'aUnne; 
fi,  bouilleur;  C,  corps  de  la  chaudière:  E<  luyaii  d'aliincnlaliaii ;  F,  flotteur  indicateur  de 
niTeau.ï  cadran;  H,  trou  d'homme  pour  le  neltoyage;  S,  S,  soupapes  de  sûreté;  lt,rcgitli« 
de  tirage;  L',  cheminée;  V,  tuyau  de  prise  de  vapeur;  c,  c,  carneaui;  1,  indicateur  do 
niveau;  G,  fojer;  P,  porte  du  fojcr. 


teurs  de  machines  (Watt  le  premier)  ont  dû  songer.  Celait  loul 
simplement  économiser  le  combustible,  problème  dont  la  solu- 
tion, après  bien  des  recherches  heureuses,  bien  des  progrès 
réalisés,  est  encore  le  desideratum  des  industries  qui  emploient 
la  vapeur. 

II  semble,  d'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  que  si  les  gaz 
de  la  combustion  pouvaient,  en  arrivant  à  la  base  de  la  che- 
minée, être  refroidis  à  une  température  égale  à  celle  de  l'air 
extérieur,  par  exemple,  il  y  aurait  tout  bénéfice,  puisque  la 
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chaleur  du  foyer  ou  du  combustible  serait  à  peu  de  chose  près 
enlièrement  utilisée.  Mais  cela  n'est  malheureusement  pas  pos- 
sible ;  ou  plutôt,  si  Ton  obtenait  ce  résultat,  le  tir<nge  ou  le 
renouvellement  de  l'air  nécessaire  à  l'entretien  de  la  combus- 
tion cesserait;  du  moins  serait-il  considérablement  ralenti.  I^a 
houille  brûlant  mal,  la  chaleur  du  foyer  n'étant  plus  suffisam- 
ment intense,  les  gaz  d'hydrogène  ])rotocarbofiés  elbiearbonés, 
qui  se  dégagent  en  grande  abondance  du  combustible,  ne  pour- 
raient eux-mêmes  brûler  complètement.  Ce  sont  eux  qui  for- 
ment la  fumée  épaisse  et  noire  qu'on  voit  sortir  si  intense, 
toutes  les  fois  qu'une  quantité  un  peu  considérable  de  com- 
bustible frais  est  introduite  dans  le  foyer,  qu'elle  refroidit. 

Les  gaz  chauds,  en  s'échappant  dans  la  cheminée,  servent 
donc  à  activer  le  tirage  ;  c'est  une  dépense,  nécessaire  dans  une 
certaine  limite,  bien  qu'elle  n'ait  pas  pour  résultat  direct 
réchauffement  de  l'eau,  ni  sa  transformation  en  vapeur.  C'est 
ainsi  que  souvent,  dans  la  pratique  industrielle,  une  innovation 
qui  semble  un  progrès,  quand  on  l'envisage  sous  une  face,  est 
un  recul,  considérée  sous  un  autre  point  de  vue. 

C'est  le  moment  de  dire  un  mot  de  la  cheminée,  qui  joue  un 
si  grand  rôle  dans  le  tirage.  Plus  la  cheminée  d'une  chaudière 
est  haute,  la  section  restant  la  même  ainsi  que  les  autres  con- 
ditions de  la  combustion,  plus  le  tirage  est  actif.  On  a  trouvé, 
par  rexpérience,  que  la  hauteur  croît  comme  les  carrés  de 
l'intensité  du  tirage. 

Si  le  tirage  dépend  de  la  hauteur  de  la  cheminée,  il  dépend 
aussi  du  volume  d'air  dont  celle-ci  permet  le  passage,  c'est- 
à-dire  de  la  surface  de  sa  section.  D'après  une  règle  donnée 
par  Darcet,  si  la  hauteur  de  la  cheminée  est  20  mètres,  ou 
30  mètres,  la  section  devra  avoir  autant  de  fois  1  décimètre 
carré  de  surface  qu'on  doit  brûler  de  fois  par  heure  4^5 
ou  6  kilogrammes  de  houille.  De  sorte  que  la  section  d'une 
cheminée  de  20  mètres  de  hauteur  devra  être  égale  à  ^t  on  à 
40  décimètres  carrés,  si  le  foyer  doit  consumer  en  une 
heure  180  kilogrammes  de  houille.  Son  diamètre  intérieur,  si 
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elle  est  ronde,  devra  être  égal  à  0"*,71  ;  si  elle  est  carrée,  le 
côlé  aura  0",63. 

Dans  certaines  circonstances,  il  faut  modérer  le  tirage.  On 
y  parvient  de  la  façon  la  plus  simple,  au  moyeu  d'un  registre 
ou  valve  mobile,  qu'on  voit  en  R  dans  la  figure  264,  et  à  l'aide 
duquel  on  diminue  à  volonté  l'ouverture  que  la  cheminée  offre 
à  la  fumée  et  aux  gaz  de  combustion. 

Il  n'y  a  pas  jusqu'à  la  grille,  à  la  forme  et  aux  dimensions 
de  ses  barreaux,  des  interstices  qu'ils  laissent  entre  eux,  qui 
ne  soient  des  éléments  de  grande  importance  pour  le  bon  fonc- 
tionnement d'un  fourneau,  pour  l'activité  du  feu,  et,  par  suite, 
pour  la  vaporisation  de  l'eau,  dans  son  rapport  avec  la  dépense 
de  combustible.  Tout  cela  doit  être  calculé,  disposé,  agencé  à 
la  fois  d'après  les  données  de  la  science  et  de  Texpérience. 

Pour  en  finir  avec  le  fourneau  de  la  machine  à  vapeur,  nous 
dirons  un  mot,  très  court,  sur  une  question  qui  a  fait  un  certain 
bruit  dans  l'industrie.  Nous  voulons  parler  de  la  possibilité  d'ob- 
tenir ce  qu'on  appelle  un  foyer  fumivwe.  C'est  une  mauvaise  ex- 
pression que  ce  mot  de  fumivore,  car  jamais  un  foyer  qui  produit 
de  la  fumée  ne  s'en  débarrasse,  ne  la  détruit  qu'en  l'expulsant 
par  la  cheminée  ou  par  la  porte  du  foyer,  ce  qui,  dans  ce  der- 
nier cas,  provient  d'un  tirage  défectueux.  La  vraie  question  est 
celle-ci  :  installer  un  foyer  dans  lequel  il  ne  se  produise  pas  de 
fumée,  ou,  pour  parler  plus  juste,  dans  lequel  les  gaz  se  déga- 
geant du  combustible  soient  brûlés  le  plus  complètement  pos- 
sible. Quand  le  tirage  ne  fournit  pas  une  quantité  d'air  assez 
abondante,  les  carbures  d'hydrogène  incomplètement  brûlés 
s'échappent  sous  l'aspect  d'une  fumée  noire  et  épaisse,  très 
désagréable,  très  malpropre,  mais  dont  les  propriétaires  de 
l'usine  tiennent  à  se  passer  pour  une  raison  plus  positive,  à 
savoir,  parce  que  c'est  le  meilleur  de  la  houille  qui  se  perd 
ainsi  sans  avoir  produit  de  chaleur. 

Mais  cet  inconvénient  grave  du  défaut  de  combustion  peut 
se  produire  encore  alors  même  qu'il  n'y  a  pas  de  fumée.  La 
houille,  outre  les  carbures  hydrogénés  dont  nous  venons  de 
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parler  et  qui  se  décomposent  les  premiers  aussitôt  que  la  com- 
bustion s'opère,  renferme  du  carbone  que  l'oxygène  trans- 
forme en  oxyde  de  carbone,  puis  en  acide  carbonique,  si  le 
tirage  fournit  une  quantité  d'air  suffisante.  Si  le  tirage  est 
mauvais,  l'oxyde  de  carbone  s'échappe  sans  avoir  été  brûlé 
complètement,  et  il  peut  y  avoir  perte  considérable  de  chaleur, 
malgré  l'absence  de  fumée.  En  un  mot,  un  foyer  dit  fumivore 
n'est  pas  nécessairement  économique. 
Revenons  à  notre  chaudière. 

On  a  vu  quelle  est  la  forme  d'ensemble  du  corps  principal 
et  des  bouilleurs.  Ceux-ci  sont  remplis  entièrement  par  l'eau 
qui  s'élève  dans  le  corps  de  la  chaudière  jusqu'à  une  cerlaine 
hauteur.  L'espace  libre  qui  surmonte  le  niveau  de  l'eau  esl 
celui  que  remplit  la  vapeur  avant  d'aller  exercer  son  action 
sur  les  oiganes  de  la  machine  :  on  le  nomme  pour  celte  raison 
réservoir  ou  chambre  de  vapeur. 

La  chambre  de  vapeur  doit  avoir,  avec  la  capacité  de  la 
chaudière,  un  rapport  de  grandeur  qu'on  fait  ordinairement 
égal  à  un  tiers  dans  la  pratique.  La  raison  du  grand  espace 
donné  au  réservoir  vient  de  la  nécessité  de  sécher  le  plus  pos- 
sible la  vapeur  formée;  celle-ci  entraîne  presque  toujours  avec 
elle  des  gouttelettes  liquides  dont  il  faut  éviter  l'introduction 
dans  le  cylindre  :  nous  verrons  bientôt  pourquoi. 

Quant  à  la  proportion  qu'on  donne  à  la  capacité  totale  de 
la  chaudière,  relativement  à  la  quantité  de  vapeur  qu'elle  doit 
fournir  en  une  heure  pendant  le  fonctionnement  normal,  elle 
est  basée  sur  l'intérêt  qu'il  y  a  à  ne  point  faire  varier  trop  vite 
la  température  :  c'est  ce  qui  arriverait  si  l'alimentation  pério- 
dique de  la  chaudière  (laquelle  se  fait  le  plus  souvent  avec  de 
l'eau  froide)  introduisait  à  la  fois  une  trop  grande  quantité  de 
liquide. 

La  force  prodigieuse  que  recèle  la  vapeur  d'eau  portée  à  une 
haute  temj)érature,  et  dont  les  effets  s'exercent  tout  d'abord 
sur  les  parois  intérieures  de  la  chaudière,  exige  de  la  part  de 
celles-ci  une  puissance  de  résistance  qu'on  n'obtient  point  sans 
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Nous  avons  supposé  la  chaudière  convenablement  remplie 
d'eau  qui,  chauffée  à  la  température  nécessaire,  fournit  dans 
le  réservoir  une  certaine  quantité  de  vapeur  possédant  une 
pression  qui  varie  selon  les  machines. 

Il  est  d'une  importance  capitale  que  le  niveau  de  Teau  ne 
s'abaisse  point  trop  dans  la  chaudière,  ni  qu'il  s'y  élève  au 
delà  d'une  certaine  limite  :  dans  les  deux  cas«  on  risque  une 
des  plus  fréquentes  causes  d'explosion  des  machines.  De  là 

i.  Néanmoins  il  est  bon  de  coonaitre  b  rfgle  en  qi^stion.  que  les  ai4canîcieo«  utilisent 
toujours,  par  mesure  de  pnidence.  La  toîci  :  L'épaisseur  était  éraluée  â  (r*,005,  aux^nek  on 
ajoutait  le  produit  de  i**,8  par  le  nombre  d'atmosphères  et  par  le  diamètre  de  b  duudiêfe 
mesuré  en  mètres  et  fractioos  de  mètre.  AppliipioBs  cette  n^  k  une  ehaudière  de  f*  30  de 
diamètre,  destinée  à  supporter  une  pression  de  4  atmosphères  et  demie.  L'épaisseur  de  b 
tôle  sera  3— -}-i--,Sx  1,20x4,5.  cest-à-dirc  3— -|-t>~,7  ou  en  tout  12  miUimètref 
7  dixièmes. 
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les  appareils  connus  sous  le  nom  générique  d'indicateurs  du 
niveau  et  qui  méritent  bien  celui  à' appareils. de  sûreté.  On  en 
emploie  de  plusieurs  sortes  et  même  simultanément. 

Ainsi,  vous  voyez  toujours  adapté  aux  parois  extérieures  de 
la  chaudière,  et  bien  en  vue,  un  tube  de  verre  de  cristal  1  qui 
communique  par  ses  deux  bouts  avec  l'intérieur  de  la  chau- 
dière (fig.  264).  L'eau  pénètre  dans  ce  tube  et  y  atteint,  en 
vertu  de  la  loi  d'équilibre  des  liquides  dans  les  vases  commu- 
nicants, le  même  niveau  que  dans  le  générateur.  Le  verre  du 
tube  a  besoin  d'être  bien  propre  et  transparent  ;  voilà  pour- 
quoi l'on  y  adapte  un  double  système  de  robinets  qui  per- 
mettent d'interrompre  la  communication  avec  la  chaudière,  el, 
pendant  ce  temps,  de  nettoyer  le  tube.  Le  chauflfeur  doit  avoir 
fréquemment  l'œil  sur  cet  appareil,  aussi  précieux  que  simple. 

Une  surproduction  momentanée  de  vapeur,  un  mauvais 
fonctionnement  de  la  pompe  d'alimentation  provenant  d'un 
accident  subit,  pourraient  abaisser  brusquement  le  niveau  el 
surprendre  le  chauffeur  pendant  qu'il  est  occupé  ailleurs. 
L'indicateur  à  tube  de  cristal  ne  suffit  donc  point.  On  y  ajoute 
l'un  ou  l'autre  des  divers  systèmes  de  flotteurs  qui  manifestent 
l'état  insuffisant  du  niveau  par  des  signaux  bruyants.  Tels 
sont,  par  exemple,  les  flotteurs  d'alarnie,  le  potteur  magné- 
tique. 

Un  flotteur  (c'est  ordinairement  une  boule  métallique  creuse) 
monte  et  descend  avec  le  niveau  de  l'eau  de  la  chaudière.  Il 
est  soutenu  par  une  lige  qui  forme  l'un  des  bras  d'un  levier 
tournant  autour  du  point  fixe  ;  l'autre  bras  supporte  un  contre- 
poids. Dans  les  limites  normales  du  niveau  de  l'eau,  la  tige 
maintient  une  soupape  contre  l'ouverture  d'un  tuyau  commu- 
niquant avec  l'air  extérieur.  Si  le  niveau  de  Teau  s'abaisse 
au-dessous  de  ces  limites,  le  flotteur  s'abaisse  avec  lui  et  déter- 
mine l'ouverture  de  la  soupape.  La  vapeur  s'échappe  par  le 
canal  et  sort  par  un  orifice  annulaire;  là  elle  rencontre  les 
bords  aigus  d'un  timbre  A,  qu'elle  fait  vibrer  de  manière  à 
produire  un  son  très  intense  et  prolongé. 


LES  APPAREILS  DE  SURETE. 
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Le  chauffeur  est  averti  du  danger  ^ar  ce  son  inaccoutumé  : 
de  là  le  nom  de  flotteur  d'alarme  donné  à  cet  appareil. 

Le  flotteur  indicateur  a  cadran  (fig.  264)  est  formé  d'un 
disque  de  pierre,  qu'une  chaîne  de  suspension,  s'enroulant  sur 
la  gorge  d'une  poulie  à  cadran  extérieur  F,  soutient  et  équi- 
libre par  un  contre-poids.  Le  mouvement  de  la  poulie  déter- 
miné par  les  variations  du  niveau  se  communique  à  une  aiguille 
qui  indique  ainsi  la  hauteur  de 
l'eau  dans  la  chaudière. 

Dans  Vifidicateur  magnétique 
de  M.  Lcthuillier-Pinel,  qu'on  em- 
ploie beaucoup  aujourd'hui,  le 
mouvement  du  flotteur  se  mani- 
feste par  une  tige  qui  fait  monter 
ou  baisser  avec  lui  un  aimant  en 
fer  à  cheval  ;  au  devant  des  pôles 
de  cet  aimant,  une  aiguille  aiman- 
tée, mobile  sous  l'influence  de 
leur  attraction,  parcourt  les  de- 
grés d'une  division  qui  marque  le 
niveau  de  l'eau  de  la  chaudière. 
Quand  ce  niveau  baisse  d'une 
façon  anormale  et  dangereuse, 
l'aimant  entraîne  avec  lui  le  bras 
d'un  levier  qui  fait  ouvrir  une  soupape,  auparavant  maintenue 
par  un  ressort.  La  vapeur  qui,  de  la  chaudière,  entre  libre- 
ment dans  le  tube  renfermant  tout  le  mécanisme,  s'échappe  en 
sifflant  au  dehors  et  avertit  le  chauffeur  du  danger. 

Les  appareils  de  sûreté  d'une  machine  à  vapeur  ne  com- 
prennent point  seulement  les  indicateurs  de  niveau,  flotteurs 
ou  autres.  C'est  que  les  causes  d'explosion  ne  proviennent  pas 
exclusivement  dé  l'insuffisance  de  l'eau  du  générateur  :  dans  des 
circonstances  que  nous  préciserons  plus  loin,  la  vapeur  peut 
acquérir  une  force  élastique  dépassant  tout  à  coup,  et  de  beau- 
coup, les  limites  de  pressionjpour  lesquelles  la  chaudièrej^élé 


Fig.  265.  —  Indicateur  magnélique 
(le  M.  Lcthuillier-Pinel. 
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construite.  Pour  prévoir  ce  cas,  on  adapte  des  soupapes  de 
sûreté,  dont  la  figure  264  représente  en  S,  S  la  disposition  ordi- 
naire. Le  jeu  en  est  si  simple,  qu'il  est  inutile  de  le  décrire 
au  long.  Ce  n'est  d'ailleurs  autre  chose  que  la  soupape  de  la 
marmite  de  Papin,  dont  il  a  été  question  lorsque  nous  avons 
décrit  le  Digesleur  du  célèbre  inventeur. 

Il  nous  reste  à  dire  comment  on  peut  s'assurer  à  chaque 
instant,  pendant  le  fonctionnement  d'une  machine,  des  varia- 
tions de  la  tension  de  sa  vapeur.  Les  instruments  qui  four- 
nissent cette  indication  en  atmosphères  sont  connus  sous  le 
nom  de  manomètres. 

Mais  les  manomètres  employés  ne  sont  pas  tous  fondés  sur 
le  même  principe.  Les  uns,  comme  le  manomètre  à  air  libre 
(fig.  266),  sont  tout  simplement  des  baromètres  à  siphon  dont 
la  grande  branche  b  est  ouverte  ;  seulement,  ce  n'est  pas  la 
pression  de  Tair  atmosphérique  qui  soulève  la  colonne  de  mer- 
cure, c'est  celle  de  la  vapeur,  la  petite  branche  étant  mise  eu 
communication  directe  en  a  avec  la  chambre  de  vapeur  de  la 
chaudière.  C'est  la  différence  des  hauteurs  du  mercure  dans  les 
deux  branches,  augmentée  de  la  pression  barométrique,  qui 
exprime  la  pression  de  la  vapeur. 

Les  manomètres  à  air  comprimé  (fig.  267,  268)  ne  sont 
autre  chose  que  des  tubes  de  Mariette.  Par  Tune  des  branches, 
la  vapeur  exerce  librement  sa  pression,  qui,  dans  l'autre  bran- 
che, est  équilibrée  par  l'air  comprimé,  plus  par  la  différence 
de  niveau  du  mercure.  L'instrument  est  réglé  de  telle  sorte,  que 
le  mercure  est  à  une  même  hauteur  7/m  dans  les  deux  branches, 
si  la  pression  de  la  vapeur  vaut  1   atmosphère.  Quand  cette 
pression   devient  graduellement  plus  forte,  le  niveau  s'élève 
en  A,  mais  à  des  hauteurs  décroissantes  pour  d'égales  augmen- 
tations de  pression,  selon  la  loi  de  Mariette.  L'instrument  est 
donc  de  moins  en  moins  sensible  aux  pressions  les  plus  élevées. 
On  remédie  à  cet  inconvénient  en  donnant  au  manomètre  la 
disposition  que  montre  la  ligure  268.  La  forme  conique  de  la 
branche  qui  renferme  l'air  donne  aux  divisions  correspondant 
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de  vapeur  connu  dans  la  pratique  sous  le  nom  commun  de 
chaudièi^e.  La  chaudière,  je  l'ai  déjà  dit,  varie  beaucoup  de 
dimensions  et  de  formes,  selon  les  types  de  machines  auxquelles 
elle  fournit  la  force  ou  le  moteur.  Nous  allons  voir  successive- 
ment quelles  sont  les  dispositions  les  plus  usitées  et  les  plus 
originales  des  chaudières  dans  les  machines  fixes,  dans  les  ma- 
chines marines  et  dans  les  machines  mobiles,  locomotives  ou 
locomobiles. 


§  5.    PRINCIPAUX   TYPES   DE   CHAUDIÈRES   A    VAPEUR. 

Quand  on  veut  faire  bouillir  de  Teau  dans  une  marmite, 
ridée  la  plus  naturelle,  la  plus  simple,  est  de  mettre  tout  bon- 
nement la  marmite  sur  le  feu  :  on  ne  songe  guère  à  mettre  le 
feu  dans  la  marmite.  Cela  paraîtrait  le  renversement  du  bon 
sens.  C'est  cependant  celte  dernière  idée  qui  est  venue  aux 
constructeurs  de  machines  à  vapeur.  Au  lieu  de  placer  la  chau- 
dière sur  le  feu,  ils  se  sont  dit  qu'il  y  aurait  avantage  à  pro- 
céder d'une  façon  inverse,  et  à  mettre  le  feu  dans  la  chaudière. 
Ue  celte  manière,  l'utilisation  du  combustible,  cette  condition 
première  de  l'industrie  de  la  vapeur,  se  trouve  réalisée  à  un 
plus  haut  degré. 

Dans  la  chaudière  à  bouilleurs  que  nous  venons  de  décrire, 
la  chaudière  est  sur  le  feu  :  c'est  un  générateur  à  foyer  ea:té- 
rieur.  H  y  a  donc  aussi  des  générateurs  à  foyer  intérieur,  et, 
sous  ce  seul  rapport,  on  peut  former  deux  types  de  chaudières, 
qui  se  subdivisent  d'ailleurs  en  de  nombreuses  variétés.  Enfin, 
on  peut  distinguer  un  troisième  type,  celui  dans  lequel  le  foyer 
proprement  dit  est  extérieur,  et  dont  les  carneaux  ou  conduits 
des  gaz  de  la  combustion  sont  logés  dans  l'intérieur  de  la  capa- 
cité renfermant  l'eau.  Ce  sont  les  générateurs  ou  chaudières 
mixtes. 

Les  premières  chaudières  adoptées  dans  les  machines  de 
Walt  étaient  des  chaudières  en  forme  de  chariot  ou  eii  tombeau, 
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à  paroi  inférieure  en  forme  de  voûte  surbaissée.  La  flamme, 
après  avoir  échauffé  direclemenl  la  surface  concave  inférieure, 
revenait  sur  elle-même  par  des  cariieaux  latéraux.  Plus  lard, 
elle  a  été  employée  sur  les  premiers  bateaux  à  vapeur  ;  mais 
alors  on  y  ajouta  un  carneau  intérieur,  par  où  passaient  d'a- 
bord les  gaz  de  la  combustion  avant  d'entrer  dans  les  carneaux 
latéraux,  de  manière  à  en  former  une  cbaudièi-e  mixte,  ha 
orme  des  parois  de  la  chaudière  en  tombeau  la  rend  peu  ré- 
sistante ;  aussi  l'histoire  des  accidents  des  machines  à  vapeur 
constale-l-elle  que  le  plus  grand  nombre  des  explosions  a  eu 
lieu  sur  des  chaudières  de  ce 
système.  Mais  presque  partout 
elles  ont  été  remplacées. 

Nous  avons  décrit  la  chau- 
dière à  deux  bouilleurs  infé- 
rieurs ;  quelquefois  il  n'y  a 
qu'un  bouilleur  ;  certaines 
chaudières  en  ont  jusqu'à  trois. 
Une  disposition  intéressante  et 
originale  est  celle  des  bouilleurs 
latéraux  de  la  chaudière  Fai"- 
col.  Dans  ce  système  (fig.  270), 
le  foyer  cylindrique  principal  A 

est  chauiïé  directement  par  le  lover.  Quatre  bouilleurs  sont 
placés  verticalement  les  uns  au-dessus  des  autres,  dans  un  bàli 
latéral  divisé  en  quatre  compartiments  ou  carneaux,  par  les- 
quels sont  obligés  de  passer  successivement  les  gaz  de  la  com- 
bustion avant  de  se  rendre  dans  la  cheminée.  De  plus,  c'est  le 
bouilleur  inférieur  A'  qui  reçoit  l'eau  d'alimentation.  Comme 
les  gaz  cheminent  de  haut  en  bas,  tandis  que  l'eau  suit  un 
chemin  inverse  pour  aller  de  A'  dans  la  chaudière,  il  en  résulte 
que  ce  sont  les  parties  les  plus  chaudes  des  gaz  qui  sont  en 
contact  avec  les  parois  les  plus  chaudes  de  la  chaudière  ;  les 
parties  les  plus  froides  perdent  encore  leur  chaleur  à  échauffer 
l'eau  ta  plus  froide,  avant  de  s'échapper  dans  la  cheminée. 
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Imaginons  que  le  corps  cylindrique  d'une  chaudière  ren- 
ferme un  tube  intérieur  d'un  suflisant  diamètre  entièrement 
entouré  par  l'eau  ;  qu'on  place  le  foyer  dans  ce  tube,  au  lieu 
d'en  faire  seulement  un  carneau  comme  celui  de  la  chaudière 
décrite  plus  haut  :  on  aura  une  chaudière  à  foyer  intMeur. 
Dans  ce  système,  la  chaleur  du  foyer  est  tout  entière  utilisée 
et  employée  à  réchauffement  direct  des  parois  métalliques  de 
la  chaudière,  sans  être  absorbée  par  les  maçonneries  du  bâti. 
Mais  la  surface  de  chaufle  ne  serait  point  encore  assez  grande, 
si  la  chaudière  n'était  extérieurement  enveloppée  par  des  car- 
neaux,  et  alors  les  inconvénients  d'un  foyer  nécessairement 
rétréci  ne  sont  plus  compensés  par  les  avantages  de  cette  dis- 
position. Toutefois,  en  Angleterre,  on  emploie  pour  les  ma- 
chines fixes  des  chaudières  horizontales  à  un  ou  deux  foyers 
intérieurs. 

Dans  la  plupart  des  modifications  qu'a  subies  la  chaudière 
primitive,  on  retrouve  la  préoccupation  de  développer  le  i)lus 
possible  la  surface  de  chauffe,  tout  en  ménageant  le  volume  et 
l'emplacement  occupé  par  le  générateur.  Les  bouilleurs,  les 
carneaux  intérieurs  ou  extérieurs,  les  foyers  intérieurs,  tout 
cela  est  imaginé  (huis  le  but  d'utiliser  Tactivité  du  foyer,  de 
manière  à  ne  hiisser  cchai)por  dans  la  cheminée  que  hi  portion 
des  gaz  chauils  nécessaire  pour  produire  le  courant  ascendant, 
c'est-à-dire  le  tirage. 

Enfin,  peu  à  peu  on  on  arriva  à  concevoir  la  chaudière  tubu- 
laire,  dont  la  première  idée  remonte  à  Barlow  (1795),  mais 
qui  ne  fui  réalisée  qu'on  1829,  par  Marc  Seguin  et  Stephenson. 
Voici  en  quoi  consiste  le  système  des  chaudières  tubulaires, 
qui,  appliqué  d'abord  sur  les  chemins  de  fer  à  la  locomotive, 
a  été  adaplé  aux  machines  de  navigation,  avec  les  modifica- 
tions indispensables. 

Dans  le  corps  cyhndrique  principal  se  trouvent  soudés  pa- 
rallèlement entre  eux  des  tubes  qui  s'ouvrent  d'une  part  dans 
le  foyer,  d'autre  i)art  dans  les  carneaux  ou  dans  la  cheminée. 
Les  tubes  sont  baignés  par  l'eau  de  la  chaudière,  qui  remplit 
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tous  leurs  inlervallcs,  et  qui  se  trouve  directement  échaulTéc 
par  les  gaz  traversant  tous  les  espaces  tubulaires.  Ou  verra  plus 
loin  dans  quelle  proportion  énorme  cette  disposition  ingé- 
nieuse accroît  la  surface  de  chauiïe,  et  par  suite  la  puissance 
de  vaporisation  du  générateur. 

Dans  les  locomotives,  les  locomobiles  et  les  chaudières  ma- 
rines, le  foyer  se  trouve  entouré  d'eau  de  tous  côtés,  sauf,  bien 
entendu,  par  sa  base,  de  sorte  que  la  chaudière  tubulaire  pour- 
rait aussi  être  considérée  comme  une  chaudière  à  foyer  inté- 
rieur. Elle  en  a  certainement  tous  les 
avantages. 

La  figure  271  donne  un  exemple 
(l'une  chaudière  tubulaire  marine, 
qui  est  en  même  temps  une  chau- 
dière à  retour  de  flamme,  puisque 
les  gaz  du  foyer,  avant  de  lécher  les 
tubes,  ))assenl  d'abord  dans  deux  gros 
cylindres  A  et  B,  se  réfléchissent  sur 
le  fond  de  la  chaudière,  et  reviennent 
enfin,  par  les  conduits  lubulaires, 
dans  laclteminéc,  où  ils  s'échappent. 

Outre   les  types    qu'on   vient   de     Fig.  271.  —  chauJitre  lubuiniw 

manne,  ù  relour  de  flamme. 

définu",  il  y  a  des  chaudières  dont 

le  foyer  peut  être  enlevé  à  volonté,  à  foijei'  amovible,  selon 
l'expression  technique.  Cette  disposition  peut  cHrir  des  avan- 
tages de  plus  d'un  genre,  notamment  celui  d'un  nettoyage 
rapide  et  de  l'enlèvement  des  incrustations.  H  y  a  aussi  des 
cliaudih'es  à  drculation  d'eau,  principalement  formées  de 
tubes  où  l'on  introduit  continuellement  et  successivement 
l'eau,  qui  se  vaporise  presque  instantanément,  de  sorte  que  si 
rinlroduction  de  l'eau  est  interrompue,  il  en  est  de  même  de 
la  production  et  de  l'écoulement  de  la  vapeur  ;  des  chaudières 
chauffées  au  ga%,  géiicralcment  employées  dans  les  hauts  four- 
neaux, où  l'on  utilise  de  la  sorte  les  gaz  perdus  à  leur  sortie 
du  gueulard,  etc.,  etc. 
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De  tous  ces  systèmes  de  chaudières,  retenons-en  un  qui  nous 
montrera  comment  on  peut  construire  des  générateurs  pour 
ainsi  dire  rendus  inexplosibles,  par  ce  fait  que  l'eau,  aussilôl 
introduite,  est  immédiatement  réduite  en  vapeur  :  c'est  la 
chaudière  à  circulation  de  M.  Belleville,  dont  l'usage  se  répand 
de  plus  en  plus  dans  la  petite  et  la  moyenne  industrie,  dans  les 
centres  populeux.  Elle  est  utilisée  dans  plusieurs  imprimeries 
et  usines  parisiennes.  Une  série  de  tubes  verticaux,  placés 
dans  le  foyer  mCme  (fig.  27*2),  communiquent  d'une  part  à  un 


irculalion    système  B«llerille. 


tuyau  horizontal  E  amenant  l'eau  d'alimenlatlou,  d'autre  i)arl 
au  tuyau  B  de  prise  de  vapeur.  Chaque  tube  est  rempli  d'eau 
jusqu'à  une  Iiaulcur  la  même  pour  tous,  et  forme  pour  ainsi 
dire  une  petite  chaudière  à  moitié  remplie  d'eau  et  de  vapeur. 
L'arrivée  de  l'eau  dans  les  tubes  est  réglée,  à  l'aide  d'un  appa- 
reil spécial,  ])ar  la  pression  même  de  la  vapeur,  de  sorte  (ju';! 
mesure  que  l'eau  se  vaporise,  elle  se  trouve  remplacée  par  une 
quantité  d'eau  égale  :  le  niveau  dans  les  tubes  de  la  chaudière 
reste  ainsi  constant. 

La  mise  en  vapeur  est  pour  ainsi  dire  immédiate  :  pour  une 
cliaudièie   do  ce  système  d'un  volume  moindre  de  4  mèircs 
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cubes  (3"%74)  el  de  10  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe,  la 
vaporisation  est  de  200  kilogrammes  d'eau  par  heure. 

Il  existe  encore  d'autres  systèmes  de  chaudières  à  circulation  : 
en  France,  ceux  de  MM.  Isoard,  Clavières,  Larmanjal,  Bouli- 
gny  ;  en  Angleterre,  ceux  de  M.  Scott,  Howard,  Hayward,  Tyler 
et  Field.  Nous  ne  pouvons  que  les  citer,  en  résumant  en  quel- 
ques lignes,  d'après  M.  le  général  Morin,  les  avantages  res- 
pectifs des  grandes  chaudières  ordinaires  comparées  à  ces 
systèmes  nouveaux. 

Les  premières  ont  pour  elles  la  sanction  d'une  longue  expé- 
rience :  elles  produisent,  sans  beaucoup  de  soin  et  d'entretien, 
et  très  régulièrement,  la  vapeur  nécessaire  ;  la  manœuvre  jour- 
nalière en  est  simple,  commode.  Mais  elles  occupent  un  grand 
espace;  elles  sont  sujettes  aux  explosions. 

Au  contraire,  les  chaudières  à  circulation,  beaucoup  moins 
encombrantes  et  moins  coûteuses,  pour  ainsi  dire  inexplosibles, 
ont  l'avantage  d'une  mise  en  vapeur  rapide;  mais  elles  sont 
d'un  entretien  plus  diflicile  ;  elles  ne  sont  pas  plus  économiques 
au  point  de  vue  du  combustible.  Elles  paraissent  surtout  ré- 
servées aux  machines  de  la  petite  industrie. 

La  vapeur  étant  produite,  voyons  comment  on  en  utilise  la 
force  élastique,  ou,  si  l'on  veut,  comment  on  emploie  cette  force 
à  donner  le  mouvement  aux  organes  de  la  machine. 
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CHAPITRE  VIII 


LA  MACHINE  A  VAPEUR  —  LE  MÉCANISME  MOTEUR 


§  1.    LE  CYUKDRE   MOTBUR. 


La  vapeur  sort  du  réservoir  de  la  chaudière  par  un  tuyau 
qm  la  conduit  à  Tintérieur  d\in  cylindre  ;  alternativement  elle 
agit  sur  une  face  ou  sur  Tautre  d'un  piston  mobile  dans  ce 
cylindre;  et  enfin  de  cette  action  alternative  résulte  un  mou- 

'  vement  de  va-et-vient  du  piston  et  de  sa  tige.  Étudions  les 
détails  de  ce  mécanisme. 

La  vapeur,  arrivant  à  la  chaudière  dans  le  cylindre,  agit 
d'abord  sur  Tune  des  faces  du  piston,  qui  se  trouve  poussé  vers 
Textrémilé  opposée.  A  ce  moment,  la  vapeur  doit  pénétrer  de 
Taulre  côté  du  corps  de  pompe  et  exercer  son  action  sur  Tautre 
face  du  piston.  Pour  que  celte  action  soit  possible,  il  est  néces- 
saire qu'on  se  débarrasse  de  la  vapeur  qui  vient  d'agir  en  sens 
inverse,  parce  que  la  force  élastique  qu'elle  possède  encore 
s'opposerait  au  mouvement.  On  pai'vient  à  ce  résultat  en  don- 
nant alternativement  à  la  vapeur  qui  a  joué  son  rôle  une  issue 

,  à  l'extérieur  du  cylindre.  L'espace  dans  lequel  elle  pénètre  est 
tantôt  l'air  libre,  tantôt  un  vase  vide  d'air  et  maintenu,  par  un 
jet  continu  d'eau  froide,  à  une  basse  température. 

Dans  le  premier  cas,  qui  est  toujours  celui  des  machines  où 
la  vapeur  fonctionne  à  haute  pression,  c'est-à-dire  avec  une 
force  élastique  égale  à  plusieurs  atmosphères,  la  vapeur  qui 
vient  de  travailler  s'échappe,  et  sa  tension  se  trouve  rapide- 
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ment  réduite  à  celle  de  Tatmosphère  elle-même,  ce  qui  permet 
à  la  vapeur  d'agir  sur  la  surface  opposée  au  pistou. 

Dans  le  second  cas,  la  vapeur  se  condense  brusquement  par 
son  introduction  dans  l'espace  vide  et  froid  qui,  pour  cette 
raison,  est  nommé  condenseur.  Sa  force  élastique,  qui  pouvait 
n'êlre  guère  supérieure  à  1  atmosphère,  est  instantanément 
annulée,  ou  du  moins  considérablement  réduite,  de  sorte  que  la 
chambre  du  cylindre  où  elle  vient  d'agir  est  elle-même  rame- 
née au  vide  :  la  vapeur  introduite  de  l'autre  côté  n'a  donc  plus 
à  vaincre  que  l'obstacle  du  piston  lui-même. 

Les  divers  mécanismes  imaginés  pour  conduire  ainsi  la 
vapeur  dans  le  cyliniire  de  chaque  côté  du  piston,  puis  à  l'air 
libre  ou  dans  un  condenseur,  })our  détruire  ou  réduire,  dès 
qu'elle  a  agi,  sa  force  élastique,  constituent  ce  qu'on  nomme  la 
distrihution  de  la  vapeur;  on  va  voir  quels  sont  les  principaux 
systèmes  employés  dans  ce  but. 

Parlons  d'abord  du  cylindre,  la  pièce  capitale  du  mécanisme 
moteur. 

C'est,  le  plus  ordinairement  (fig.  275),  une  pièce  coulée  en 
fonte  dont  l'intérieur,  de  forme  parfaitement  cylindrique,  a  été 
tourné  et  alésé  avec  le  plus  grand  soin;  un  des  fonds  esl  quel- 
quefois venu  de  fonte,  d'autres  fois  vissé  solidement  comme 
l'autre  fond,  de  manière  que  l'un  des  deux  au  moins  puisse 
être  enlevé  entièrement  et  permettre  ainsi  rinlroductïon  du 
piston.  L'un  des  fonds  donne  passage  à  la  tige  It  du  piston  P,  et 
l'ouverture  qui  sert  à  cet  objcîl  est  munie  d'une  boîte  à  étoupe  hh 
{stuffing-box),  afin  que  la  tige,  dans  son  mouvement,  ne  pré- 
sente aucune  fuite  à  la  vapeur  du  cylindre. 

Quant  au  piston  lui-même,  on  le  construit  d'une  foule  de 
manières  différentes.  Le  plus  souvent  il  est  formé  de  deux  pla- 
teaux métalliques  d'un  diamètre  un  peu  plus  petit  que  celui  du 
cylindre  et  solidement  reliés  entre  eux,  ainsi  qu'à  la  tige  qui  ^ 
les  traverse.  Sur  leur  pourtour  sont  ménagées  des  gorges  pour 
loger  la  gaifiilure,  c'est-à-dire  la  partie  du  piston  dont  la  sur- 
face extérieure  doit  glisser  à  frottement  doux,  mais  parfaite- 
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ment  étancfae,  contre  la  surface  îblérieure  dn  cylindre,  de  ma- 
nière que  la  yapeur  ne  puisse  passer  de  l'une  des  chambres 
dans  l'autre.  1^  garniture  était  jadis  formée  de  tresses  de 
chanvre  qu'il  fallait  graisser  souvent  et  remplacer  de  même, 
à  cause  de  la  rapidité  de  l'usure.  On  y  a  substitué  avantageu- 
sement des  garnitures  métalliques,  formées  de  fragments  d'an- 
neau pressés  par  des  ressorts  intérieurs,  comme  on  le  voit  dans 
la  figure  273.  Aujourd'hui  on  préfère  encore  A  ce  mode  de 
gai'niture  celui  des  pistons  Ramsbottom,  dont  le  corps  se  coin- 


Fig.  373.  —  Piilon  k  ressort. 


fig.  274.  —  Piston  suédois. 


pose  d'un  plaleau  unique,  évidé  pour  avoir  plus  de  légèrelé  el 
entouré  de  deux  cercles  d'acier  doux  fondu,  qui  s'engagent  dans 
deux  gorges  extérieures  et  font  ressort.  La  surface  de  ces  cercles 
presse  ainsi  les  parois  du  cylindre,  formant  une  excellente 
garniture,  très  simple  et  1res  peu  coûteuse  d'entretien.  Le 
piston  suédois  (fig.  274)  ne  dlfTère  du  précédent  que  j)ar  la  lar- 
geur des  cercles,  qui  est  plus  grande,  et  leur  composition,  qui 
est  de  fonte  durcie  par  un  peu  d'étaln. 


g  2.   MSTRIBimON   DE   LA  TAPEDB. 

Le  piston  cl  le  cylindre  ainsi  construits  et  agencés,  il  nous 
reste  à  voir  comment  se  font  l'introduction  et  l'échappement, 
en  un  mot  la  distribution  de  la  vapeur. 
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Reporlons-nous  à  la  figure  275,  qui  donne  la  section  lon- 
glludinale  d'un  cylindre.  On  voit  en  a,  a',  près  de  chacun  des 
fonds,  l'ouverture  d'un  double  conduit  aa,  a'a',  pratiqué  dans 
l'épaisseur  de  la  face  latérale  :  ce  sont  les  ouvertures  par  où  la 
vapeur  arrive  alternativement  et  agit  sur  l'une,  puis  sur  l'autre 
face  du  piston  ;  on  les  nomme  les  lumières  (Vadmission.  Ces 
deux  lumières  débouchent  extérieurement  sur  une  face  bien 
dressée,  et,  entre  les  deux,  on  voit  une  troisième  ouverture  E, 
qui  sert  à  faire  échapper  la  vapeur  quand  elle  a  produit  son 
effet,  et  qu'on  nomme  pour  cette 
raison  lumière  d'échappement. 
C  est  le  tuyau  par  où  la  vapeur 
se  répand  à  l'air  libre,  ou  bien 
va  perdre  sa  force  élastique  dans 
le  condenseur. 

Maintenant,  par  quel  méca- 
nisme s'opère  la  distribution , 
formée,  comme  on  voit,  de  deux 
opérations  partielles,  l'admission 
de  la  vapeur  et  l'échappement, 
qui  doivent  se  répéter  deux  fois 
pour  obtenir  une  phase  complète 
du  mouvement  de  va-et-vient  du 
tiroir?  Il  y  a  divers  modes  em- 
ployés, suivant  les  machines  : 
représente  notre  dessin. 

On  voit,  dans  la  boîte  à  vapeur  BB,  une  boîte  prismatique 
ouverte  par  une  (ace,  et  qu'on  nomme  le  tiroir.  Le  tiroir  s'ap- 
plique par  sa  face  ouverte  contre  le  plan  bien  dressé  où  nous 
venons  de  voir  que  débouchent  extérieurement  les  trois 
lumières.  L'espace  BB  se  nomme  la  botte  à  vapeur,  parce  qu'en 
effet  la  vapeur  amenée  de  la  chaudière  par  le  tuyau  V  y  afflue 
librement;  mais  la  capacité  du  tiroir,  au  contraire,  est  toujours 
fermée  à  la  vapeur  affluente,  tandis  qu'elle  communique  con- 
stamment avec  le  tuyau  d'échappement,  et  aussi  tantôt  avec 


décrivons  d'abord  celu 


que 
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l'un,  tantôt  avec  Tautre  des  conduits  d'admission  du  cylindre. 

Enfin.  le  mouvement  du  tiroir  est  produit  par  la  machine  même 

à  Paide  d'une  tige  et  d'un  excentrique  calé  sur  l'arbre  du 

volant. 

En  suivant  le  mouvement  successif  et  alternatif  du  tiroir 
représenté  sur  la  ligure  276,  on  comprendra  aisément  les 
phases  de  la  distribution  de  ta  vapeur. 

Tel  est  le  mécanisme  de  la  distribution  de  la  vapeur  dans  les 
machines  où  le  tiroir  àjcoquilles  est  adopté.  Mais,  comine  je 
Tai  dit,  il  y  a  eu  et  l'un  emploie  encore  d'autres  dispositions. 
C'est  d'abord  le  système  des  soupapes  de  distribution  de  Watt; 


puis  le  tiivii'  à  pistons,  également  imaginé  par  cet  iiivciileur; 
enfin  ]o  tiroir  en  D,  dont  le  nom  est  dû  à  la  ressemblance  do 
la  iioeliou  de  la  pièce  princijialc  avec  la  lettre  D  (fig.  277). 

Dans  le  ]irei!iier  de  ces  trois  systèmes,  deux  boites  à  sou- 
j)ajies  sont  adaptées  aux  deux  extrémités  du  corps  du  cylindre. 
Chacune  d'elk's  se  trouve  divisée  par  deux  soupapes  mues  par 
un  système  de  tringles  en  trois  «compartiments,  dont  celui  du 
milieu  est  en  conmmnicatiou  directe  avec  chaque  lumière, 
tandis  que  les  doux  autres  communiquent,  le  supérienr  avec  le 
tuyau  de  vapeur,  l'inférieur  avec  l'air  extérieur  ou  le  con- 
denseur. 

Le  tiroir  à  pistons  est  ainsi  nommé  parce  que  ce  sont  deux 
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pistons,  mus  par  une  lige  dans  un  espace  cylindrique  conligu 
au  cylindre,  qui  tanlAt  laissent  à  la  va|)eur  l'accès  libre  d'une 
des  lumières  d'admission,  et  de  la  chambre  correspondante  du 
cylindre,  tantôt  mettent  cette  chambre  el  la  vapeur  qui  vient 
d'agir  en  communication  avec  le  condenseur. 

Enfin,  le  tiroir  en  D  (fig.  277)  est  une  pièce  creuse,  mobile 
dans  la  boite  à  vapeur,  qui  s'applique  et  glisse  par  ses  deux 
extrémités  planes  contre  la  face  du  cylindre  où  viennent  aboutir 
les  lumières  d'admission.  La  vapeur  qui  vient  de  la  chaudière 
par  l'ouverture  V  peut  toujours  circuler  autour  du  tiroir  sans 
pénétrer  jamais  par  l'une  ni    par  l'autre  de  ses  extrémités; 


Fig.  277.  —  fliïlribulion  Jp  I»  vapeur;  liroir  on  tt. 


celles-ci  sont  au  contraire  sans  cesse  en  libre  communication 
avec  le  condenseur.  Les  deux  bords  plans  du  liroir,  dans  leur 
mouvement  de  va-et-vient,  laissent  donc  alternalivemeiil  l'une 
des  lumières  recevoir  la  vapeur  de  la  chaudière,  pendant  que 
la  vapeur,  après  son  action  sur  le  piston,  sort  par  l'autre 
lumière  et  se  précipite  dans  le  condenseur  ou  à  l'air  libre. 

Dans  chacun  de  ces  modes  de  distribution,  il  est  aisé  de 
saisir  les  mouvements  correspondants  du  piston,  des  tiroirs  et 
des  soupapes,  dans  leurs  diverses  phases.  Ce  que  nous  avons 
dit  en  décrivant  le  liroirà  coquilles  suffira  pleinemeni,  croyonf- 
nous,  à  en  doinier  rintelligencc. 
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§  3.   DfiTEKTE  DE  LA  TATCUR. 

En  se  reportant  aux  allées  et  venues  correspondantes  du 
piston  et  des  diverses  pièces  qui  constituent  le  mode  de  distri- 
bution de  la  vapeur,  on  peut  voir  que  nous  avons  toujours  sup- 
posé que  les  deux  lumières  du  cylindre  avaient  la  même  lai^ur 
que  les  bandes  pleines  du  tiroir,  de  sorte  qu'elles  se  trouvaient 

tantôt  entièrement  recouvertes,  tantôt  entièrement  libres.  Delà 

• 

il  résulte  que  la  vapeur  de  la  chaudière  afflue  à  pleme  pression 
sur  chaque  face  du  piston  pendant  toute  la  durée  de  la  course 
de  celui-ci  :  c'est  ce  qu'on  exprime  en  disant  que  la  valeur 
travaille  à  pleine  pression. 

Â  Torigine,  on  ne  connaissait  point  d'autre  moyen  de  faire 
agir  la  vapeur.  Walt,  dont  on  retrouve  le  nom  dans  presque 
toutes  les  découvertes  capitales  qui  ont  transformé  la  machine 
à  vapeur  primitive,  a  trouvé  qu'il  y  avait  un  double  avantage 
à  ne  donner  accès  à  la  vapeur  de  chaque  côté  du  cylindre  que 
pendant  une  partie  seulement  de  la  course  du  piston  :  il  en 
résulte  d'abord  une  plus  grande  régularité  dans  le  mouvement 
même;  puis,  à  égalité  de  travail,  une  notable  économie  de 
vapeur,  et  par  conséquent  de  combustible. 

La  vapeur,  introduite  par  exemple  pendant  le  premier  tiers 
seulement  de  la  course  du  piston,  continue  d'agir  sur  celui-ci; 
mais  comme  l'espace  qu'elle  occupe  ensuite  va  en  augmentant 
jusqu'à  la  fin,  elle  agit  en  se  dilatant  comme  un  ressort  qui  se 
détend,  de  sorte  que  sa  force  diminue  jusqu'à  la  fin  de  la 
course  du  piston.  On  dit  alors  que  la  vapeur  travaille  avec 
détente. 

Ce  mode  d'action  de  la  vapeur  est  aujourd'hui  presque  uni- 
versellement adopté.  Mais,  avant  d'insister  sur  les  avantages 
qu'il  présente,  et  de  préciser  l'économie  de  vapeur  ou  de  com- 
bustible à  laquelle  la*  détente  donne  lieu,  il  faut  que  nous  mon- 
trions par  quelle  modification  du  mécanisme  de  distribution  on 
parvient  à  l'obtenir. 
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Là  encore,  si  nous  voulions  faire  un  traité  complet  de  la 
machine  à  vapeur,  nous  aurions  à  décrire  des  systèmes  variés 
de  détente.  II  nous  suffira,  pour  le  but  que  nous  nous  propo- 
sons, de  donner  une  idée  d'un  ou  deux  des  plus  importants. 

Commençons  par  le  système  de  détente  dit  de  Clapeyroriy 
parce  que  cette  disposition  est  due  à  ce  savant  ingénieur. 

Elle  consiste  dans  une  simple  modification  du  tiroir,  ou 
plutôt  de  la  largeur  des  bandes  qui  recouvrent  les  lumières.  Au 
lieu  de  donner  à  cette  largeur  la  dimension  précise  de  celle  de 
chaque  lumière,  on  la  fait  plus  grande.  Les  rebords  a&,  a'b\ 
cd,  cfd\  extérieurs  et  intérieurs,  forment  ce  qu'on  nomme  le 
recouvrement  du  tiroir,  parce  que  l'objet  de  ces  saillies  est  de 
diminuer  la  durée  de  l'admission  de  la  vapeur  dans  le  cylindre 
par   chacune    des    deux    lu- 
mières. Il  faudrait  entrer  dans 
des  détails   trop  longs,  trop 
techniques,    pour  suivre   le 

mouvement  du  tiroir  à  détente     P»g-  278.  —  Système  de  détente  de  Qaiieyron; 
^  ,  tiroir  à  recouvrement. 

dans  toutes  ses  phases  et  pour 

faire  voir  clairement  quel  est,  aux  mêmes  phases,  le  mode 
d'action  de  la  vapeur.  Mais  nous  pouvons  résumer  cette  action 
en  disant  que  chaque  introduction  de  la  vapeur  dans  le 
cylindre  donne  lieu  à  quatre  périodes  successives,  que  nous 
allons  caractériser. 

Dans  la  première  période,  il  y  a  admission  de  la  vapeur j  qui 
travaille  pendant  ce  temps  à  pleine  pression,  c'est-à-dire  avec 
la  pression  de  la  chaudière  ;  après  quoi  la  lumière  d'admission 
se  ferme. 

Dans  la  seconde  période,  il  y  a  détente  de  la  vapeur  admise, 
qui  alors  travaille  avec  une  force  décroissante  jusqu'au  moment 
où  la  lumière  s'ouvre  à  l'échappement. 

Véchappement  caractérise  donc  la  troisième  période;  mais 
comme,  par  le  fait  du  recouvrement,  l'échappement  cesse 
avant  que  le  piston  ait  atteint  le  fond  du  cylindre,  il  y  reste 
une  certaine  quantité  de  vapeur  que  le  piston  refoule  et  com- 
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prime  un  peu  avant  le  début  de  la  période  nouTelle  d'admis- 

sîon. 

.  De  là  la  période  de  compresàon,  qui  termine  le.  cycle  des 

mouvements  alternatifs  du  tiroir,  et  ramène  le  piston  à  la  même 

position  initiale. 

La  détente   de  Clapeyron  est  surtout  employée  dans  les 
machines  à  mouvements  rapides,  telles  que  les  locomotives. 

Dans  le  système  de  détente  de  Heyer,  le  tiroir  est  percé  de 
deux  orifices  qui  viennent  alternativement  communiquer  avec 


ig.  279.  —  Coupe  des  deui  cylindi'Hs  dans  lu  sjslêmo  de  délenle  de  Woolff. 


les  lumières  d'admission  :  ce  sont  deux  blocs,  ayant  un  mou- 
vement indépendant  de  celui  du  tiroir,  qui  viennent  fermer  ces 
orifices,  faire  cesser  l'admission  et  commencer  la  détente. 

Enfin,  dans  le  système  de  Woolff.  la  délente  n'a  pas  lieu 
dans  le  cylindre  lui-même,  mais  dans  un  cylindre  de  plus 
grand  diamètre,  juxtaposé  au  premier  (fig.  280).  C'est  pour  cela 
qu'on  donne  aux  machines  à  va^ieur  qui  emploient  ce  mode 
de  détente,  le  nom  de  machines  à  deux  cylindres. 

La  figure  279  va  faire  comprendre  le  mécanisme  de  la  dis- 
tribution dans  ces  machines. 

Chacun  des  deux  cylindres  A,  B  est  muni  d'une  boîte  à 
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vapeur  où  se  meul  un  liroir  ordinaire,  et  des  lumières  d'ad- 
mission et  d'échappement  disposées  comme  on  sait. 

C'est  par  l'orifice  V  qu'arrive  la  vapeur  de  la  chaudière, 
laquelle  se  répand  d'abord  dans  la  boite  du  cylindre  A,  et  de 
là  pénètre  au-dessous  du  piston  P,  par  exemple.  Ce  piston 
reçoit  donc  un  mouvement  de  bas  en  haut;  il  refoule  la  vapeur 
qui  était  de  l'autre  côté  dans  le  tuyau  d'échappement  E,  tuyau 


Fig.  S8P.  —  Syslèmo  de  diaLriljulion  e 


de  délcnle  de  Woollï;  les  dcui  ciiindi'o 


qui,  au  lieu  de  communiquer  avec  le  condenseur  comme  dans 
les  machines  à  un  seul  cylindre,  va  déboucher  dans  la  boite  à 
vapeur  du  cylindre  B.  Là  elle  pénètre  par  la  lumière  inférieure 
d'admission  au-dessous  du  piston  P',  et,  en  s'y  détendant,  elle 
produit  également  le  mouvement  ascendant  de  ce  piston.  Quant 
à  la  vapeur  qui  se  trouvait  de  l'autre  côté  dans  la  chambre 
supérieure  du  grand  cylindre,  elle  va,  comme  à  l'ordinaire,  se 
condenser  dans  le  tuyau  CC  ou  à  l'air  libre. 
Le  mouvement  simultané  des  deux  tiroirs  en  sens  inverse 
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donnera  lieu  à  un  mouvement  des  deux  pistons  de  haut  en  bas, 
la  vapeur  agissant  à  pleine  pression  dans  le  petit  cylindre, 
tandis  que  dans  le  grand  cylindre  elle  agit  toujours  avec  dé- 
tente. 

§  4.    LE  MÉGANISIIE  DE   TRANSMISSION. 

11  nous  reste  à  montrer  comment  le  mouvement  du  piston 
est  transmis,  par  quel  mécanisme  on  le  transforme,  on  le  règle, 
on  en  assure  la  régulière  continuité.  Le  problème  à  résoudre 
n'est  pas  spécial  aux  machines  à  vapeur.  Un  moteur  quelconque 
peut  donner  lieu  à  la  même  question  :  «  Etant  donné  le  mou- 
vement de  va-et-vient  de  la  tige  d'un  piston,  c'est-à-dire  un 
mouvement  alternatif  et  rectiligne,  trouver  un  mode  de  trans- 
mission qui  le  change  en  mouvement  continu  et  circulaire,  qui 
fasse  tourner,  par  exemple,  un  arbre  moteur  auquel  tous  les 
mouvements  partiels  dont  l'usine  peut  avoir  besoin  viendront 
puiser  simultanément  ou  à  leur  tour.  » 

Passons  rapidement  en  vue  les  différents  systèmes  imaginés. 

Le  plus  ancien,  qui  est  encore  adopté  pour  un  grand  nombre 
de  machines,  comprend  les  machines  à  balancier,  dont  la 
figure  281  donne  le  principe. 

La  tige  t  du  piston,  dont  l'extrémité  décrit  une  ligne  droite 
verticale,  est  reliée  à  l'extrémité  d'une  grande  pièce  oscillante, 
ou  levier,  AB,  qu'elle  fait  mouvoir  autour  d'un  point  fixe  1, 
dans  un  plan  vertical.  Cette  pièce  est  le  balancier,  à  l'autre 
extrémité  duquel  s^articule  une  tige  ou  bielle,  qui  agit  à  son 
tour  sur  une  manivelle  calée  en  0  sur  l'arbre  à  mettre  en  mou- 
vement. Grâce  à  cette  disposition,  le  mouvement  recljligne 
alternatif  du  piston  se  trouve  transformé  en  mouvement  circu- 
laire continu.  Ici  le  balancier  est  au-dessus  de  la  tige  du  pis- 
Ion  ;  mais  il  peut  aussi  être  placé  au-dessous,  et  nous  verrons 
des  exemples  de  cette  disposition  dans  les  machines  à  vapeur 
marines. 

Par  le  balancier,  la  bielle  et  la  manivelle,  le  mouvement 
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alternatif  et  rectiligne  du  piston  se  trouve  transformé  en  mou- 
vement circulaire  continu  ;  mais  cette  transformation  n'est  pas 
directe,  car  les  extrémités  du  balancier  oscillent  en  décrivant 
chacune  un  arc  de  cercle,  tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans 
Tautre;  le  mouvement  est  donc  d*abord  circulaire  alternatif; 
c'est  la  bielle  et  la  manivelle  qui  achèvent  la  transformation  et 
produisent  la  continuité  du  mouvement  circulaire.  Il  résulte  de 
là  que  la  tige  du  piston,  qui  se  meut  verticalement,  ne  peut 
être  directement  liée  à  l'extrémité  du  balancier,  parce  que 
celle-ci  la  forcerait  à  suivre  le  contour  de  Tare,  et  dès  lors  la 
courberait  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche.  Dans  le  but  d'éviter 


V 


Fig.  281.  —  Principe  de  la  transmission  dans  les  machines  h  balancier 


cet  inconvénient,  qui  détériorerait  promptement  la  machine. 
Watt  a  imaginé  un  système  d'articulation  fort  ingénieux,  connu 
sous  le  nom  de  parallélogramme  de  Watt,  et  dont  voici  la  des- 
cription succincte  : 

La  tige  du  piston,  au  lieu  d'être  liée  directement  à  l'extré- 
mité E  du  balancier  (fig.  282),  l'est  au  sommet  D  du  parallélo- 
gramme GBDË,  dont  les  quatre  côtés,  rigides  et  de  dimensions 
invariables,  sont  articulés  aux  sommets,  de  sorte  que  les  angles 
varient  suivant  le  mouvement  qu'impriment  les  oscillations  du 
balancier.  De  plus,  le  sommet  B  est  rattaché,  par  une  tige  BO, 
à  un  point  fixe  0  du  bâti  de  la  machine.  Les  longueurs  relatives 
de  ces  diverses  lignes  sont  calculées  de  telle  sorte,  que  le  som- 
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met  D  décrit  très  sensiblement  une  ligne  droite  verticale,  pen- 
dant que  les  points  G,  E,  B,  décrivent  des  arcs  de  cercle  ayant 
pour  centres  les  deux  points  0, 0.  A  la  vérité,  pour  qa*il  en  soit 
ainsi,  Toscillation  du  balancier  ne  doit  pas  dépasser  les  limites 
de  20*  de  part  et  d'autre  de  Thorizontale.  Le  point  milieu  du 
côté  BG  jouit  de  la  même  propriété  que  le  point  D  :  aussi  Tutî- 
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Fig.  382.  —  Plurallëlogramiiie  articulé  de  \9tLit 

lise-t-on  dans  les  machines  de  WoolfT,  où  les  pistons  des  deux 
cylindres  doivent  se  mouvoir  d'ensemble. 

On  comprend  que  le  système  qu'on  vient  de  décrire  se  repro- 
duit en  double,  dans  le  sens  de  l'épaisseur,  de  chaque  côté  du 
balancier,  ce  qui  fait  qu'en  réalité  la  tige  du  piston  est  arti- 
culée à  un  axe  horizontal  reliant  le  double  point  D. 


§  5.    LES   RÉGULATEURS. 

On  voit,  en  suivant  la  figure  284  (p.  650),  que,  sur  l'arbre 
moteur  mû  par  le  système  de  bielle  et  de  manivelle  décrit  plus 
haut,  est  montée  une  grande  roue  V,  le  plus  souvent  de  fonte, 
à  laquelle  on  donne  le  nom  de  volant.  Cette  pièce,  qui  se 
trouve  dans  toutes  les  machines  motrices,  a  pour  objet  de  régu- 
lariser le  mouvement. 

Dans  une  machine  motrice  telle  que  la  machine  à  vapeur,  la 
vitesse  est  sujette  à  éprouver  des  variations  qui  peuvent  dé- 
pendre, soit  de  la  force  motrice  elle-même,  c'est-à-dire  de  la 
vapeur  qui  sort  du  générateur  plus  ou  moins  abondante  et 
douée  d'une  pression  plus  ou  moins  considérable,  soit  de  l'em- 
ploi de  la  force  dans  l'usine  où  la  machine  est  établie.  On  corn- 
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prend  qu*il  y  ail  intérêt  à  ce  que  ces  variations  soient  renfer- 
mées dans  des  limites  restreintes  :  on  y  parvient  de  diverses 
manières,  et,  en  premier  lieu,  par  l'emploi  des  volants  qui 
augmentent  la  masse  des  parties  mobiles  de  la  machine.  Lors- 
qu'il y  a  excédent  de  vitesse,  la  masse  du  volant  absorbe  l'excès 
de  travail  moteur  sous  forme  de  force  vive,  qu'elle  restitue, 
quand  le  mouvement  se  ralentit,  aux  diverses  pièces  de  la 
machine.  On  donne  à  la  fois  au  volant  un  grand  poids  et  un 
grand  diamètre,  et  la  plus  grande  partie  de  sa  masse  se  trouve 
répartie  dans  l'anneau  qui  en  forme  la  circonférence. 

Les  dimensions  et  les  poids  des  volants  se  calculent  en  tenant 
compte  à  la  fois  de  la  puissance  de  la  machine  et  de  l'irrégu- 
larité plus  ou  moins  grande  du  travail  moteur  et  du  travail 
résistant. 

L'emploi  d'un  volant,  pour  régulariser  le  mouvement  d'une 
machine  à  vapeur,  ne  remplit  son  objet  qu'autant  que  la  vitesse 
est  tantôt  supérieure,  tantôt  inférieure  à  la  vitesse  normale. 
Mais  s'il  y  avait  lieu  de  craindre  que  celte  vitesse  ne  fût  tou- 
jours en  excès  ou  toujours  en  défaut,  le  volant  n'y  pourrait 
rien,  attendu  qu'il  acquerrait  lui-même  une  vitesse  trop  grande 
ou  trop  petite,  et  cet  excès  pourrait,  dans  le  premier  cas,  aller 
en  augmentant  jusqu'à  la  rupture.  La  force  centrifuge,  qui 
croît  avec  le  carré  de  la  vitesse,  serait  la  cause  de  cet  accident, 
que  prévient  l'usage  d'un  autre  genre  de  régulateur. 

Je  veux  parler  du  régulateur  à  force  centnfuge,  à  l'aide 
duquel  la  machine  règle  d'elle-même  sa  vitesse  quand  la  vapeur 
afflue  de  la  chaudière  avec  surabondance  ou  excès  de  pression, 
ou  quand  la  vapeur,  n'arrivant  pas  en  quantité  suffisante,  la 
vitesse  du  moteur  se  ralentit. 

Cet  appareil  se  compose  de  deux  boules  métalliques  B,  B, 
supportées  par  deux  tiges  OA,  OA',  articulées  autour  du  point 
fixe  0  appartenant  à  un  axe  vertical.  Deux  autres  tiges,  arti- 
culées en  A  et  A',  sont  liées  à  un  manchon  ou  collet  M,  qui 
embrasse  l'axe  vertical  et  s'élève  ou  s'abaisse  le  long  de  cet 
axe.  Tout  le  système  reçoit  d'ailleurs,  par  l'intermédiaire  d'une 
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poulie  P,  un  mouyement  de  rotation  emprunté  à  I*arbre  moteur 
de  la  machine.  Enfin,  le  manchon  M  est  embrassé  par  une  four- 
chette formant  une  extrémité  d*un  des  bras  du  levier  IL. 

Quand  la  machine  fonctionne  avec  sa  vitesse  r^Iementaire, 
le  levier  MIL  reste  horizontal.  Si  la  vitesse  s'accélère,  la  force 
centrifuge  éloigne  les  boules  de  l'axe,  le  manchon  s*élève,  et 
avec  lui  le  bras  du  levier  IM;  Tautre  bras,  IL,  s^abaisse  en 
tournant  autour  du  point  I.  Si,  au  contraire,  la  vitesse  se 
ralentit,  la  force  centrifuge  diminue,  et  les  boules  se  rappro- 

cheni  de  Taxe,  ce  qui  fait  abaisser  le 
manchon  et  produit  un  mouvement 
opposé  du  levier. 

Or  le  levier  communique  avec  une 
valve  du  tuyau  amenant  la  vapeur  de  la 
chaudière,  de  telle  façon  que  la  valve  se 
ferme  progi^essivement  dans  le  premier 
cas,  et  s'ouvre  davantage  dans  le  second. 
Fig.  283.— Régulateur  de  Watt    L'afflux  dc  la  vapcur  sc  trouve  donc 

à  force  centrifuge.  j-     •        /  ■  i        •.  j     i  ■  • 

dimmué  quand  la  vitesse  de  la  machme 
dépasse  la  limite  normale;  elle  est  introduite,  au  contraire, 
avec  plus  d'abondance  s'il  y  a  eu  ralentissement. 

Mentionnons  encore  deux  autres  systèmes  de  régulateurs 
(Farcol  et  Flaud),  dont  la  disposition  est  un  peu  différente  de 
celle  du  régulateur  à  force  centrifuge  (on  connaît  aussi  ce 
dernier  sous  les  noms  de  modérateur  de  Watt  ou  de  pendule 
conique).  Tous  deux  sont,  comme  le  premier,  fondés  sur  l'ac- 
tion de  la  force  centrifuge  appliquée  à  des  masses  qui  tournent 
avec  un  axe  mis  en  mouvement  par  la  machine.  Mais  le  pen- 
dule conique  a  Tinconvénient,  que  les  régulateurs  Farcot  et 
Flaud  n'ont  pas,  de  régler,  avec  la  vitesse  de  régime,  la  puis- 
sance de  la  machine,  tandis  que  ceux-ci  permettent  de  faire 
varier  celte  puissance  sans  que  la  vitesse  de  régime  varie 
sensiblement,  ce  qui  est  utile  dans  certaines  industries. 


CHAPITRE  IX 


DIVERS  TYPES  DE  MACHINES  A  VAPEUR 


g  1.    MACHINE    A   BALANCIER   DE    WATT. 


Revenons  maintenant  au  mécanisme  de  transmission,  et  fai- 
sons voir  comment  le  mouvement,  soit  du  balancier,  soit  de 
l'arbre  moteur,  est  utilise  pour  le  fonctionnement  du  tiroir, 
des  pompes  d'alimentalion  et  d'épuisement. 

Sur  Tarbre  moteur  de  la  machine  est  calé  un  exœntriqtie, 
qu'on  voit  en  dd  sur  la  figure  284,  et  dont  la  fonction  est  de 
produire  le  mouvement  alternatif  du  tiroir.  Voici,  en  deux  mots, 
comment  s'obtient  ce  résultat.  L'excentrique  est  formé  d'une 
pièce  métallique  circulaire  traversée  par  l'arbre  en  un  point 
qui  n'est  pas  son  centre.  Son  mouvement  de  rotation  entraîne 
celui  d'un  collet  ou  bride  portant  un  long  triangle  métallique. 
Mais  Textrémité  de  ce  dernier  s'accroche  à  l'une  des  brandies 
d'un  levier  coudé,  dont  l'autre  branche  porte  la  tringle  du 
tiroir.  Le  mouvement  d'oscillation  du  levier  produit  par  la 
rotation  de  l'excentrique  donne  lieu  à  un  mouvement  alternatif 
vertical  de  la  tige,  et  le  tiroir  fonctionne  comme  nous  l'avons 
montré  plus  haut. 

La  figure  284  représente  la  machine  à  vapeur  à  balancier, 
telle  qu'elle  est  sortie  des  mains  de  Watt,  avec  tous  les  perfec- 
tionnements que  cet  illustre  mécanicien  y  a  successivement 
apportés;  elle  permettra  au  lecteur  de  saisir  l'ensemble  des 
divers  mécanismes  que  nous  avons  dû  décrire  en  détail  et  sépa- 
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rément,  la  clislribulion  comme  la  transmission.  Elle  va  nous 
montrer  en  même  temps  comment  fonctionnent  les  diverses 
pompes  dont  il  a  été  question  dans  notre  description  de  la 
machine.  H  est  le  condenseur  qui  baigne  dans  une  bâche  d'eau 
froide  RR,  et  qui  reçoit  l'eau  de  celte  bûche  par  un  tuyau  /. 
Comme  la  condensation  de  la  vapeur  ne  peut  se  faire  sans  que 
celle-ci  cède  à  l'eau  la  chaleur  qui  la  maintient  à  Tétat  gazci- 
fornie,  l'eau   du    condenseur    s'échauflc  constamment,    et  il 
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importe  de  la  ii^aiplacer,  constauimenl  aussi,  ]>ar  de  nouvelle 
eau  froide.  De  là  la  ncccssilé  d'une  pompe  d'épnisemenl  E, 
qui  est  mue  par  la  (ige  EA  reliée  au  balancier;  cette  pompe 
refoule  l'eau  extraite  et  chaude  dans  une  capacité  R',  et  c'est  là 
qu'agit  à  sou  tour  la  pompe  alimentaire  AV,  pour  puiser  l'eau 
et  la  refouler  dans  la  chaudière.  Y  est  la  tige  de  cette  pompe 
qui  re(;(iit  son  niouveniciit  du  balancier. 

Enlin  on  voit,  en  X\,  la  tige  de  la  pompe  U,  qui  sert  à  ali- 
menter d'eau  froide  la  bàclie  RR.  Celte  pompe,  ordinairement 
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plus  puissante  que  les  deux  autres,  va  chercher  Teau  d'alimen- 
talicn  à  une  source  voisine,  fontaine,  puits  ou  rivière. 

Cette  complication  d'org<ines,  d'appareils  accessoires,  qui 
du  reste  empruntent  tous  leurs  mouvements  de  la  machine  5 
vapeur,  n'existe  que  dans  les  machines  à  condensation,  c'est- 
à-dire  à  basse  ou  à  moyenne  pression.  Dans  les  machines  à 
haute  pression,  fixes  ou  mobiles,  le  condenseur,  les  pompes 
d'épuisement  et  tous  les  mécanismes  qui  s'y  rapportent  sont 
supprimés.  11  n'y  a  plus  que  la  pompe  d'alimentation.  Mais 
nous  avons  pris  pour  modèle  précisément  la  machine  à  vapeur 
la  plus  compliquée,  afin  de  ne  rien  oublier  d'essentiel  i)our 
l'explication  des  mécanismes  employés  dans  les  différents  types. 


g  2.    MACHINES    A    VAPEUR    A    TlîANSMISSION    niIŒCTE. 

La  transmission  du  mouvement  dans  les  machines  à  balan- 
cier se  fait  indirectement,  puisque  le  mouvement  du  piston 
devient  circulaire  alternatif  avant  de  devenir  continu. 

On  a  imaginé  plusieurs  moyens  de  Iransmettre  directement 
le  mouvement  du  piston  à  l'arbre  de  couche.  De  là  les  machines 
verlicales,  hoinzontales,  oscillantes.  Je  vais  donner  un  modèle 
de  chacun  de  ces  genres  de  machines. 

La  machine  verticale,  ou  à  ciilindre  vertical  y  que  représente 
sous  ses  deux  faces  la  figure  285,  est  une  machine  à  haute 
pression,  dans  laquelle  la  vapeur  agit  avec  détente,  mais  sans 
condensation.  La  légende  montre  quels  sont  les  divers  organes, 
cylindre,  tiroir,  volant,  régulateur  ou  pendule  conique,  etc.  Le 
seul  point  sur  lequel  nous  devons  attirer  l'attention  est  le 
mode  de  transmission  du  mouvement.  La  tige  du  piston  est 
directement  articulée  à  la  bielle  EF,  qui  agit  sur  la  manivelle 
de  l'arbre  moteur.  Cette  tige  est  guidée  dans  son  mouvement 
par  une  glissière,  pièce  horizontale  mobile  GG,  qui  se  meut 
le  long  de  deux  montants  verticaux  fixés  en  K  et  H,  c'est-à-dire, 
d'une  part  au  cylindre,  de  l'autre  au  bâti  de  fonte  de  la  ma- 
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chine.  C'est,  à  la  \évHé,  un  mode  de  transmission  tout  sem- 
blable que  celui  de  la  machine  à  cylindre  horizontal  repré- 
sentée par  la  figure  286.-  Nous  en  avons  dit  assez  pour  faire 
comprendre,  sans  description  spéciale,  la  disposition  des  or- 
ganes de  cette  machine. 

Dans  les  locomotives,  nous  verrons  employer  tantôt  les  cylin- 
dres horizontaux,  tantôt  les  cylindres  inclinés  ;  les  raisons  pour 
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lesquelles  ou  préfère  telle  ou  telle  de  ces  dispositions,  qui  n'ont 
rien  d'essentiel,  sont  en  rapport,  soit  avec  la  construction  et 
l'agencement  général  des  organes  de  la  macliine,  soit,  pour  les 
machines  (i\cs,  avec  des  questions  d'emplacement  en  surface, 
en  hauteur,  etc. 

Dans  les  machines  à  fourreau,  la  tige  du  piston  est  elle- 
même  supprimée  cl  la  bielle  est  directement  articulée  au  piston 
lui-môme.  Le  mouvement  oscillant  de  cette  bielle  se  fait  dans 
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im  manchon  ou  fourreati  cylindrique  traversant  le  cylindre  el 
que  le  piston  enveloppe  coinplèlement.  Celle  disposition  dimi- 
nue la  surface  du  pislon  recevant  raclion  de  la  vapeur;  il  faut 
donc  compenser  cette  diininulion  par  un  accroissement  du 
diamètre  du  cylindre.  L'inconvénieiil  de  ce  mécanisme  très 
simple  est  aise  à  comprendre  :  d'une  part,  la  vapeur  se  refroidit 
plus  promptement,  puisque  la  surface  refroidissante  y  est  plus 
considérable;  d'autre  part,  les  fuiles  s'y  produisent  plus  facile- 


Fig.  '286.  —  Machine  il  Tapeur  horizontale. 


menl,  soit  autour  du  manchon,  soit  par  les  rainures  qui  pei*- 
mettent  le  mouvement  du  piston. 

Ce  mode  de  transmission  est  principalement  adopté  dans  les 
machines  marines  anglaises. 

Un  fabricant  français,  M.  Carré,  a  imaginé  et  construit  le 
premier  les  machines  à  cylindre  oscillant,  où  la  transmission 
se  fait  sans  bielle,  la  tige  du  piston  étant  elle-même  articulée 
directement  à  la  manivelle  de  l'arbre  moteur. 

Le  cylindre  des  machines  oscillantes  {fig.  287)  est  porté  par 
des  tourillons  comme  une  pièce  d'artillerie  sur  son  affûl.  Seu- 
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lement  les  tourillons  y  sont  creux  et  servent,  l'un  de  lumière 
(l'admission  pour  la  vapeur,  l'autre  d'échappement.  D'ailleurs 
la  distribution  y  est  réglée  par  un  tiroir  comme  dans  les  ma- 
chines ordinaires.  On  dislingue  les  machines  oscillantes  en 


Itorixoutah's  et  eu  l'erlicaks,  suivant  la  direction  moyenne  du 
cylindi'C  dans  ses  (iscillaliuns  successives. 

Ce  fît-nie  do  luacliincs  est  aujourd'hui  à  peu  près  abandonne 
par  l'indusUic,  sauf  dans  la  navifialion,  où  l'on  rencontre  sou- 
vent encore  les  machines  à  deux  cylindres  oscillants,  sur  les 
petits  bateaux  à  vapeur. 
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§  3.    ftlACiIL>ES    A    VAPELU    lîOTATIVES. 

11  nous  reste  encore,  avant  crétudier  les  machines  à  vapeur 
au  point  de  vue  des  types,  à  parler  d'uiie  espèce  de  machine 
qui  se  distingue  de  toutes  celles  que  nous  avons  passées  en 
revue  jusqu'ici  par  le  principe  même  du  mécanisme.  Je  veux 
parler  des  machines  à  vapeur  rotatives,  ainsi  nommées  parce 
que  la  pièce  sur  laquelle  la  vapeur  agit  directement,  celle  qui 
correspond  au  piston  des  machines  à  cylindre,  reçoit  un  mou- 
vement qui  est  immédiatement  circulaire  et  continu.  Le  pro- 
blème de  la  transformation  du  mouvement  n'existe  donc  pas 
dans  ces  machines. 

L'idée  de  résoudre  de  cette  façon  la  question  des  moteurs  à 
vapeur  n'est  pas  nouvelle.  Elle  était  venue  à  Watt  dès  1782; 
mais  les  inconvénients  de  cette  disposition  n'ont  pas  permis  à 
la  grande  industrie  de  donner  suite  aux  essais  tentés  dans  cette 
voie  :  aujourd'hui  même,  malgré  les  perfectionnements  ap- 
portés à  la  construction  des  machines  rotatives,  ce  n'est  que 
dans  des  cas  très  spéciaux  que  l'industrie  en  fait  usage. 

Nous  ne  ferons  que  citer  la  machine  rotative  à  disqtœ,  ima- 
ginée par  Bishop  et  construite  par  Rennie*.  L'intelligence  du 
mécanisme,  très  ingénieux,  mais  d'une  description  difficile  à 
suivre,  même  à  l'aide  d'une  figure,  nécessiterait  de  trop  longs 
développements.  Disons  seulement  qu'elle  a  été  adoptée,  dans 
la  marine  russe,  pour  des  canonnières  et  de  petits  bateaux  à 
vapeur  à  hélice. 

La  machine  à  vapeur  rotative  de  l'Américain  Behrens,  que 
nous  avons  vue  fonctionner  à  Paris,  à  l'Exposition  universelle 
de  1867,  est  beaucoup  plus  simple,  au  moins  pour  la  descrip- 
tion. La  figure  288  en  donne  une  vue  extérieure.  Voici  mainte- 
nant comment  elle  fonctionne  et  quelle  est  la  disposition  du 
mécanisme  moteur  et  de  la  distribution. 

1.  Voyez  à  ce  sujet  le  Dictionnaire  des  mitthémaliques  ajq>liquéeê  de  Sonnet, 
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Sur  deux  arbres  parallèles  C,  C  {fig.  289),  sont  moulées  deux 
pièces  eii  forme  ilc  portions  de  couronnes,  l'une  el  l'autre  con- 
centriques à  l'arbre  corrcs|ioiidaul,  et  fixées  par  l'une  de  leurs 
extrémités  à  un  épaulemcnt  de  ce  dernier.  Ces  pièces  jouent  le 


Fi^.  988.  —  Hacliinc  robtiTC  de  Itchrcns. 

lole  du  jiiston  des  niachincs  ordinaires.  Leurs  faces  extérieures 
el  convexes  s'cmbuiteiit  dans  un  cylindre  AA  parfaitement 
alésé,  cl  leurs  faces  inférieures  el  concaves  se  meuvent  autour 
de  deux  douilles  c,  c',  concentriques  à  l'arbre.  I^a  forme  des 
différentes  pièces  est  calcuicc  de  telle  sorte  que  cliacun  des 
pistons,  dans  son  mouvement,  vient  s'engager  dans  une  entaille 
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concentrique  à  son  arbre  de  rolalion,  pratiquée  dans  la  douille 
fixe  de  l'autre  pistou.  Il  résulte  de  cette  disposition  que  jamais 
la  Tapeur  ne  peut  passer  entre  l'un  des  pistons  et  la  douille  de 
l'autre. 

Voyons  maintenant  comment  agit  la  vapeur. 

Elle  arrive  par  le  tuyau  d'admission  B  de  la  chaudière,  pé- 
nètre)dans  l'espace  compris  entre  les  deux  pistons  et  la  douille  c. 
Elle  pousse,  en  s'appuyant  sur  la  face  convexe  de  E',  la  face 


Fig.  SSfl.  —  Uachine  rotative;  phases  d'ui 


Dvemcnt  complet  de  rotation. 


concave  du  piston  E,  fait  tourner  ce  piston  et  son  arbre  dans  le 
sens  marqué  par  la  flèche.  Comme  les  deux  arbres  portent 
extérieurement  des  engrenages  destinés  à  les  faire  tourner  eu 
sens  inverse  et  avec  la  même  vitesse,  l'arbre  C  et  son  piston 
se  meuvent  en  sens  contraire  du  premier. 

Le  deuxième  et  le  troisième  dessin  de  la  flgurc  289  mon-, 
trent  la  disposition  tles  pièces  après  un  quart,  puis  après  une 
moitié  de  révolution.  A  ce  moment,  le  piston  E  vient  masquer 
l'ouverture  B;  la  vapeur  ne  peut  plus  agir  sur  ce  piston,  mais 
elle  commence  à  agir  sur  l'autre.  Avant  que  commence  le  troi- 
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sième  quart  de  la  rotation  (phase  4),  l'ouverture  de  là'  lumière 
d'échappement  D  est  démasquée,  la  vapeur  de  l'espace  a  s'é- 
chappe, le  piston  E  continue  à  être  entraîné  dans  son  mouve- 
ment par  l'autre  arbre  et  par  isa  vitesse  acquise,  et  ainsi  de 
suite.  La  vapeur  agit  donc  sur  chaque  piston  pendant  un  peu 
plus  de  la  moitié  d'un  tour,  et  allernalivement  chacun  des 
arbres  reçoit  son  mouvement  de  la  vapeur  même  et  de  l'autre 
arbre  avec  lequel  il  engrène.  L'un  des  deux  arbres  est  l'arbre 
moteur  de  la  machine  ;  on  le  munit  d'un  volant.  La  machine 
rotative  de  Behrens  est,  comme  on  voit,  une  machine  à  va- 
peur sans  détente  et  sans  condensation.  Mais  il  est  possible,  à 
l'aide  d'une  valve  convenablement  disposée,  de  la  faire  fonc- 
tionner avec  détente. 

Nous  avons  signalé  déjà  (Monde  Physique,  t.  I,  p.  441)  une 
des  applications  originales  de  cette  machine,  qui  consiste  à  l'em- 
ployer comme  moteur  d'une  pompe  construite  sur  le  même 
principe  et  fonctionnant  de  la  même  manière.  Aux  Étals-Unis, 
elle  sert  dans  les  brasseries  et  dans  les  raffîneries,  comme 
pompe  élévatoire  des  liquides,  eau,  bière,  sirops,  etc.  L'u- 
sage en  est  peu  répandu  en  Europe,  mais  il  paraît  constant 
que  celte  njachine  a  une  véritable  valeur  industrielle. 


§  4.    PUISSANCE   DES   MACHIiNES   A    VAPEUR. 

Telle  est  la  machine  à  vapeur  moderne,  dans  son  ensemble 
et  dans  les  détails  principaux  de  son  organisme. 

En  résumant  en  quelques  lignes  la  description  qui  a  été 
l'objet  des  trois  ou  quatre  chapitres  précédents,  on  voit  que  la 
machine  à  vapeur  consiste  : 

V  En  une  chaudière  ou  générateur  à  vapeur,  qui  transforme 
en  force  élastique  disponible  la  puissance  contenue  dans  un 
combustible,  la  houille  par  exemple.  La  chaleur  est  l'agent  de 
celte  transformation  ;  elle  passe  du  foyer  aux  parois  qui  con- 
stituent la  surface  de  chauffe  de  la  chaudière,  et,  se  cotnmu- 
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niquant  de  la  fonte  à  l'eau,  elle  en  élève  la  température,  en 
provoque  et  en  maintient  l'ébuUition,  fournissant  d'une  façon 
continue  au  réservoir  de  vapeur  la  masse  gazeuse  et  élastique, 
à  une  pression  en  rapport  avec  le  travail  à  produire.  Foyer, 
grille,  cendrier,  carneaux  et  cheminée,  bouilleurs  et  corps  de 
la  chaudière,  soupapes  et  avertisseurs  de  sûreté,  manomètres, 
indicateurs  de  niveau  et  de  pression,  tel  est  le  générateur  de 
la  machine,  avec  ses  accessoires. 

2*  La  vapeur  produite,  la  machine  proprement  dite  se  com- 
pose des  organes  du  mouvement,  du  récepteur  de  la  force  et 
des  appareils  de  distribution  ayant  pour  objet  la  production 
d'un  mouvement  alternatif  rectiligne.  Le  cylindre,  la  boîte  à 
vapeur,  le  tiroir,  le  condenseur,  sont  les  principaux  organes 
de  cette  partie  de  la  machine.  C'est  le  mécanisme  moteur. 

Enfin,  3"*  le  mouvement  une  fois  produit  sous  sa  forme  immé- 
diate, il  s'agit  de  le  transformer,  de  le  rendre  apte  au  travail 
que  rindustrie  exige  ;  et  c'est  le  plus  souvent  sous  forme  de 
mouvement  circulaire  continu.  Les  bielles,  manivelles,  balan- 
ciers, glissières,  sont  les  organes  ordinairement  employés  pour 
cette  partie  de  la  machine,  à  laquelle  on  réserve  le  nom  de 
mécanism£  de  transmission.  Le  volant  et  les  régulateurs  ont 
un  objet  particulier,  qui  est  de  maintenir  dans  les  limites  con- 
venables la  vitesse  de  régime  ou  la  puissance  du  moteur. 

Ces  différentes  fonctions  bien  comprises,  les  appareils  qui 
les  remplissent  bien  clairement  conçus,  au  moins  dans  leurs 
dispositions  principales,  on  peut,  sans  craindre  de  s'égarer, 
aborder  l'examen  des  différents  types  de  machines  qui  ont  été 
imaginés  depuis  l'origine  ou  l'invention  de  la  vapeur,  et  dont 
un  gi*and  nombre  sont  aujourd'hui  employés  dans  l'industrie 
manufacturière,  dans  les  voies  ferrées  et  la  navigation,  et  enfin 
dans  l'agriculture.  C'est  ce  que  nous  avons  déjà  fait  pour  les 
machines  fixes,  Avanl^de  continuer  cette  revue  des  types,  avanl 
de  montrer  la  vapeur^  l'œuvre  dans  les  services  qu'elle  rend 
à  la  navigation  et  à  l'industrie  des  transports,  il  faut  encore 
qu'on  nous  permette,  non  une  digression,  il  s'agit  d'une  chose 
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essentielle,  mais  une  courte  explication  de  quelques  termes  et 
locutions  fréquemment  employés  quand  on  parle  des  machines 
et  qu'on  évalue  leur  puissance. 

Une  machine  à  basse  pression  est  celle  où  la  vapeur  possède 
une  tension  qui  ne  dépasse  pas  une  atmosphère  et  demie.  Une 
telle  machine  possède  toujours  un  condenseur. 

Quand  la  chaudière  donne  de  la  vapeur  à  une  tension 
comprise  entre  trois  et  cinq  atmosphères^  la  machine  est  une 
machine  à  vapeur  à  moyenne  pression.  On  y  adjoint  le  plus 
souvent  un  condenseur,  mais  cela  n*est  pas  nécessaire. 

Enfin,  quand  la  tension  de  la  vapeur  dépasse  cinq  atnuh 
sphèreSj  auquel  cas  la  machine  fonctionne  généralement  sans 
condenseur,  on  a  affaire  à  une  machine  à  haute  pression. 

Mais  la  puissance  d'une  machine  ne  dépend  pas  seulement 
de  la  force  élastique  de  la  vapeur  qui  sert  à  la  mouvoir.  Ce 
n*est  là  qu'un  élément  ;  il  faut  tenir  compte,  en  partant  de  cet 
élément,  des  dimensions  du  cylindre,  du  nombre  des  coups  de 
piston  que  la  machine  donne  par  minute  ou  par  heure,  nombre 
qui  dépend  lui-même  de  la  quantité  de  vapeur  régulièrement 
fournie  par  la  chaudière.  On  arrive  ainsi  à  évaluer  le  travail 
de  la  vapeur  sur  le  piston.  Mais  ce  travail,  pour  être  transmis 
à  l'arbre  de  couche  et  au  volant,  est  en  partie  absorbé  par 
les  frottements  et  résistances  des  organes  de  transmission,  de 
sorte  qu'il  y  a  lieu  de  le  réduire  d'après  les  données  de  l'expé- 
rience pour  en  conclure  le  travail  réel,  la  puissance  effective 
de  la  machine. 

Ce  travail  s'évalue  en  chevanœ-vapeur.  On  dit  ainsi  d'une 
machine  qu'elle  est  une  machine  de  3,  4,  10, 50,  500  chevaux. 

Avant  d'aller  plus  loin,  disons  donc  clairement  ce  que  signifie 
cette  expression  de  cheval-vapeur. 

Un  effort  exercé  s'évalue  en  kilogrammes  :  ce  qui  revient 
à  dire  qu'on  assimile  l'effet  d'une  force  à  celui  d'un  poids,  par 
exemple  à  l'effet  qu'un  nombre  donné  de  kilogrammes  produit 
sur  un  ressort.  Mais  cela  ne  suffit  point  pour  mesurer  le  travail 
effectué  par  un  moteur  quelconque,  car  ce  travail  dépend  en- 


PUISSANCE  DES   MACHINES  A  VAPEUR.  661 

core  du  temps  nécessaire  à  son  accomplissement,  lequel  dé- 
pend de  la  vitesse  du  mouvement  produit.  Pour  achever  de  le 
définir,  il  faut  dire  quel  chemin  le  moteur  fait  parcourir  au 
poids  pendant  l'unité  de  temps,  pendant  une  seconde.  Nous 
avons  vu  qu'on  nomme  kilogrammètre  le  travail  d'une  force 
capable  de  transporter  1  kilogramme  à  une  distance  de 
1  mètre  en  1  seconde.  Telle  est  l'unité  de  travail  générale- 
ment adoptée  par  les  mécaniciens. 

Seulement,  dans  la  pratique,  et  quand  il  s'agit  du  travail  des 
machines,  on  emploie  une  autre  unité,  qui  est  75  fois  aussi 
grande  que  la  première,  qui  vaut  donc  75  kilogramme  très,  et 
à  laquelle  l'usage  applique  la  dénomination  de  cheval-vapeur. 

Voici  à  quelle  occasion  cet  usage  s'est  introduit. 

Quand  Watt  eut  apporté  aux  premières  machines  à  vapeur 
les  perfectionnements  qui  les  firent  adopter  dans  les  mines  et 
dans  l'industrie  anglaise,  les  fabricants  de  ces  machines  se 
virent  dans  l'obligation  de  garantir  à  ceux  qui  leur  faisaient  des 
commandes  la  puissance  des  nouveaux  engins.  Dans  les  mines, 
on  employait  généralement  des  chevaux  qui  faisaient  tourner 
des  manèges.  Le  travail  journalier  et  moyen  de  ces  animaux 
fut  pris  pour  terme  de  comparaison,  et  l'estimation  faite  expé- 
rimentalement par  Watt  de  ce  travail,  ou  horse-power,  servit  à 
évaluer  la  puissance  des  machines  livrées.  On  s'arrêta  à  un 
chiffre. qui,  traduit  en  mesures  métriques,  correspondait  à  74 
ou  76  kilogrammes  transportés  à  1  mètre.  La  moyenne,  75  ki- 
logrammètres,  a  été  définitivement  adoptée  en  France,  et  est 
aujourd'hui  universellement  adoptée.  Mais  qu'on  ne  s'y  trompe 
point.  Le  travail  de  la  vapeur  est  supposé  continu,  et  les  ma- 
chines travaillent  des  jours  et  des  nuits  sans  se  reposer.  Une 
machine  de  la  puissance  d'un  cheval  fait  donc,  en  un  jour, 
c'est-à-dire  en  86  400  secondes,  un  travail  équivalant  à 
86400  X  75  ou  à  6480000  kilogrammètres.  Un  cheval  vivant 
et  réel,  au  contraire,. est  dans  la  nécessité  de  se  reposer;  en  le 
faisant  travailler  huit  heures  par  jour,  il  ne  développerait  qu'un 
travail  trois  fois  inférieur  à  celui  de  la  même  machine. 


l 
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En  réalité,  c'est  encore  là  une  éyaluation  trop  forte.  Les 
chiffres  de  Watt,  si  l'on  juge  par  les  expériences  feites  depuis, 
s'appliquaient  à  des  chevaux  dont  la  vigueur  dépassait  la 
moyenne,  et  qui  probablement  étaient  surmenés.  Il  résulte 
des  expériences  auxquelles  nous  venons  de  fiaiire  allusion, 
qu'un  cheval  de  force  ordinaire,  attelé  à  un  manège,  allant  an 
pas,  développe  une  force  égale  à  40  kilogrammètres  et  demi, 
ce  qui,  pour  une  journée  de  huit  heures,  donne  1166400  ki- 
logrammètres. 

On  voit  donc,  par  la  comparaison  des  deux  chiffres  relatifs 
au  travail  dé  la  machine  et  à  celui  de  Tanimal,  qu'en  réalité, 
pour  remplacer  une  machine  dont  la  puissance  est  d'un  dieval- 
vapeur,  il  faudrait  employer  à  faire  tourner,  sans  discontinuité, 
un  manège  donnant  le  même  travail,  un  peu  plus  de  cinq  che- 
vaux et  demi. 

Ce  qui  constitue  la  puissance  d'une  chaudière,  c'est  la  quan- 
tité ou  le  poids  de  vapeur  qu'elle  est  capable  de  produire  en 
une  heure,  quand  elle  est  en  plein  fonctionnement.  Or  c'est 
surtout  de  la  surface  de  chauffe  que  dépend  cette  quantité  ;  de 
sorte  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  c'est  le  générateur 
qui  offre  au  foyer  et  au  gaz  de  la  combustion  la  plus  grande 
étendue  de  surface  de  chauffe,  qui  est  le  plus  puissant. 

Quant  à  la  consommation  du  charbon,  elle  est  évidemment 
en  rapport  avec  la  surface  de  chauffe  ;  mais  elle  varie  d'une 
machine  à  l'autre,  selon  le  type  de  la  machine,  suivant  qu'elle 
est  à  haute,  à  basse  ou  à  moyenne  pression,  suivant  enGn 
qu'elle  fonctionne  avec  ou  sans  condenseur,  avec  ou  sans 
détente.  Voici  à  ce  sujet  quelques  données  de  l'expérience. 

La  pratique  a  fait  reconnaître  qu'il  faut  compter,  pour  chaque 
cheval-vapeur,  une  surface  de  chauffe  variant  entre  1  mètre 
carré  et  1  mètre  carré  et  demi.  Une  machine  à  vapeur  de  la 
force  de  10  chevaux  doit  donc  avoir  un  générateur  ayant  entre 
10  et  15  mètres  carrés  de  surface  de  chauffe.  I^a  quantité  de 
vapeur  produite  par  heure  est  alors  en  moyenne  de  20  kilo- 
grammes par  cheval ,  de  sorte  que  la  chaudière  d'une  machine 
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(le  10  chevaux  doit  pouvoir  vaporiser  par  lieure  200  kilo- 
grammes, soit  environ  200  litres  d*eau. 

Quant  à  la  consommation  de  la  houille  par  heure  et  par 
cheval,  elle  varie,  avons-nous  dit,  avec  les- machines.  Les 
machines  de  Watt,  à  basse  pression,  consomment  de  5  à  6  ki- 
logrammes de  houille  ;  celles  de  Woolff,  5  kilogrammes  ;  les 
machines  à  haute  pression,  à  détente  et  sans  condenseur,  con- 
somment de  4  à  5  kilogrammes  par  force  de  cheval  et  par 
heure.  Ce  sont  les  moins  économiques,  mais  elles  rachètent 
ce  défaut  par  des  avantages  que  nous  aurons  occasion  de 
signaler  plus  loin. 

Un  mot  maintenant  sur  la  puissance  d'une  machine  dans 
son  rapport  avec  les  dimensions  du  cylindre  et  avec  la  vitesse 
du  piston,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  avec  le  nombre  des 
coups  de  piston  par  minute  ou  par  heure. 

La  pression  de  la  vapeur  étant  connue  par  la  lecture  du  ma- 
nomètre, comment  calculera-t-on  le  travail  qu'effectue  le  piston 
pendant  sa  course  dans  le  cylindre?  Prenons  un  exemple  qui 
fera  comprendre  à  la  fois  la  question  et  la  réponse  qu'on  doit 
y  faire.  Supposons  une  pression  de  4  atmosphères  dans  une 
machine  à  condensation,  ou  de  5  atmosphères  dans  une  ma- 
chine dépourvue  de  condenseur.  L'effort  exercé  par  la  vapeur 
sur  le  piston  sera  le  même  en  réalité  dans  les  deux  cas,  puisque 
dans  le  second  la  pression  atmosphérique  s'exerce  sur  la  face 
du  piston  opposée  à  celle  où  s'exerce  la  force  élastique  du 
fluide.  C'est  donc,  sur  chaque  centimètre  carré  de  la  surface, 
1033  kilogrammes  multiplié  par  4,  qui  mesurera  l'effort  de  la 
vapeur.  Autant  la  surface  du  piston  contient  de  centimètres 
carrés,  autant  il  faudra  répéter  de  fois  ce  résultat.  Mais  ceci 
ne  donne  pas  le  travail  mécanique,  qui  sera  d'autant  plus 
grand  que  la  longueur  du  cylindre  ou  la  course  du  piston  sera 
plus  grande.  Pour  ayoir  ce  travail  en  kilogrammètres,  il  faut 
eiicorA  muUiplMir  le  résultat  précédent  par  cette  longueur,  de 
sorte  cnSK^     ~-  -^^       nltx^le  suivante  : 

I  'ston  par  sa  course  exprimée  en 
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mètres,  par  la  pression  eiïective  de  la  Tapeur  et  par  i 033,  et 
vous  aurez  le  nombre  de  kilogrammètres  qui  mesure  le  trayail 
effectué  par  le  piston  dans  sa  course.  Mais  la  surface  multipliée 
par  la  longueur  du  cylindre,  c'est  le  volume  de  ce  dernier. 

Ainsi,  le  travail  est  proportionnel  et  à  la  pression  delà  vapeur 
et  au  volume  du  cylindre.  Supposons,  dans  le  cas  que  nous 
prenons  pour  exemple,  le  diamètre  du  cylindre  ^1  à  40  cen- 
timètres, sa  longueur  égale  à  40  centimètres,  le  travail  d'une 
course  du  piston  sera  :  ic .  20*  X  40  X 1033  X  4,  ou  20T*',40. 
Un  coup  de  piston  se  composant  de  deux  courses,  ce  sera 
415  kilogrammètres  pour  chaque  coup. 

Ceci  ne  donne  le  travail  de  la  machine  que  pour  un  varet- 
vient  du  piston,  de  sorte  qu'il  faut  connaître  encore  le  nombre 
de  ces  mouvements  par  minute  ou  par  heure,  pour  évaluer 
définitivement  en  chevaux-vapeur  la  puissance  de  la  machine. 

Cette  vitesse  du  piston  est  très  variable.  Mais  elle  ne  dépasse 
guère  soixante  coups  par  minute,  soit  un  coup  par  seconde. 
S'il  s'agissait  de  cette  vitesse  maximum,  la  puissance  de  la  ma- 
chine serait  précisément  415  kilogrammètres  par  seconde,  ou 
5,53,  un  peu  plus  de  5  chevaux  et  demi.  Supposons  quarante- 
quatre  coups  de  piston  par  minute,  cela  fera  en  tout  18278  ki- 
logrammètres, c'est-à-dire  304  kilogrammètres  par  seconde, 
ou  presque  exactement  une  puissance  de  4  chevaux-vapeur. 


§    5.    APERÇU   HISTORIQUE    SUR    LA   MAGHIME    A    VAPEUR. 


Les  premières  machines  à  vapeur  réellement  employées  dans 
l'industrie  furent  celles  de  Savery  (1696-1698).  Le  principe 
en  a  été  donné  par  Papin,  puisque,  comme  le  dit  Ârago  : 
«  Papin  est  le  premier  qui  ait  songé  à  combiner,  dans  une 
même  machine  à  feu,  l'action  de  la  force  élastique  de  la  vapeur 
avec  la  propriété  dont  cette  vapeur  jouit,  et  qu'il  a  signalée, 
de  se  condenser  par  refroidissement.  »  Le  dessin  de  la  machine 
élévatoire  de  Savery,  que  reproduit  la  figure  290  dans  ses 
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dispositions  essentielles,  montre  que  cet  ingénieur  produisait 
la  vapeur  dans  un  vase  séparé  B  (c'est  la  chaudière).  Le  fluide 
remplissait  d'abord  le  vase  S  et  le  tuyau  A,  dont  il  chassait  l'air. 
Fermant  alors  le  robinet  C,  et  ouvrant  le  robinet  e  d'un  réser- 
voir E  plein  d'eau  froide,  il  produisait  la  condensation  de  la 
vapeur  du  vase  S  ;  le  vide  se  faisait,  et  Teau  du  réservoir  R 
montait  et  remplissait  en  partie  le  vase  et  Je  tuyau.  Un  jet  de 
vapeur,  venant  alors  de  la  chaudière  et  pressant  sur  la  surface 
du  liquide,  le  forçait  à 


s'élever  à  une  hauteur 
qui  dépendait  de  la 
pression.  Puis  surve- 
nait une  condensation 
nouvelle,  une  nouvelle 
action  de  la  vapeur,  et 
ainsi  indéfiniment. 

«  Pour  élever  l'eau 
à  la  petite  hauteur  de 
65  mètres  (deux  cents 
pieds) ,  par  exemple , 
Savery  était  forcé,  dit 
Arago,  de  porter  la  va- 
peur de  sa  chaudière  à 
6  atmosphères  :  de  là 
des  dérangements  con- 
tinuels dans  les  joints  ; 
de  là  aussi  la  fonte  des  mastics  et  même  de  dangereuses  explo- 
sions. Aussi,  malgré  le  titre  de  son  ouvrage,  VAmi  du  mineur 
{Miner* s  Friend),  les  machines  de  cet  ingénieur  ne  servirent 
point  utilement  dans  les  mines.  Elles  ne  furent  employées  que 
pour  distribuer  l'eau  dans  les  diverses  parties  des  palais  ou 
des  maisons  de  plaisance,  dans  des  parcs  ou  dans  des  jardins, 
partout,  en  un  mot,  où  la  différence  de  niveau  à  franchir  ne 
surpassait  pas  une  quarantaine  de  pieds.  » 

La  niachine  de  Savery,  comme  on  voit,  utilisait  la  force 


Fig.  290.  —  Machine  à  Tapeur  de  Savery. 
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élastique  de  la  vapeur  pour  refouler  Teau  directement,  et  la 
condensation  de  cette  vapeur  pour  produire  le  vide  et  Tascen- 
sion  de  Teau  sous  Faction  de  la  pression  atmosphérique.  G*était 
une  sorte  do  pompe  aspirante  et  foulante,  où  Faction  de  la 
vapeur  jouait  le  rôle  de  la  force  musculaire  appliquée  au  jeu 
du  piston  dans  le  cylindre  de  ces  appareils  hydrauliques.  Elle 
n'est  donc  point  comparable  à  la  machine  à  vapeur  moderne, 
telle  que  nous  la  connaissons. 

Quatorze  ou  quinze  années  après  la  tentative  de  Papîn,  Fin- 
génieur  anglais  Savery  s^associa  à  deux  de  ses  compatriotes, 
Thomas  Newcomen  et  John  Cawley,  tous  les  deux  vivant  dans 
la  ville  de  Darmouth  en  Devonshire,  oii  ils  exerçaient,  le  pre- 
mier ]a  profession  de  forgeron  ou  de  quincaillier,  le  second 
Télat  de  vitrier.  De  cette  association  naquit  la  machine  à  vapeur 
connue  sous  le  nom  de  Newcomen  ou  de  machine  atmosphé- 
rique. 

Disons  rapidement  quel  était,  dans  cette  machine  (fig.  291), 
le  mode  d'action  de  la  vapeur. 

La  chaudière  fournit  de  la  vapeur  à  une  pression  un  peu 
supérieure  à  la  pression  atmosphérique.  Au  moment  de  la  mise 
en  train,  le  piston  étant  à  la  partie  supérieure  du  cylindre, 
la  vapeur  remplit  ce  dernier,  en  chasse  Tàir  par  un  orifice  V 
auquel  on  donne  le  nom  de  rmiflard.  Alors  on  ouvre  le  robinet 
du  tuyau  LO,  et  de  Teau  froide,  injectée  dans  le  cylindre,  y 
condense  la  vapeur;  le  robinet  fermé,  la  pression  extérieure 
agit  sur  le  piston  et  le  fait  descendre  au  bas  du  cylindre. 

A  ce  moment,  un  tiroir  débouche  la  communication  du  cy- 
lindre avec  la  chaudière,  de  sorte  que  la  vapeur,  en  dessous, 
et  la  pression  atmosphérique  au-dessus  du  piston,  se  font  équi- 
libre. Le  piston  resterait  donc  dans  cette  situation,  si  un  contre- 
poids I,  lié  au  balancier  de  la  machine,  ne  le  forçait  à  remonter 
à  la  partie  supérieure  du  cylindre.  Une  nouvelle  condensation 
le  fait  redescendre,  et  ainsi  de  suite  :  le  mouvement  de  va-et- 
vient  est  produit. 

On  voit  maintenant  la  raison  de  la  dénomination  de  m4ickine 
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atmospltéiique  donnée  à  la  machine  de  Newcomen  :  c'est  )a 
pression  de  l'air  extérieur  qui  est  le  moteur;  la  vapeur  n'in- 
tement  que  pour  lui  faire  équilibre  pendant  l'ascension  du 
pistou.  Pendant  la  descente,  la  condensation  de  la  vapeur  pro- 
duit le  vide,  et  c'est  encore  la  pression  de  l'air  qui  lait  des- 
cendre le  piston. 

Les  machines   atmosphériques   étaient  surtout  employées 
comme   machines   d'é- 

£1 


puisemcnt  de  l'eau  des 
mines.  Elles  uni  été  éga- 
lement appliquées  à  la 
distribution  des  eaux 
dans  la  ville  de  Londres. 
Malgré  les  immenses 
perfectionnements  ap- 
portés pendant  un  siècle 
et  demi  aux  moteurs 
qui  ont  la  vapeur  pour 
agent,  il  paraît  que  les 
machines  de  Nevrcomcu 
étaient  il  y  a  quelque 
temps  et  sont  peut-être 
aujourd'hui  encore  em- 
ployées dans  les  lieux 
où  la  houille  coûte  peu 
de  chose. 

La  machine  àvajMJur, 
sauf  quelques  perfectionnements  de  détail,  resta  ce  que  l'avaieut 
faite  Newcomen,  Savery  et  Cawley,  jusqu'en  1769.  Soixanle- 
quati'e  ans  s'écoulèrent  donc  ainsi,  infructueusement  pour  ainsi 
dire,  jusqu'à  ce  que  le  génie  de  Watt,  secondé  par  les  progrès 
rapides  des  sciences  physiques  dans  ce  demi-siècle,  en  fît  le 
puissant  moteur,  l'incomparable  engin  dont  nous  avons  donné 
la  description,  en  choisissant  précisément  pour  type  la  machine 
à  balancier,  qui  porte  encore  aujourd'hui  le  nom  de  Watt. 
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g  6.   VATT  ET  Là.  mGHDR  à.  TAPBDR. 

On  vient  de  voir  que  les  machines  de  Newcomen  étaient  de 
simples  pompes,  d*excellents  engins  à  la  vérité  pour  épuiser 
Teau  des  mines,  mais  non  pas  de  vrais  moteurs  universels, 
capables  de  fournir,  pour  les  besoins  d'une  usine  quelconque, 
un  mouvement  régulier  et  constant.  La  raison  en  est  simple. 
La  pression  de  Talmosphère  qui  agit  pour  produire  le  mouve- 
ment descendant  du  piston  est  la  vraie  force  motrice  de  ces 
machines,  qui  n'ont  aucune  puissance  effective  pendant  la 
course  ascendante  :  c'est  tout  ce  qu'il  fallait  pour  le  jeu  des 
pompes  qu'elles  faisaient  mouvoir  ;  c'eût  été  un  grave  incon- 
vénient pour  une  machine  motrice,  qui  ne  doit  avoir  aucune 
intermittence  d'action. 

Les  machines  atmosphériques  étaient  donc  des  machines  à 
simple  effet.  Watt  les  transforma  d'abord  en  machines  à  double 
effet.  Il  supprima  l'action  de  l'atmosphère,  et  lui  substitua, 
dans  les  deux  phases  du  mouvement,  l'action  de  la  vapeur. 
Le  cylindre  ouvert  par  en  haut  fut  remplacé  par  le  cylindre 
fermé  à  ses  deux  bouts,  divisé  par  le  piston  en  deux  capacités 
distinctes  où  la  vapeur  pénètre  alternativement  et  où  elle  est 
alternativement  condensée. 

Ainsi  fut  créée  la  vraie  machine  à  vapeur,  celle  où  le  fluide 
élastique  est  le  véritable  moteur,  cause  unique  du  mouvement. 
Les  oscillations  du  piston  communiquent  alors  au  balancier  des 
oscillations  d'égale  force,  d'égale  amplitude.  En  un  mol,  avec 
le  double  effet,  la  machine  à  vapeur  devint  un  moteur  uni- 
versel, applicable  à  toutes  les  industries. 

D'ailleurs  Watt,  en  universalisant  l'emploi  de  la  machine 
à  vapeur,  ouvrait  par  cela  même  la  porte  à  tous  les  perfection- 
nements. Lui-même  consacra  toutes  ses  forces,  toute  son  intel- 
ligence, à  cette  tache  si  ardue  à  l'origine.  Par  l'invention  du 
gouverneur  (c'est  le  nom  anglais,  govemor,  du  régulateur  à 
force  centrifuge),  il  réduisit  encore  les  inégalités  du  mouve- 
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ment.  «  L'efficacité  du  régulateur  est  telle,  dit  Arago  dans  sa 
Notice  biographique  sur  Watt,  qu'on  voyait,  il  y  a  peu  d'an- 
nées, à  Manchester,  dans  la  filature  de  coton  d'un  mécanicien 
de  grand  talent,  M.  Lee,  une  pendule  mise  en  action  par  la 
machine  à  vapeur  de  l'établissement,  et  qui  marcliail  sans  trop 
de  désavantage  à  côté  d'une  pendule  ordinaire  à  ressort.  Le 


I  Watt  et  un  emploi  bien  entendu  des  volants, 
voilà  le  secret  véritable  de  l'étonnant  perfectionnement  des 
produits  industriels  de  notre  époque,  voilà  ce  qui  donne  au- 
jourd'hui à  la  machine  à  vapeur  une  marche  totalement  exempte 
de  saccades;  voilà  pourquoi  elle  peut,  avec  le  même  succès, 
broder  des  mousselines  et  forger  des  ancres,  tisser  les  étoRies 
les  plus  délicates  et  communiquer  un  mouvement  rapide  aux 
pesantes  meules  d'un  moulin  à  farine.  Ceci  explique  encore 
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comment  Watt  avait  dit,  sans  craindre  le  reproche  d'exagéra- 
tion, que  pour  éviter  les  allées  et  les  venues  des  domestiques, 
il  se  ferait  apporter  les  tisanes,  en  cas  de  maladie,  par  des 

'  engins  dépendants  de  la  machine  à  vapeur.  » 

L'invention  du  condenseur  séparé,  des  pompes  qui  y  sont 
adjointes,  fut  d'une  importance  capitale,  principalement  au 

.  point  de  vue  de  l'économie.  A  égalité  d'effet,  elle  réduisit  au 
quart  la  dépense  de  conri[)ustible  des  machines  de  Newcomen. 
On  peut  se  rendre  compte  de  la  valeur  des  économies  réalisées 
dès  le  début  dans  les  pays  des  mines,  où  les  machines  d'épui- 
sement fonctionnaient,  et  depuis  dans  toutes  les  usines  où  la 
vapeur  est  employée  à  basse  et  à  moyenne  pression,  par  le  fait 
suivant,  que  les  historiens  de  la  vapeur  ont  souvent  cité.  Trois 
pompes  étaient  en  activité  dans  la  mine  de  Ghace-Water,  dont 
les  propriétaires  payaient  à  Watt  et  à  son  associé  Bolton  une 
redevance  pour  le  droit  de  se  servir  du  condenseur.  Cette  rede- 
vance avait  été  fixée  au  tiers  de  la  valeur  de  la  houille  écono- 
misée. Or  les  propriétaires  de  la  mine  jugèrent  avantageux  de 
racheter  ces  droits  par  le  payement  d'une  sonune  annuelle  de 
60000  francs.  Ainsi,  l'adjonction  d'un  condenseur  de  Watt  pro- 
duisait par  an,  pour  chacune  des  machines,  une  économie  de 
combustible  supérieure  à  60000  francs,  plus  de  180000  francs 
pour  les  trois  machines  de  la  mine  en  question. 

L'emploi  de  la  délente,  que  Watt  avait  signalé,  mais  qui  n'a 
été  adopté  sur  une  large  échelle  que  depuis  l'invention  faite  par 
Woolffdes  machines  à  deux  cylindres,  a  accru  encore  l'éco- 
nomie de  vapeur,  et,  par  suite,  l'économie  de  combustible,  ce 
desideratum  poursuivi  par  tous  ceux  qui  travaillent  à  perfec- 
tionner la  machine  à  vapeur.  A  l'origine,  on  ne  connaissait  que 
la  détente  fixe;  aujourd'hui,  des  mécanismes  nouveaux  per- 
mettent de  faire  varier  la  détente. 

Pour  être  juste,  il  ne  faut  pas,  dans  l'histoire  des  perfection- 
nements de  la  machine  à  vapeur,  se  borner  à  citer  le  nom 
de  Watt.  C'est  Keane  Fitzgerald  (1758)  qui  s'est  le  premier 
servi  du  volant  pour  régulariser  le  mouvement  de  rotation; 
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remploi  des  bielles  et  maniveHes  pour  transformer  en  mouve- 
ment de  rotation  le  mouvement  recliligne  et  oscillatoire  de  la 
tige  du  piston  est  dû  à  Washbrough  (1778).  Enfin,  Murray 
(1801)  est  l'inventeur  du  tiroir  manœuvré  par  un  excentrique. 
Du  reste,  en  décrivant  les  machines  à  vapeur  marines,  leis  loco- 
motives et  les  locomobiles,  nous  compléterons  incessamment, 
autant  que  possible,  c'est-à-dire  dans  ses  principales  phases, 
cette  courte  histoire  des  progrès  de  la  vapeur. 
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CHAPITRE   X 


LA  NAVIGATION  A  VAPEUR 


g  1.    LES   MACHINES  MARINES. 

Cent  deux  années  s'écoulent  entre  la  première  application 
véritablement  industrielle  de  la  machine  à  vapeur  et  Tinstalla- 
tion  définitive  du  puissant  engin  à  bord  du  bateau  auquel  il 
sert  de  moteur»  entre  Newcomen  et  Fulton. 

Et  cependant,  ni  Tidée  première,  ni  les  tentatives  d'exécu- 
tion n'avaient  fait  défaut. 

C'est  encore  à  Papin  qu'il  faut  remonter  pour  trouver  nette- 
ment formulée  la  pensée  mère  de  celle  application  qui  devait, 
un  siècle  plus  lard,  prendre  des  développements  si  considé- 
rables. Dès  1C95S  il  signale  la  possibilité  d'appliquer  la  force 
de  la  vapeur  «  à  ramer  contre  le  vent  »;  il  fait  remarquer 
a  combien  celle  force  serait  préférable  à  celle  des  galériens 
pour  aller  vite  en  mer  »  ;  il  songe  à  substituer  aux  rames  ordi- 
naires a  des  rames  tournantes  »;  il  s'ingénie  à  trouver  un 
mécanisme  pour  obtenir  le  mouvement  continu  de  rotation. 

Bien  plus,  il  paraît  établi  qu'en  1707  Papin  avait  mis  à 
exécution  cette  pensée,  ce  projet  d'abord  simplement  indiqué, 
et  fait  construire  et  installer  sur  un  bateau  une  machine  à 
vapeur  destinée  à  le  mouvoir.  11  se  serait  embarqué  à  Cassel, 
sur  la  rivière  Fulda,  cl,  arrivé  à  Mûnden  (Hanovre),  il  se  pro- 

1.  Recueil  imprimé  à  Cassel,  extrait  des  Acta  eruditorum  de  Leipzig. 
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posait  de  continuer  sa  roule  par  le  Weser  jusque  dans  la 
Grande-Bretagne,  quand  les  bateliers  de  ce  fleuve,  ameutés 
contre  le  grand  inventeur  et  contre  l'invention  qui  leur  sem- 
blait menacer  leur  industrie,  mirent  le  bateau  et  la  machine 
en  pièces. 

En  1737,  un  Anglais,  J.  Huli,  proposait  de  remplacer  les 
rames  par  deux  roues  à  palettes  placées  à  l'arrière  du  bâti- 
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ment,  et  de  faire  tourner  leur  axe  en  commun  avec  une  machine 
de  Newcomen.  Ce  projet  ne  reçut  pas  d'exécution. 

C'est  à  Paris,  sur  la  Seine,  vis-à-vis  du  Champ  de  Mars, 
qu'eut  lieu,  après  celle  de  Papin,  la  première  expérience  de 
navigation  à  vapeur.  Le  bateau  avait  été  construit  par  le  comte 
d'Auxiron.  Un  an  après,  en  1775,  un  savant  qui  devint  membre 
de  l'Académie  des  sciences,  Périer,  Gt  sans  plus  de  succès  des 
expériences  semblables. 
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De  nouveaux  essais,  de  plus  en  plus  heureux,  se  succédèrent 
jusqu'à  la  fin  du  siècle.  En  1778,  le  marquis  de  Jouffroy  expé- 
rimenta un  bateau  à  vapeur  à  Baume-les-Dames,  sur  le  Doubs, 
puis,  trois  ans  plus  tard,  à  Lyon,  sur  la  Saône.  Dans  cette 
dernière  tentative,  qui  fut  Tobjet  d'un  rapport  très  fayorablc, 
il  s'agissait  d'un  bateau  de  46  mètres  de  longueur  sur  4  mètres 
et  demi  de  largeur;  une  machine  à  vapeur  atmosphérique 
communiquait  d'abord  le  mouvement  à  deux  sortes  de  yolets 
se  fermant  et  s'ouvrant  alternativement,  et  qui  furent  ensuite 
remplacés  par  deux  roues  à  aubes.  Le  nom  de  Jouffiroy  mérite 
donc  d'être  associé  à  celui  de  Fulton  dans  la  réalisation  pra- 
tique de  la  navigation  à  vapeur. 

Il  faut  citer  encore,  parmi  ceux  qui  ont  contribué  à  réaliser 
l'invention  et  l'idée  de  Papin,  Patrick  Miller,  qui  publia  à 
Edimbourg  (1787)  un  ouvrage  sur  la  substitution  des  roues  à 
palettes  aux  rames,  et  sur  la  possibilité  d'employer  la  machine 
à  vapeur  à  leur  donner  le  mouvement.  Miller  fit  plus  tard 
l'essai  d'un  bateau  double  muni  d'une  roue  au  milieu,  et  le  fit, 
dit-on,  naviguer  sur  les  lacs  de  la  Suisse,  en  1789. 

L'abbé  Darnal  en  France  (1781),  les  Américains  Rumsay  et 
Fish  (1786-1788),  les  Anglais  lord  Stanhope  (1795),  Baldwin 
(1796),  Livingstone  (1798),  Desblancs,  Smington,  Stevins, 
Olivier  Evans,  ont  également  fait  des  essais  de  navigation  à 
vapeur,  qui  se  multiplièrent  du  reste  de  plus  en  plus  en  Eu- 
rope et  en  Amérique,  jusqu'à  l'époque  où  l'Américain  Fulton 
put  enfin  obtenir  une  réussite  complète. 

Fulton  avait,  dès  1802  et  1803,  étudié  en  France  les  condi- 
tions pratiques  du  problème  à  résoudre,  et  il  avait  été  secondé 
dans  cette  vue  par  son  compatriote  Livingstone,  alors  ambas- 
sadeur des  États-Unis.  Un  bateau  construit  sur  la  Seine  avait 
donné  pour  résultat  une  vitesse  de  1",60  par  seconde. 

Fulton  fit  au  gouvernement  de  Bonaparte  des  propositions 
qui  ne  furent  point  accueillies,  et  dont  le  rejet  le  décida  à 
retourner  en  Amérique.  Il  se  fit  construire  et  expédier,  par 
Walt  et  Bolton,  une  machine  à  vapeur  qui,  mise  en  place  en 
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août  1807,  sur  le  bateau  le  Clermont,  fournit  enfin  la  solution 
pratique  et  définitive  du  problème  de  la  navigation  à  vapeur. 
Le  voyage  de  New-York  à  Albany,  dont  la  distance  est  de 
60  lieues,  fut,  dès  le  début,  accompli  en  32  heures,  puis  en 
30  heures,  et  un  service  régulier  ne  larda  point  à  s'établir  entre 
ces  deux  villes.  La  navigation  à  vapeur  était  décidément  passée 
de  l'état  d'ébauche  à  l'état  de  fait  accompli,  de  la  période  des 
tâtonnements  et  des  essais  à  celle  du  succès  et  du  triomphe.  11 
y  a  de  cela  soixante-seize  ans  sonnés. 

Aujourd'hui,  la  distance  est  grande  entre  le  bateau  de  Fulton 
et  les  grands  steamers  transatlantiques  qui  voyagent  réguliè- 
rement du  nouveau  à  l'ancien  monde.  Les  progrès  de  la  navi- 
gation à  vapeur  pendant  ces  deux  tiers  de  siècle  ont  été 
immenses  :  mais  il  ne  faut  point  oublier  la  part  qui  revient 
à  chacun  des  inventeurs  qui  ont  travaillé  sans  se  décourager 
à  celte  découverte  mémorable,  depuis  le  modeste  Papin  jus- 
qu'à Jouffroy  et  à  Fulton. 

g  2.    LES    BATEAUX   ET   NAVIRES    A    VAPEUR   A    AUBES. 

Quand  la  vapeur  fut  découverte,  il  y  avait  longtemps  que 
l'idée  de  remplacer  les  rames  des  bateaux  par  des  roues  que 
ferait  tourner  l'action  musculaire  des  animaux  ou  de  l'homme 
avait  été  conçue  et  même  essayée.  Les  Romains  et  les  Cartha- 
ginois s'étaient  déjà  servis  de  bateaux  mus  par  des  roues  à  aubes. 
D'anciennes  médailles  représentaient  des  lihumes  (navires 
employés  par  les  Romains  à  Actium)  portant  sur  les  côtés  trois 
paires  de  roues  à  palettes  tournées  par  trois  paires  de  bœufs. 
Je  lis  dans  VArt  navaV  de  M.  Renard  que  «  l'on  trouve  en 
Chine,  où  elles  sont  en  usage  depuis  des  temps  immémoriaux, 
des  jonques  à  quatre  roues,  dont  le  moteur  est  une  ingénieuse 
manivelle  mise  en  mouvement  par  des  hommes  ».  En  1472, 
Yalturîus  de  Rimini  décrivait  une  roue  dont  l'arbre  était  mû, 

i.  Bibliothèque  des  meireilles 
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au  moyen  de  manivelles  coudées,  par  des  hommes,  et  dont  les 
palettes  remplaçaient  les  rames.  Un  propulseur  semblable  était 
proposé,  en  i699,  par  du  Quet,  à  TÂcadémie  des  sciences  de 
Paris.  Quand,  quelques  années  plus  tôt,  Papin  propose  d'ap- 
pliquer la  vapeur  aux  bateaux,  il  fait  mention  des  roues  à  rames 
de  la  chaloupe  du  prince  palatin  Rupertus,  qu*il  avait  vues  en. 
1678  en  Angleterre  :  ces  roues  étaient  mues  par  des  chevaux 
attelés  à  un  manège. 

Ce  mode  de  propulsion  ne  devait  être  sérieusement  adopté 
qu'après  la  découverte  et  Tapplication  d'un  moteur  puissant  : 
on  vient  de  voir  que  ce  moteur  est  la  vapeur.  Ce  n'est  donc  que 
depuis  Fulton  que  les  rivières,  les  lacs  et  la  mer  sont  sillonnés 
de  navires  et  de  bateaux  armés  de  roues  à  aubes. 

Tout  le  monde  sait  ce  que  c'est  qu'une  roue  à  aubes  :  ceux 
qui  n'ont  pas  vu  de  bateaux  à  vapeur  ont  pu  observer  des  roues 
analogues  dans  les  moulms  de  nos  rivières. 

Les  auhes,  palettes  ou  pales,  qui  rayonnent  tout  autour  de 
l'axe,  reliées  solidement  à  celui-ci  par  des  tiges  ou  jantes  de 
fer  (voy.  plus  loin  la  figure  299),  sont  des  lames  rectangulaires 
qui,  mises  en  mouvement  par  la  rotation  de  l'arbre  moteur, 
viennent  successivement  plonger  dans  l'eau,  et,  s'appuyant  sur 
la  masse  liquide,  font  avancer  le  bateau  en  sens  contraire  de 
leur  propre  mouvement.  Les  roues  sont  toujours,  pour  la  sy- 
métrie et  l'équilibre,  au  nombre  de  deux  ;  elles  sont  montées 
sur  le  même  arbre  ou  axe,  qui  traverse  le  navire  perpendicu- 
lairement à  sa  longueur;  et  quand  elles  plongent  dans  l'eau 
verticalement,  leur  bord  supérieur  doit  être  recouvert  par  le 
fluide  d'une  hauteur  de  0",10  à  0",20. 

11  en  est  du  travail  mécanique  des  aubes  sur  l'eau  comme 
de  celui  des  rames  :  il  ne  produit  un  effet  utile,  c'est-à-dire  la 
propulsion  du  bateau  en  avant,  que  parce  qu'il  donne  lieu  à 
un  mouvement  de  l'eau  en  arrière;  ce  dernier  mouvement, 
sans  lequel  le  premier,  qui  en  est  la  réaction,  n'existerait  pas, 
se  nomme  le  recul;  il  absorbe  une  quantité  considérable  du 
travail  de  la  vapeur,  indépendamment  des  pertes  occasionnées 
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par  le  frotlemenl.  Comme  exemple  de  celte  répartition  du  tra- 
vail moteur,  nous  citerons  celui  que  donne  M.  Sonnet*;  il  est 
déduit  d'expériences  faites  sur  le  bateau  à  vapeur  le  Castor, 
qui  fait  le  service  de  Honfleur  au  Havre.  «  Sur  100  chevaux- 
vapeur  fournis  par  la  machine,  dit-il,  il  y  en  a  33,9  employés 
à  vaincre  la  résistance  de  l'eau  sur  la  carène,  c'est  ce  qui 
constitue  le  travail  utile;  58,2  sont  consommés  par  le  recul, 
c'est-à-dire  pour  mettre  l'eau  en  mouvement;  le  frottement 
n'en  emploie  que  7,9. 

Le  choc  successif  des  palettes  sur  le  liquide,  à  leur  entrée  et 
à  leur  sortie,  produit  sur  le  navire  une  suite  de  trépidations 
gênantes  et  fatigantes,  qu'on  réduit  beaucoup  en  donnant  aux 
palettes,  dans  le  sens  de  leur  longueur,  une  inclinaison  légère. 
Alors  une  extrémité  plonge  avant  l'autre,  ou,  si  l'on  veut, 
l'immersion  est  successive  sur  toute  la  longueur  de  la  palette. 
Par  ce  moyen,  le  choc  et  les  trépidations  qui  en  sont  la  consé- 
quence sont  presque  insensibles. 

Sur  les  eaux  dont  la  surface  n'est  point  agitée,  où  les  bateaux 
peuvent  conserver  une  position  presque  horizontale  d'équi- 
libre, les  roues  à  aubes  font  un  service  excellent.  Mais  il  n'en 
est  pas  de  même  sur  mer,  où  l'action  du  roulis  fait  pencher 
le  navire  de  droite  à  gauche,  et  où  cette  inclinaison  empêche 
l'axe  des  roues  de  rester  horizontal.  Les  deux  roues  plongent 
alors  inégalement  dans  l'eau,  de  sorte  que  l'action  de  chacune 
d'elles  sur  le  liquide  et  sur  le  mouvement  de  propulsion  devient 
inégale.  Il  en  résulte,  pour  la  direction  du  navire,  une  dévia- 
tion fâcheuse  et  aussi  une  perte  de  force  et  de  vitesse.  Je  parle 
ici  du  principal  inconvénient  des  roues  à  aubes,  de  celui  qui 
aflecte  la  marche  des  navires  de  toutes  sortes.  Mais,  dans  la 
marine  militaire,  les  roues  à  aubes  offrent  un  inconvénient 
plus  grave  encore  :  elles  réduisent  la  puissance  offensive  en 
prenant  une  place  que  l'artillerie  réclame;  elles  réduisent  la 
puissance  défensive  en  exposant  le  propulseur  et  le  moteur  lui- 
même  au  feu  de  l'ennemi. 

'    i.  Dictionnaire  des  mathématiques  appliquîes. 
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Il  esl  résulté  de  là  que  la  transformalion  de  la  marine  mili- 
laire  à  voiles  en  marine  à  vapeur  a  été  retardée,  jusqu*au  mo- 
ment où  l'invention  d'un  propulseur  nouveau,  qui  n*est  sujet 
à  aucun  des  deux  inconvénients  que  nous  venons  de  signaler, 
rendit  possible  une  large  application  de  la  vapeur  aux  flottes 
de  guerre.  Ce  nouveau  propulseur  est  Y  hélice  y  qui,  comme  les 
roues  à  aubes,  la  vapeur  même,  et  beaucoup  d'autres  inven- 
tions mécaniques  ou  physiques,  etc.,  a  été  l'objet  d'une  série 
assez  nombreuse  d'essais  et  de  tâtonnements  avant  d'obtenir  la 
véritable  et  décisive  consécration  du  succès,  la  réalisation 
industrielle  ou  pratique. 
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L'hélice  n'est  autre  chose  qu'une  vis  ou  qu'un  fragment  de 
vis,  laquelle,  faisant  corps  avec  le  bateau,  avance  clans  Teau 
ol  entrahie  celui-ci  dans  l'écrou  mobile  que  constitue  le  fluide 
lui-môme.  Le  mouvement  de  rotation  des  spires  autour  de  Taie 
du  propulseur  est  produit  par  une  machine  à  vapeur  installée  à 
bord  du  navire. 

Tout  ce  que  nous  avons  dit  de  Taction  propulsive  des  roues 
à  aubes  est  applicable  à  Thélice.  C'est  aussi  en  s*appuyant  sur 
l'eau*  masse  mobile,  et  en  lui  imprimant  un  mouvement  en 
sens  contraii*e  de  celui  de  la  marche  du  bateau,  que  ce  dernier 
mouvement  se  produit.  Il  est  donc  inévitable  qu*il  y  ait  une 
fraction  notable  du  travail  moteur  perdue  en  pure  |»erie.  Les 
avantages  de  rheliee  comparée  aux  roues  à  aubes  sont  d^une 
autre  nature:  mentionnons-les  rapidement. 

I/hélice  est  placée  à  Tarriere  du  navire,  dans  un  cadre  r«- 
tangulaiiv  qui  s'ouvre  près  de  Télambot  itîg.  !2îi4  .  L'ax^e  c-u 
arbiv  moteur  qui  la  porte  esl  parallèle  à  la  quille  :  il  s"appuic 
par  un  bout  contre  la  butée,  sorte  de  massif  solîdenion:  tkiiL 
dans  la  cale  ;  à  Tarrière.  il  traverse  la  coque  dans  une  S:::c  î 
olou[M^.  La  machine  met  cet  arbre  et  rhélice  en  niouveaier:- 
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soit  directement  par  des  manivelles  ou  coudes,  soit  indirecte- 
ment par  un  engrenage. 

Ce  propulseur  se  trouve  donc  toujours  immergé  et  à  une 
profondeur  telle,  que  les  mouvements  perturbateurs  de  la  mer 
n'ont  sur  lui  aucune  action.  Il  n'est  donc  pas,  comme  les  roues 
à  aubes,  sujet  aux  inégalités  d'action  de  ces  dernières.  D'autre 
part,  l'hélice  est  à  peu  près  complètement  à  l'abri  des  pro- 
jectiles, et  il  en  est  de  même  des  machines  qui  la  font  mouvoir, 
puisqu'elles  sont  installées,  comme  l'hélice,  dans  les  parties 
inférieures  du  navire.  Ënlin,  et  ces 
considérations  ont  surtout  de  l'intérêt 
pour  la  marine  de  guerre  à  vapeur  : 
les  batteries  d'artillerie  ne  se  trou- 
vent nullement  gênées  par  son  instal- 
lation. 

En  général,  l'hélice  offre  sur  les 
roues  à  aubes  cette  autre  supériorité, 
que  son  installation  laisse  entière- 
ment libre  la  manœuvre  de  la  voile, 
de  sorte  que  les  navires  à  vapeur  à 
hélice  peuvent  être  gréés  pour  mar- 
cher sous  l'action  du  vent  quand  ce      Fg  iJi  —  c  d  ede  ib  lœ 

^  ï  I  a        e  du    a    « 

dernier  est  favorable,  ce  qui  est  éco- 
nomiquement fort  avantageux.  Les  navires  mixtes,  à  voiles  et 
à  aubes,  sont  au  contraire  d'une  manœuvre  plus  difficile. 

En  quelques  lignes  rapides  traçons  l'histoire  de  l'invention 
de  l'hélice  ou  de  son  application  à  la  navigation  à  vapeur. 

Gomme  pour  la  roue  à  aubes,  il  a  d'abord  été  question  de 
faire  mouvoir  l'hélice  par  les  moteurs  animés,  l'homme  ou  les 
animaux.  Duquest  (1727)  utilisait  le  courant  des  fleuves  pour 
remorquer  les  bateaux  eu  se  servant  de  la  vis  d'Ârchimède. 
Paneton  (1768)  employait  une  hélicoïde  à  quatre  branches  à 
laquelle  il  imprimait  le  mouvement  par  la  puissance  motrice 
des  hommes  d'équipage. 

En  1803,  l'ingénieur  Dallery  prit  un  brevet  pour  un  pro- 
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pulseur  mû  par  la  vapeur  et  composé  de  deux  vis  :  Tune  à  axe 
mobile,  placée  à  l'avant,  servait  de  gouvernail  ;  Fautre,  placée 
à  l'arrière,  venait  ajouter  son  impulsion  à  celle  de  la  précé- 
dente, d'où  résultait  la  progression  du  navire.  Les  noms  des 
Anglais  Shorter  (1802),  Samuel  Brown  (1825),  du  capitaine 
du  génie  français  Delisle  (1823),  des  frères  Bourdon,  de  Sau- 
vage (1832),  doivent  être  cités  au  nombre  de  ceux  qui  ont 
conçu  des  projets  ou  fait  des  essais  pour  l'application  de  l'hélice 
à  la  propulsion  des  navires. 

Deux  hommes,  le  mécanicien  anglais  Smith,  d'abord  simple 
fermier,  et  l'ingénieur  suédois  Ericsson,  peuvent  être  considérés 
comme  ayant  définitivement  et  presque  simultanément  résolu 
le  problème. 

VArchimède,  navire  à  vapeur  de  90  chevaux,  est  le  premier 
bâtiment  qui  ait  navigué,  sous  l'action  d'un  propulseur  héli- 
coïde  du  système  de  Smith,  en  1838.  Quatre  ans  plus  tard,  le 
Princeton  j  de  220  chevaux,  muni  d'une  hélice  système  Ericsson, 
était  lancé  aux  États-Unis. 

Les  premiers  essais  du  Suédois  Ericsson  eurent  lieu  en  An- 
gleterre en  1837.  Un  navire,  le  Francis  B.  Odgeii,  muni  de 
son  propulseur,  remorqua  un  schooner  de  140  tonneaux  avec 
une  vitesse  de  7  milles  à  l'heure.  Mais  Ericsson,  n'ayant  reçu 
des  Anglais  aucun  encouragement,  passa  aux  États-Unis,  où 
son  invention  fut  accueillie  avec  l'enthousiasme  qu'elle  méri- 
tait. II  s'était,  avant  son  départ,  entendu  avec  Stockton,  officier 
de  la  marine  des  États-Unis,  et  c'est  sur  le  Robert  Stockton, 
navire  à  vapeur  à  hélice  de  70  chevaux,  qu'ils  firent  ensemble 
la  traversée  de  l'Océan,  et  débarquèrent  sur  les  côtes  de  la 
grande  république.  Le  Princeton  suivit  de  près  ce  premier 
navire,  construit  en  Angleterre. 

La  France  suivit,  dès  1842,  l'exemple  donné  par  les  deux 
grandes  puissances  maritimes.  Un  navire  de  130  chevaux, 
pourvu  d'une  hélice  système  Ericsson,  fut  construit  au  Havre. 

Depuis,  la  transformation  des  flottes  en  navires  à  vapeur  à 
hélice  fit  dans  le  monde  entier  de  grands  progrès.  Les  navires 
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de  commerce,  les  paquebots  adoptèrent  le  nouveau  système, 
sans  toutefois  que  le  propulseur  à  aubes,  qui  a  aussi  ses  avan- 
tages, ait  été  abandonné.  Ce  n'est  pas  ici  le  lieu  de  faire 
l'histoire  de  ces  changements.  Revenons  donc  à  la  description 
des  systèmes  d'hélices  adoptés,  pour  reprendre  ensuite  celle 
des  machines  à  vapeur  marines, 
qui  doit  nous  intéresser  parti- 
culièrement. 

Les  premières  hélices  de 
Smith  étaient  formées  d'un  pas 
entier  dans  le  sens  de  l'axe  ; 
plus  lard  il  réduisit  l'hélice  à  un 

demi-pas,  mais  il  la  doubla  (fig.  295).  L'expérience  fit  bientôt 
voir  que  l'étendue  des  spires  dans  le  sens  de  l'axe  pouvait  et 
devait  être  considérablement  réduite.  On  emploie  donc  des 
fractions  de  pas  beaucoup  plus  petites,  et  l'on  multiplie  les 
branches  ou  ailes  du  propulseur,  qui,  le  plus  souvent  cepen- 
dant, sont  réduites  à  quatre,  quelquefois  à  deux  (fig.  296). 


Fi*î.  295.  —  Premières  hélices  de  Sinilh; 
hélice  simple  d*un  pas  eiUier  ;  hélice 
double  d*un  demi-pas. 


r?^ 


Fig.  29(5.  —  Hélices  à  deux  et  îi  quatre  ailes. 

L'emploi  des  hélices  à  six  ailes  ou  plus  offre  plus  d'inconvé- 
nients que  d'avantages,  l'action  des  unes  nuisant  à  l'action  des 
autres.  C'est  l'étendue  ou  le  diamètre  des  ailes  de  l'hélice,  c'est 
aussi  la  rapidité  du  mouvement  de  rotation,  qui  donnent  à  ce 
propulseur  toute  sa  puissance. 

Nous  avons  vu  comment  est  disposée  l'hélice  dans  son  cadre, 
à  l'arrière  d'un  navire  ;  ajoutons  que,  pour  éviter  la  résistance 
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qu'offrirait  Thélice  au  cas  où  le  vent  favorable  remplace  la 
vapeur,  on  s'arrange,  soit  pour  la  rendre  foUe,  soit  pour  la 
retirer  momentanément  de  son  cadre.  Dans  ce  dernier  cas,  un 
puits  est  ménagé  dans  Tarricre  du  bâtiment;  on  soulève  Thé- 
lice,  qu'on  amène,  entre  deux  coulisses,  dans  le  puits,  où  elle 
peut  être  visitée  et  réparée  au  besoin. 


3  4.    LES    CHAUDIÈRES   ET    LES    SLVGHLNES   MARINES. 

Le  propulseur  des  navires  ou  des  bateaux  à  vapeur  nous 
est  connu.  Voyons  maintenant  comment  la  vapeur,  la  seule 
force  motrice  assez  puissante  pour  suppléer  à  la  force  incon- 
stante et  souvent  contraire  du  vent,  imprime  aux  roues  ou  ii 
l'hélice  le  mouvement  de  rotation. 

La  machine  à  vapeur,  telle  que  nous  l'avons  décrite,  esl-elle 
modifiée  d'une  manière  essentielle  quand  elle  devient  une 
machine  de  navigation?  Non.  En  réalité,  non  seulement  le 
principe  est  identique,  mais  les  organes  principaux,  le  géné- 
rateur, le  mécanisme  moteur,  la  transmission  restent  les  mêmes. 
Ils  ne  font,  ainsi  qu'on  va  le  voir,  que  subir  les  nécessités  par- 
ticulières à  l'installation  sur  un  navire. 

A  l'origine,  les  machines  à  basse  pression  et  à  condensa- 
tion, c'est-à-dire  les  machines  de  Watt  à  balancier,  les  seules 
d'ailleurs  employées  alors  dans  l'industrie,  formaient  le  type 
des  machines  de  navigation,  soit  sur  les  rivières  et  les  lacs, 
soit  sur  la  mer.  Aujourd'hui  encore,  les  vapeurs  à  aubes 
trouvent  avantage  à  s'en  servir.  Les  mouvements  en  sont  lents, 
comme  on  sait,  mais  cette  lenteur  est  largement  compensée 
par  la  régularité  du  fonctionnement.  Elles  sont  lourdes  et  en- 
combrantes, il  est  vrai,  mais  toutes  leurs  parties  sont  aisémeni 
accessibles  pour  la  surveillance,  l'entretien,  et  au  besoin  pour 
les  réparations.  C'étaient  les  machines  qu'avaient  adoptées  les 
marines  militaires  d'Angleterre  et  de  France,  avant  que  l'in- 
vention de  l'hélice  eût  changé  les  données  du  problème.  Pour 
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riiélice,  les  machines  de  ce  type  donnent  un  mouvement  trop 
peu  rapide  de  rotation,  qu'il  serait  sans  doute  aise  de  multi- 
plier par  les  engrenages,  mais  aux  dépens  de  la  force  effective 
des  machines  ou  de  leur  travail  utile. 

La  condensation  est  généralement  adoptée  non  seulement  là 
où  elle  est  nécessaire,  c'est-à-dire  dans  les  machines  à  basse 
pression,  mais  aussi  dans  les  machines  marines  à  moyenne  et 
à  haute  pression.  L'abondance  de  l'eau  rend  commode  et  écono- 
mique l'emploi  des  condenseurs. 

Les  machines  à  vapeur  employées  dans  la  navigation  sont 
les  plus  puissantes  que  l'on  construise.  11  n'est  pas  rare  que 
leur  force  effective  se  mesure  par  centaines  de  chevaux- vapeur  ; 
que  dis-je?  dans  certains  navires  de  la  marine  militaire  il 
faut  compter  par  milliers.  Ajoutons  que  l'évalualion  de  la  puis- 
sance des  machines  en  chevaux-vapeur  —  ce  qu'on  appelle 
leur  force  nominale  —  se  fait  d'une  autre  façon  que  pour  les 
machines  terrestres.  Le  cheval  de  basse  pression,  le  cheval 
nominal  dans  la  marine,  vaut,  non  pas  seulement  75,  mais 
plus  de  100  kilogrammètres,  en  moyenne  107  kilogrammètres 
sur  Tarbre  de  couche,  135  kilogrammètres  sur  les  pistons.  Cela 
lient  à  ce  que  la  perte  de  travail  moteur  employé  au  recul  a 
forcé  les  constructeurs  à  exagérer  la  force  en  vue  de  Teflet 
utile  à  produire.  Aujourd'hui  môme,  les  chiffres  que  nous  ' 
venons  de  rapporter  sont  trop  faibles  :  dans  la  marine  de 
l'État,  le  cheval-vapeur  nominal  atteint  300  kilogrammètres. 
A  ce  compte,  la  frégate  à  vapeur  le  Friedland,  dont  la  ma- 
chine a  une  puissance  effective  de  4000  chevaux  de  75  kilo- 
grammètres, ne  doit  elrc  portée,  pour  sa  force  nominale,  qu'à 
1000  chevaux.  Pour  obtenir  une  telle  puissance,  il  a  fallu 
employer  des  générateurs  capables  de  vaporiser  des  poids  d'eau 
considérables,  ayant  par  suite  une  grande  surface  de  chauffe. 

Aussi  emploie-t-on  généralement  des  chaudières  tubulaires 
à  retour  de  flamme,  dont  les  figures  271,  297  et  298  repré- 
sentent plusieurs  types.  D'ailleurs,  on  ne  se  contente  pas  d'une 
seule  chaudière,  ni  d'un  seul  foyer,  et  la  quantité  de  com- 
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buslibic  brûJt'e  s'élève  à  des  proportions  énormes.  Citons  à 
l'appui  quelques  chiffres  : 

VAlgésiras,  de  900  chevaux,  a  une  machine  munie  de  huit 
corps  de  chaiulières  dont  les  foyers,  quand  ils  sont  allumés  tous 
ensemble,  brûleul  par  heure  4146  kilogrammes  de  houille. 

Le  Napoléon,  de  950  chevaux,  a  aussi  huit  corps  de  chau- 
dières, et  quarante  foyers  qui  brûlent  5635  kilogrammes  de 


lliiiiimi;  ;  mujic.    -j^ -j 


houille  à  l'Iieiire.  La  pression  de  la  vapeur  n'y  dépasse  guère 
2  alitiosplières. 

La  frégate  cuiiassée  le  Friedland,  qui,  avec  son  chargement 
coin[det  de  charbon  cl  de  munitions,  iièse  7200  tonnes,  con- 
somme, en  pleine  marche,  5200  kilogrammes  de  houille  par 
heure,  125  tonnes  de  bouille  par  jour  de  navigation  continue. 
C'est  donc  une  dé|iense  qui,  suivant  les  jirix  de  la  bouille,  peut 
varier  de  4000  à  5000  francs  par  jour  pour  le  combustible 
seul.  L'aspect  extérieur  des  chaudières  et  des  machines  ma- 
rines ne  ra|i|ielle  guère  celui  des  machines  à  vapeur  employées 
dans  l'industrie  manufacturière.  Quoique  tous  leurs  organes 
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soient  de  dimensions  relativcnicnl  considérables,  on  les  u  dis- 
posés de  manière  à  occui>ei'  le  moins  d'espace  possible  :  chau- 
dières, condenseurs,  mécanisme  moteur,  etc.,  tout  est  ramassé, 
comme  on  peut  s'en  rendre  compte  en  examinant  les  deux 
types  de  machines  dont  les  ligures  290  et  500  donnent  l'en- 
semble générai. 

La  première  est  une  machine  à  balancier,  à  moyenne  pres- 
sion, à  condensation  et  à  délcnlc.  Le  balancier  se   trouve 


lu  navii-e  à  nulics  te  Sphin 


osciller  au-dessous  du  piston  et  du  cylindre  :  c'est  une  dispo- 
sition rendue  nécessaire  par  la  situation  de  l'arbre  moteur,  ou 
de  l'axe  des  roues  du  navire,  qui  occupe  nécessairement  une 
place  élevée  dans  les  navires  à  aubes.  Celte  inacliine  ap|iartieut 
au  navire  à  vapeur  le  Spliin.r. 

Les  bielles  sont  reliées  directement  à  l'arlve,  qui  est  coudé 
en  deux  de  ses  points,  de  manière  à  former  deux  manivelles  à 
angle  droit,  recevant  chacune  l'action  d'un  cylindre. 

Ici  les  cylindres  sont  verticaux.  Quand  le  même  type  de  ma- 
chines fut  appliqué  à  l'hélice,  les  cylindres  furent  placés  hori- 
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zonlalcmcnt  el  dans  un  sens  transversal  ;  mais  on  fut  obligé, 
pour  donner  à  l'arbre  «ne  vitesse  de  relation  suffisante,  d'em- 
ployer un  système  d'engrenage.  Bientôt  on  préféra  les  machines 
horizontales,  à  deux  cylindres,  sans  balancier,  et  c'est  sur 
l'arbre  même  de  l'Iiélicc,  coudé  à  angle  droit,  que  les  bielles 
exercèrent  leur  action. 

Les  cylindres  des  macliines  marines  ont  souvent  des  dimen- 
sions colossales.  Pour  ne  ciler  qu'un  exemple,  les  cylindres  de 
la  machine  du  Fnedland  ont  un  diamètre  intérieur  de  2°, 10, 


Fijj.  suo, 


el  la,  course  de  leurs  pistons  n'a  pas  moins  de  l'",50.  La  pres- 
sion de  la  vapeur  s'exerce  ainsi,  pour  chaque  piston,  sur  une 
surface  d'environ  5""',50;  en  supposant  la  tension  de  la  vapcui' 
de  2  atmosphères  et  demie,  celte  pression  est  donc  égale  à 
environ  90000  kilogrammes. 

Pour  guider  des  pistons  de  cette  dimension,  on  emploie,  non 
plus  une  seule,  mais  deux  ou  quatre  liges  qui  s'articulent  pai- 
nne  traverse  à  la  bielle.  Celle-ci  revient  sur  elle-même  s'arti- 
culer au  coude  de  l'arbre  moteur,  faisant  fonction  de  mani- 
velle, et.  pour  cette  raison,  on  la  nomme  hieUe  en  reloiw. 

La  machine  à  vapeur  marine  que  nous  venons  de  citer  n'est 
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pas  seulement  remarquable  par  ses  dimcasions,  par  sa  puis- 
sance, par  la  vitesse  qu'elle  imprime  au  navire  sur  lequel  elle 
est  installée,  vitesse  qui  n'est   pas  moindre,  par  un  temps 
calme,  de  14  nœuds  et  demi,  c'est-à-dire  d'environ  28  kilo- 
mètres à  l'heure.  Son  hélice  a  6°',10  de  diamètre.  Nous  l'a- 
vous  vue  tourner  sur  son  arbre  à  l'Exposition  universelle  de 
1867;  en  se  plaçant  dans  le  sens  du  mouvement  des  ailes,  on 
ressentait  sur  la  figure  l'impression  du  courant  d'air  produit 
par  l'évolution  des  énormes  spires.  Mais,  je  le  répète,  cette 
machine  se  distingue  aussi  comme  un  type  ayant  des  qualités 
spéciales.  Nous  allons  en  dire,  pour  terminer,  quelques  mots. 
C'est  une  machine  à  détente  du  système  de  Woolff,  avec 
cette  disposition  particulière,  qu'elle  renferme  trois  cylindres 
égaux,  de  même  diamètre  et  de  même  course.  L'introduction 
de  la  vapeur  a  lieu  dans  un  seul  cylindre,  celui  du  milieu  ; 
après  avoir  travaillé  à  pleine  pression,  elle  pénètre  dans  les 
deux  cylindres  latéraux,  où  elle  se  détend,  puis  se  rend  de  là 
dans  deux  condenseurs  séj)arés.  En  sortant  des  chaudières,  la 
vapeur  circule  dans  un  appareil  sécheur,  puis  elle  se  bifurque 
dans  les  chemises-enveloppes  des  cylindres  extrêmes.  A  puis- 
sance égale,  à  poids  égal  des  machines,  on  obtient  avec  ce 
système,  comparé  au  système  à  deux  cylindres,  une  économie 
notable  de  combustible. 

De  plus,  comme  les  coudes  ou  manivelles  de  l'arbre  moteur 
qui  reçoivent  les  têtes  de  bielles  sont  disposés  à  angle  droit  re- 
lativement aux  coudes  correspondant  aux  pistons  extrêmes,  et 
dans  le  prolongement  de  la  bissectrice  de  cet  angle  pour  le 
coude  du  milieu,  il  en  résulte  cet  avantage,  que  toutes  les 
pièces  mobiles  conservent  presque  complètement  le  même 
équilibre  autour  de  l'axe  de  l'arbre,  quelle  que  soit  la  position 
du  navire  déterminée  par  le  roulis. 

Depuis  quelques  années,  on  emploie  beaucoup  dans  la  ma- 
rine les  machines  Conipound,  qui  ne  sont  autre  chose  que  des 
machines  à  détente  du  système  de  Woolff  à  deux  cylindres, 
mais  où  la  distribution  et  l'agencement  des  cylindres  sont  com- 
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binés  d'une  façon  spéciale.  Il  y  en  a  trois  systèmes  particu- 
liers, selon  que  les  cylindres  sont  verticaux,  les  pistous  agis- 
sant à  rexlrémilé  d'un  balancier,  ou  que  les  cylindres  sont 
placés  horizontalement  bout  à  bout  et  les  deux  pistons  enfilés 
sur  une  même  tige;  ou  enfin  que,  comme  dans  la  machine  Du- 
puy  de  Lôme  (du  Fnedland),  il  y  ait  trois  cylindres  dont  les 
pistons  agissent  sur  des  manivelles  à  90*.  Les  machines  Com- 
pound  ne  sont  d'ailleurs  pas  exclusivement  employées  dans  la 
navigation  à  vapeur. 

Les  machines  à  fourreau,  les  machines  oscillantes,  que  nous 
avons  décrites  dans  le  paragraphe  consacré  au  mécanisme  de 
ti*ansmission,  sont  souvent  employées  dans  la  navigation  à 
vapeur  fluviale  ou  maritime.  Nous  croyons  avoir  dit  déjà  que 
les  premières  étaient  surtout  en  usage  dans  la  marine  anglaise. 
En  général,  les  différences  qu'on  rencontre  entre  les  machines 
fixes  terrestres  et  les  machines  marines  sont  presque  toutes 
dues  aux  modifications  nécessitées  par  la  question  d'aménage- 
ment et  d'emplacement. 


CHAPITRE   XI 


LA  LOCOMOTIVE 


§1.    LA    VAPEUR   SUR   LES   CHEMUfS  DE   FER.    —   PREMIÈRES   LOCOMOTIVES. 

Les  premiers  essais  de  voitures  mues  par  la  vapeur  d'eau 
remontent  à  l'ingénieur  français  Cugnot,  qui,  en  1769,  conçut 
et  fît  exécuter  à  Paris  un  chariot  destiné  à  se  mouvoir  sur  les 
roules  ordinaires,  sous  l'action  de  la  vapeur.  Vint  plus  tard 
Olivier  Evans,  qui  construisit  à  Philadelphie,  en  1804,  la  pre- 
mière voiture  de  ce  genre  qu'on  ait  vue  en  Amérique.  A  la 
même  époque,  une  machine  locomotive  circula  sur  le  chemin 
de  fer  de  Merthyr  Tydvil,  en  Angleterre  :  elle  était  due  aux 
ingénieurs  Trewitick  et  Vivian. 

La  locomotion  sur  les  routes  par  l'action  de  la  vapeur  ne 
devait  réussir  et  prendre  l'immense  extension  qu'elle  possède 
aujourd'hui,  que  grâce  à  l'adoption  d'un  nouveau  système  de 
voie,  qui  fut  d'abord  appliqué  au  transport  des  matériaux  dans 
les  mines  de  houille.  Les  chemins  à  ornières,  puis  à  bandes 
saillantes,  d'abord  de  bois,  puis  de  fer  ou  d'acier,  diminuaient 
considéi*ablement  la  résistance  au  roulement. 

Mais,  chose  curieuse,  ce  progrès  constitua  dans  l'origine  un 
obstacle  à  l'adoption  des  voitures  à  vapeur.  Gomme  ces  voitures 
étaient  d'abord  assez  légères,  leurs  roues  motrices,  en  tournant 
rapidement,  glissaient  sans  avancer,  patinaient^  selon  l'expres- 
sion technique.  On  imagina  divers  moyens  de  vaincre  cette 
difficulté  pratique,  quand  un  ingénieur  anglais,  Blacket  (1813), 
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prouva  que  radhérencc  de  la  locomotive  sur  les  rails  peut 
s'obtenir  en  donnant  aux  locoraolives  un  poids  suffisamment 
considérable,  pourvu  qu'on  fit  supporter  cette  pression  à  l'es- 
sieu des  roues  motrices.  C'est  de  cette  époque  que  date  la 
machine  de  G.  Stephenson,  oii  les  essieux  étaient  rendus  soli- 
daires par  le  moyen  d'une  chaîne  sans  fin*.  L'adhérence  de 
toutes  les  roues  de  la  locomotive  se  trouvait  ainsi  utilisée. 

On  peut  dire  qu'à  partir  de  ce  moment  la  locomotion  sur 
les  voies  ferrées,  à  l'aide  de  voitures  mues  par  la  vapeur,  était 
un  problème  pratiquement  résolu.  Toutefois  les  premières  loco- 
motives ne  donnaient  pas  encore  un  résultat  satisfaisant;  la 
quantité  de  vapeur  que  leurs  chaudières  pouvaient  fournir  était 
insuffisante  pour  la  charge  ou  la  vitesse  qu'on  voulait  obtenir. 
La  raison  en  était  dans  la  nature  de  la  chaudière,  dont  l'eau 
était  chauffée  par  un  foyer  intérieur,  dans  un  tube  qui  la  tra- 
versait dans  toute  sa  longueur.  La  surface  de  chauffe  n'était  pas 
assez  considérable  pour  la  vaporisation  qu'il  importait  d'obte- 
nir, et  le  tirage  était  tout  à  fait  insuffisant. 

Toutefois  les  locomotives  de  Stephenson,  d'Hackworth,  réali- 
sèrent, sous  divers  rapports,  des  perfectionnements  qui  eurent 
leur  importance  :  le  mécanisme  moteur,  la  transmission,  l'adhé- 
rence des  roues  sur  les  rails,  furent  l'objet  de  dispositions 
nouvelles,  qu'il  serait  trop  long  de  décrire.  Jusqu'en  1829  la 
locomotion  à  vapeur  ne  fit  que  les  progrès  de  détail  dont  nous 
parlons. 

Mais,  à  cette  époque,  la  substitution  à  la  chaudière  ordi- 
naire de  la  chaudière  tubulaire,  avec  tirage  produit  par  un  jet 
de  vapeur,  produisit  une  véritable  révolution  dans  l'application 
des  machines  à  vapeur  à  la  locomotion  sur  les  voies  ferrées. 
C'est  à  Marc  Seguin  qu'est  due  l'invention  des  chaudières  tubu- 
laires;  grâce  à  l'accroissement  énorme  de  surface  de  chauffe 
que  cette  disposition  permit  d'obtenir  sans  augmenter  les  di- 

1.  Par  exemple,  emploi  d'une  roue  dentée  s*engrenan(  avec  une  crémaillère  disposée  entre 
les  rails,  ou  encore  de  jambes  mobiles  qui  étaient  alternativement  appuyées  sur  le  sol,  puis 
soulevées. 


LA  LOCOMOTIVE.  691 

mensions  du  générateur,  la  vaporisalion  se  trouva  accrue  dans 
une  proportion  qui  multiplia  la  puissance  des  machines;  mais, 
pour  suffire  à  cette  production  de  vapeur,  il  fallait  entretenir 
l'activité  du  foyer  par  un  tirage  énergique,  que  la  très  faible 
hauteur  des  cheminées  de  locomotive  ne  pouvait  donner. 

Ce  fut  donc  aussi  une  invention  heureuse  que  de  faire  servir 
la  vapeur  à  ce  but,  quand  elle  vient  d'agir  sur  le  piston,  en  la 
laissant  s'échapper  dans  la  cheminée  même.  Elle  produit  ainsi, 
à  chaque  coup  de  piston,  un  courant  rapide  qui  entraîne  au 
dehors  l'air  et  les  gaz  de  la  combustion ,  et  par  les  tubes  déter- 
mine un  appel  au  sein  même  du  foyer.  Hackworth,  Pelletier, 
G.  Stephenson  sont  regardés  comme  les  inventeurs  de  ce  per- 
fectionnement important,  qui  donna  toute  sa  valeur  à  la  chau- 
dière tubulaire  pour  locomotives. 

La  première  locomotive  où  ces  deux  capitales  améliorations 
furent  appliquées,  fut  la  Fusée,  qui  sortit  des  ateliers  de  Robert 
Stephenson,  et  obtint  en  1825  le  prix  du  concours  ouvert  h 
LiverpooL 

g  2.    LA   LOCOMOTIVE. 

Voyons  maintenant  ce  qu'est  devenue  la  locomotive,  après 
soixante  années  de  perfectionnements  incessants. 

Voici  (fig.  301,  302  et  303)  une  coupe  longitudinale,  puis 
deux  coupes  transversales  à  l'avant  et  à  l'arrière  de  la  machine, 
qui  nous  feront  comprendre  tes  principales  dispositions  de  la 
machine. 

Occupons-nous  d'abord  du  générateur.  On  vient  de  voir 
que  la  chaudière  des  locomotives  est  tubulaire.  Elle  est  com- 
posée de  deux  parties  principales  :  l'une,  située  à  l'arrière  et 
de  forme  rectangulaire,  renferme  le  foyer,  qui,  sur  toutes  les 
faces  sauf  la  face  inférieure,  est  enveloppé  d'eau  ;  l'autre,  le 
corps  cylindrique^  ainsi  nommé  de  la  forme  de  son  enveloppe, 
contient  deux  capacités  distinctes  :  dans  sa  moitié  inférieure 
sont  logés  les  tubes  par  lesquels  passent  la  fumée  et  les  gaz  de 
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combustion  qui  du  foyer  vont  à  la  cheminée.  Tous  ces  tubes, 
en  nombre  souvent  considérable,  sont  baignés  par  l'eau  de  la 
chaudière.  La  moitié  supérieure  du  corps  cylindrique  est  le 
réservoir  de  vapeur  qui,  par  un  tuyau  doublement  coudé  à 
Tavant  et  à  l'arrière,  pssu  (fig.  301),  débouche  d'un  côté  dans 
le  dôme,  de  l'autre  dans  la  botte  à  vapeur  de  chacun  des  deux 
cylindres  de  la  machine. 
Le  mécanicien  peut  à  volonté,  à  l'aide  de  la  manette  r,  ouvrir 


Fig.  301.  —  LocomoliTej  coupe  longjludinale. 


OU  fermer  les  valves  d'un  diaphragme  q,  qui  donne  passage  à  la 
vapeur,  l'arrête  ou  l'introduit  en  proportions  variées  :  c'est 
ce  qu'on  nomme  le  régulateur,  et  ici,  à  cause  de  sa  forme,  le 
régulateur  à  papillon. 

On  voit  sur  le  dos  convexe  du  corps  cylindrique  les  appareils 
accessoires  ou  de  sûreté  de  toute  machine  à  vapeur,  soupapes, 
manomètre,  indicateur  de  niveau,  sifflet  d'alarme. 

Quel  est  le  caractère  distinctif  de  la  chaudière  d'une  loco- 
motive? C'est  d'abord,  nous  l'avons  déjà  dit,  l'énorme  étendue 
de  la  surface  de  chauffe  relativement  à  la  capacité  totale.  Pour 
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montrer  dans  quelle  proporlion  cet  élément  se  trouve  accru 
par  Fadoption  des  tubes,  citons  quelques  nombres.  Dans  une 
locomotive  Crampton  (type  de  l'Est),  les  enveloppes  du  foyer, 
c'est-à-dire  la  surface  de  chauffe  par  rayonnement,  n'esta  en 
mètres  carrés,  que  de  8°,65;  la  surface  de  chauffe  par  contact, 
c'est-à-dire  celle  des  tubes  que  lèchent  les  gaz  de  la  com- 
bustion, est  de  88", 92,  ou,  si  l'on  veut,  plus  de  dix  fois  aussi 
grande.  Dans    une  machine  Engerth,   à  marchandises,  ces 


Fîg.  SOS.  —  LocomoliiBi  coupe  traïuTBrsale        Fig.3û3.  —  Locomotive;  coupe  traDSTenalo 
dans  la  boile  i  feu.  itm  la  boite  ï  fumée. 


nombres  sont  respectivement,  9',70,  180', 70  :  les  tubes  aug- 
mentent la  surface  de  chauffe  dans  le  rapport  de  1  à  18,6.  De 
là,  répétons-le,  le  second  caractère  important,  le  tirage  par  le 
jet  de  vapeur,  sans  lequel  l'activité  du  foyer  ne  pourrait  suffire 
à  une  si  considérable  production  de  vapeur,  sans  lequel,  par 
conséquent,  le  type  de  la  chaudière  tubulaire  pour  locomotive 
perdrait  son  principal  avantage.  «  Dans  les  machines  locomo- 
tives,  dit  M.  Perdonnet,  le  mètre  carré  de  surface  de  chaufle 
produit  de  deux  à  trois  fois  autant  de  vapeur  que  dans  les  chau- 
diirw  det  machines  6xes.  » 
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Les  locomotives  sont  des  machines  à  haute  pression,  sans 
condensation.  C'est  là  une  conséquence  nécessaire  de  ce  que 
nous  venons  de  dire.  Il  faut  que  la  vapeur  s*échappe  dans 
l'atmosphère  :  elle  ne  peut  donc  être  à  basse  pression;  il  faut 
qu'en  s'échappant  elle  produise  un  jet  ou  courant  ;  donc  elle 
ne  peut  être  condensée.  Le  plus  souvent  elle  est  employée  avec 
une  tension  de  8  à  9  atmosphères. 

Mais  elle  fonctionne  avec  détente,  et  un  mécanisme  particu- 
lier, la  coulisse  de  Slephenson,  permet  de  faire  varier  la  dé- 
tente, et  en  même  temps  rend  possible  le  changement  de  sens 
dans  la  direction  du  mouvement.  Une  locomotive,  comme  un 
bateau  à  vapeur  —  on  comprend  aisément  la  nécessité  d'une 
telle  manœuvre  —  doit  pouvoir  marcher  en  arrière  comme  en 
avant. 

Continuons  notre  description. 

La  locomotive  est,  en  réalité,  au  point  de  vue  du  mécanisme 
moteur,  formée  de  deux  machines  à  vapeur  accouplées.  Il  y  a 
deux  cylindres,  munis  chacun  de  son  piston,  de  son  tiroir,  et 
la  tige  de  chaque  piston  agit  par  l'intermédiaire  d'une  bielle 
sur  la  manivelle  ou  sûr  le  coude  de  l'essieu  qui  porte  la  paire 
de  roues  motrices.  11  y  a  même,  dans  certains  types  de  loco- 
motives, quatre  cylindres,  quatre  machines  agissant  deux  par 
deux,  sur  deux  essieux  différents.  Rien  de  spécial,  sauf  dans 
l'agencement  et  les  détails,  ne  distingue  le  mécanisme  mo- 
teur de  celui  que  nous  avons  vu  fonctionner  dans  les  machines 
fixes,  terrestres  ou  marines.  Les  dessins  que  nous  donnons 
montrent  quelle  est  la  disposition  des  cylindres  ordinairement 
placés  à  l'avant,  tantôt  horizontaux,  tantôt  légèrement  inclinés, 
tantôt  logés  hors  du  châssis  qui  porte  chaudière  et  machine, 
tantôt  intérieurs.  Ici  les  cylindres  sont  intérieurs  et  horizontaux. 

C'est  ce  que  nos  coupes  longitudinales  et  transversales  de 
la  locomotive  laissent  voir  clairement.  Dans  la  figure  501,  la 
distribution  et  Téchappement  sont  aisés  à  comprendre.  La 
vapeur,  qui  est  amenée  par  le  tuyau  ss  jusque  dans  l'espace 
qu'on  nomme  boîte  à  fumée,  trouve  là  deux  conduits  u,  u  qui 
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vont,  en  se  contournant,  aboutir  aux  boîtes  à  vapeur  des  deux 
cylindres.  Après  avoir  agi  sur  les  pistons,  elle  traverse  les 
tuyaux  Vj  v\  et  par  le  tuyau  vertical  V,  qui  s'ouvre  à  la  base 
de  la  cheminée,  elle  s'échappe  en  produisant  le  mugissement 
saccadé  qu'on  entend  toujours  dans  les  locomotives  en  marche. 
La  rapidité  avec  laquelle  ces  bruits  produits  par  l'échappe- 
ment se  succèdent  en  pleine  vitesse  d'un  train,  indique  assez 
combien  est  grand  le  nombre  des  coups  de  piston  dans  chaque 
cylindre.  On  peut  calculer  ce  nombre  d'après  la  vitesse  de  la 
locomotive.  Dans  les  trains  rapides,  cette  vitesse  atteint  60  et 
même  80  kilomètres  par  heure  ;  en  supposant  cette  distance 
parcourue  par  une  locomotive  à  voyageurs  (système  Crampton) 
dont  la  roue  motrice  a  S^'jSO  de  diamètre  ou  7'",20  de  déve- 
loppement, on  trouve  qu'en  une  heure  la  machine  a  fait 
11 141  tours  de  roue,  dont  chacun  correspond  à  une  double 
course  des  pistons.  C'est  trois  doubles  courses,  ou  six  courses 
simples  par  seconde. 


g  3.    PRINCIPAUX   TYPES    DE    LOCOMOTIVES. 

Si  la  locomotive  a  un  caractère  spécial  qui  la  distingue  des 
autres  machines  à  vapeur,  des  machines  fixes  de  l'industrie, 
comme  des  machines  mobiles  de  la  navigation,  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'elle  constitue  un  type  unique  et  uniforme.  C'est  un 
genre  ;  mais  ce  genre  comprend  des  espèces  et  de  nombreuses 
variétés.  Ces  espèces,  dont  nous  ne  pouvons  décrire  ici  que  les 
principales,  ont  été  successivement  créées  pour  satisfaire  aux 
exigences  multiples  et  croissantes  des  nouvelles  voies  de  trans- 
port. Les  locomotives  se  sont  divisées  d'abord  en  deux  types 
bien  tranchés  : 

Les  locomotives  à  voyageurs j  uniquement  destinées  au  trans- 
port rapide  des  convois  de  faible  masse  :  service  de  grande 
vitesse  ; 

Les  ÏMomotives  à  marchandises,  spécialement  consacrées 
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à  mouToir,  à  une  vitesse  modérée,  les  plus  lourdes  charges  : 
service  de  petite  vitesse. 

Tout  naturcillement,  un  troisième  type  intermédiaire  entre 
les  deux  premiers,  participant  de  leurs  qualités  moyennes,  a 
dû  être  créé.  Ce  sont  : 

Les  locomotives  mixtes,  employées  à  traîner  des  convois  ren- 
fermant à  la  fois  des  voitures  à  voyageurs  et  des  vragons  de 
marchandises  ;  ou  encore,  pouvant  i  volonté  être  affectées 
alternativement  au  service  de  la  grande  vitesse  ou  au  service 
de  la  petite  vitesse. 


Fig.  304.  —  Machine  à  grande  vilessc;  type  Crampton. 


En  dehors  de  ces  trois  types  principaux,  d'autres  types  de 
locomotives  ont  été  construits  pour  satisfaire  à  des  services 
spéciaux.  Nous  allons  passer  en  revue  quelques  échantillons 
des  unes  et  des  autres. 

Voici  le  type  par  excellence  {fîg.  304)  de  la  machine  à  voya- 
geurs à  grande  vitesse.  C'est  la  locomotive  Crampton,  caracté- 
risée par  le  diamètre  considérable  de  ses  deux  roues  motrices, 
par  la  faible  course  du  piston,  deux  conditions  qui,  jointes  à 
une  haute  puissance  de  vaporisation ,  en  font  le  cheval  de 
course  des  voies  ferrées.  Depuis  trente-cinq  ans  bientôt  que 
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celle  excellente  machine  est  à  l'épreuve,  elle  n'a  pas  cessé  de 
répondre  aux  exigences  du  service.  Elle  jouit  d'une  grande 
stabilité,  provenant  de  rabaissement  du  centre  de  gravité  gé- 
néral et  de  l'écartement  des  essieux.  D'un  poids  moyen  de 
30000  kilogrammes,  elle  remorque  des  convois  de  12  à  16  voi- 
tures pesant  de  100  à  130  tonnes,  avec  une  vitesse  qui,  sta- 
tionnement compris,  s'élève  à  60  kilomètres  à  l'heure. 

Une  Crampton,  sans  son  tender,  coule  65000  francs. 

Les  systèmes  Mac-Connel,  Buddicom,  Sturrock,  Stephenson 
à  trois  cylindres,  sont  aussi  de  bonnes  machines  à  grande 
vitesse  employées  sur  les  chemins  étrangers.   Le  troisième 


Fig.  505.  —  LocomolÎTe  i  marcha adîscs,  pelile  vitesse;  lype  Engerth. 


cylindre  de  la  machine  Stephenson  a  pour  objet  d'obvier  au 
monvement  de  lacet  que  prend  la  locomotive  sous  l'action  des 
deux  pistons  latéraux,  et  que  ressentent  toutes  les  voitures  du 
train.  On  se  rappelle  que  c'est  aussi  en  partie  pour  un  motif 
d'équilibre  que  M.  Dupuy  de  Lôme  a  employé  trois  cylindres 
dans  ses  machines  marines. 

On  peul  prendre  de  même  le  type  Engerth  comme  le  plus 
tranché  des  machines  locomotives  à  petite  vitesse  destinées  à 
remorquer  de  lourds  convois.  A  considérer  seulement  la  phy- 
sionomie extérieure,  et  à  la  mettre  en  parallèle  avec  une  ma- 
chine Crampton,  on  voit  à  l'instant  qu'on  a  affaire  à  une  puis- 
sante machine,  et  que  si  l'une  peut  être  comparée  à  un  cheval 
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de  course,  Taulre  le  sera  non  moins  légitimement  à  un  cheval 
de  camion  ou  de  halage; 

La  vitesse  moyenne  des  Engerlh  (il  y  en  a  plusieurs  variétés) 
est  de  24  kilomètres  à  Theure  ;  mais  elles  remorquent  des  con- 
vois de  450  tonnes.  Leur  poids  atteint  63  tonnes,  qui  se  répar- 
tissent en  partie  avec  le  poids  du  tender  sur  les  roues  de  ce 
dernier,  mais  qui  sont  principalement  supportées  par  quatre 
paires  de  roues  d'égal  diamètre,  rendues  solidaires  par  des 
bielles  d'accouplement.  Contrairement  au  type  Grampton,  les 
machines  à  marchandises  de  ce  type  ont  donc  plusieurs  paires 
de  roues  motrices,  de  petit  diamètre,  et  une  longue  course 
pour  les  pistons  de  leurs  cylindres.  Grande  longueur  de  la 
chaudière,  du  corps  cylindrique  et  des  tubes,  grandes  dimen- 
sions du  foyer.  En  un  mot,  c'est  dans  la  surface  de  chauffe  et  la 
puissance  de  vaporisation  de  sa  chaudière  qu'est  le  secret  de  la 
force  de  traction  dont  est  doué  ce  type  remarquable.  Les  pre- 
mières Engerth^  étaient  munies  d'un  système  d'engrenage  qui 
leur  permettait  de  gravir  les  rampes  du  Sœmmering. 

Le  type  des  machines  mixtes,  ou  locomotives  à  moyenne 
vitesse,  participe  des  deux  premiers  types.  Deux  paires  de 
roues  couplées,  d'un  diamètre  qui  varie  entre  1",50  et  l'",70, 
moyenne  longueur  de  la  course  du  piston,  poids  de  25  à 
30  tonnes,  vitesse  réglementaire  de  45  kilomètres  à  l'heure, 
remorquage  de  180  à  200  tonnes,  tous  ces  éléments,  comme  on 
voit,  sont  compris  entre  les  éléments  correspondants  des  types 
extrêmes.  Puis  viennent  des  locomotives  tantôt  économiques 
et  de  faible  puissance  relative,  tantôt  coûteuses  et  compliquées, 
mais  possédant  une  force  de  traction  qui  les  rend  capables  de 
remorquer  les  i)lus  lourdes  charges,  par  les  temps  de  brouil- 
lard et  de  pluie,  et  de  gravir  les  fortes  rampes  aujourd'hui 
adoptées  sur  un  grand  nombre  de  voies  ferrées  nouvelles.  Ges 
dernières  machines,  dont  la  figure  306  représente  un  modèle, 
sont  dites  locomotives  de  montagne  ou  pour  fortes  rampes. 

1 .  Ainsi  nommées  du  nom  de  Tinvenleur,  ingénieur  autrichien,  qui  les  destinait  d'abord 
à  la  traction  sur  les  lignes  à  fortes  rampes. 
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Il  faudrait,  pour  être  complet,  multiplier  les  descriptions  et 
les  figures,  citer  les  locomotives-tender,  qui  font  le  service  des 
gares  ou  servent  de  remorqueurs  aux  convois  trop  chargés;  les 
locomotives  de  secours,  expédiées  sur  les  lignes  en  cas  d'acci- 
dent; puis  les  types  des  lignes  étrangères,  les  locomotives  des 
chemins  d'Allemagne  ou  d'Amérique,  chauffées  au  bois,  et 


Fig.  506.  —  lUchine  h  marchandises  de  la  ligne  du  Nord,  ï  douze  roues  couplé 
et  à  auaire  CTliudres. 


et  à  quatre  cjliudres. 

auxquelles  leurs  avant-trains  articulés,  leurs  chasse-bœufs, 
leurs  cheminées  largement  évasées  par  le  haut,  donnent  un 
aspect  extéiieur  si  original.  Mais  des  détails  aussi  complets  et 
aussi  circonstanciés  dépasseraient  notre  cadre.  Nous  renvoyons 
sur  ce  point  à  notre  ouvrage  sûr  Les  chemins  de  fer'. 


§  4.  LES  vorruBES  a  vapeur  ou  locomotives  routières. 

Les  premières  voitures  à  vapeur  ont  été  conçues,  et  essayées 
sur  les  routes  ordinaires,  avant  l'invention  des  chemins  de  fer. 
On  a  TU  qu'elles  n'ont  pu  réussir.  Les  raisons  de  ces  insuccès 
étaient  multiples  :  les  unes  provenaient  de  l'imperfection  rela- 
tive des  machines  à  vapeur  employées  à  cet  usage,  et  aussi 
des  organes  du  mouvement  ;  les  autres  résidaient  dans  la  nature 
même  de  la  voie  sur  laquelle  les  voitures  devaient  se  mouvoir. 

1.  Deux  Tolumes  de  la  Bibliothèque  des  merveilles. 
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La  puissance  d'une  locomotive  se  résume  en  quelque  sorte 
dans  son  poids,  bien  qu'il  soit  erroné  de  croire  à  la  nécessité 
d'augmenter  le  poids  pour  accroître  Tadhérence.  Les  roues,  les 
roues  motrices  surtout,  supportent  ce  poids  toujours  considé* 
rable,  et  s'en  déchargent  sur  la  route  même  aux  points  où  elles 
se  trouvent  en  contact  avec  celle-ci.  Or,  quelque  bien  pierrée 
et  entretenue  que  soit  la  route,  le  sol  enfonce  sous  la  pression, 
des  ornières  se  creusent,  et  au  bout  de  peu  de  temps  les  ma- 
chines restent  en  route. 

A  Londres,  en  1862,  on  a  employé  des  locomotives  du  sys- 
tème Bray  pour  remorquer  sur  des  routes  ordinaires,  maca- 
damisées ou  pavées,  de  lourds  fordeauz,  des  trucs  ou  trains 
chargés  de  masses  trop  lourdes  pour  être  mises  en  mouvement 
par  des  chevaux. 

En  1864,  on  fit  à  Nantes  des  expériences  avec  une  locomotive 
routière  construite  par  un  de  nos  habiles  mécaniciens,  M.  Lolz. 
Au  mois  d'août  de  l'année  suivante,  ces  expériences  furent 
reprises  à  Paris  et  donnèrent  des  résultats  intéressants.  En 
voici  la  description,  que  nous  empruntons  au  Dictwmîoire  des 
sciences  mathématiques  appliquées,  de  M.  Sonnet  : 

«  La  machine  de  M.  Lotz  est  de  5  chevaux-vapeur.  Elle  porte 
avec  elle  son  lender.  La  chaudière  est  montée  sur  quatre  roues; 
le  txain  de  devant  est  mobile  autour  d'une  cheville-ouvrière, 
cemme  dans  les  voilures  ordinaires.  Tout  le  mécanisme  est 
placé  au-dessus  de  la  chaudière  et  parfaitement  visible.  L'arbre 
moteur  transmet  le  mouvement  à  l'une  des  roues  de  derrière 
par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  sans  fin,  engrenant  avec  une 
roue  verticale  solidaire  avec  l'essieu.  La  bande  des  roues  de 
derrière  a  0",20  de  largeur  :  le  constructeur  a  ainsi  évité  les 
ornières.  Les  roues  sont  montées  sur  ressorts,  ce  qui  prévient 
les  secousses  brusques  capables  de  fausser  les  bielles.  Un 
homme  assis  sur  le  devant  de  la  locomotive  manœuvre  les  roues 
de  devant  et  fait  tourner  le  véhicule  avec  la  plus  grande  faci- 
lité, à  l'aide  d'une  petite  roue  verticale  analogue  à  celle  dont 
se  sert  le  timonier  à  bord  des  navires.  » 
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Avec  une  charge  de  5  à  6  tonnes,  la  vitesse  de  la  locomotive 
Lotz  atteignait  16  kilomètres  à  l'heure  sur  une  route  en  bon 
état  d'entretien;  elle  remorquait  de  12  à  15  tonnes  avec  une 
vitesse  de  6  kilomètres,  gravissant  des  pentes  qui  variaient  de 
0-,7à0-,13. 

Un  des  inconvénients  de  ce  mode  de  transport,  ce  sont  les 
variations  considérables  des  efforts  à  exercer  par  des  moteurs 
dont  la  force  doit  être  sensiblement  constante.  La  locomotive 
routière  Larmanjat  répond  à  cette  difficulté.  Aux  roues  mo- 
trices^^de  grand  diamètre,  marchant  avec  une  vitesse  de  16  ki- 


Fij;.  307.  —  Locoinaliic  rouliùru:  syitùmc  Laimaojnt. 

lomètres  par  exemple,  on  peut  substituer  rapidement  deux 
roues  de  plus  petit  diamètre,  solidaires  et  disposées  à  l'inlé- 
rieur  des  premières.  Cette  substitution  entraînant  une  dimi- 
nution de  la  vitesse  de  la  machine,  vitesse  réduite  à  moitié, 
j'imagine,  la  puissance  de  traction  sera  devenue  double,  et  la 
locomotive  pourra  vaincre  alors  les  obstacles  que  la  pente  ou 
le  mauvais  état  de  la  route  aura  suscités  dans  le  trajet.  Une 
machine  de  ce  système  figurait,  en  1867,  à  l'Exposition  uni- 
Tcrselle  ;  elle  avait  la  force  de  3  chevaux-vapeur.  «  Partie  de 
la  gare  d'Aoxerre,  remorquant  un  lourd  camion  à  basses  roues, 
pfHTtanl  une  charge  de  plus  de  5000  kilogrammes,  et  ainsi 
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chargée,  au  moyen  de  Temploi  de  ses  petites  roues,  elle  a  pu 
gravir  une  longue  rampe  de  0*,08  par  mètre,  avec  une  vitesse 
moyenne  de  8  kilomètres  à  Theure.  »  D'autres  expériences, 
faites  d'une  manière  continue  aux  environs  de  Paris,  ont  été, 

■ 

parall-il,  très  favorables  à  ce  système.  La  vue  que  nous  don- 
nons de  la  locomotive  routière  de  M.  Larmanjat  a  été  dessinée 
d'après  nature ,  à  l'un  des  nombreux  essais  fidts  il  y  a  une 
dizaine  d'années  à  Paris,  au  Trocadéro. 

Nous  devons  citer  aussi  la  locomotive  routière  de  M.  Âlbaret, 
de  Liancourt  (Aisne),  laquelle  a  été,  pendant  deux  années, 
expérimentée  dans  les  départements  du  Nord  et  du  Jura, 
remorquant,  sur  dés  routes  dont  les  rampes  atteignaient  0",05 
à  0",06,  des  charges  de  12  tonnes,  à  une  vitesse  maximum  de 
6  kilomètres  à  l'heure  ;  celle  de  M.  Garret,  qui  a  remorqué, 
d'Âuxerre  à  Avallon  et  retour,  une  diligence  chargée  de  quinze 
personnes,  à  la  vitesse  moyenne  de  11  kilomètres. 

Les  Anglais  et  les  Américains  ne  sont  pas  restés  en  arrière 
dans  cet  ordre  de  recherches.  Ils  ont  fait  de  nombreuses  ten- 
tatives  pour  résoudre  pratiquement  la  question  de  la  locomotion 
à  vapeur  sur  les  routes  ordinaires.  Pour  eux,  comme  pour  nos 
ingénieurs  et  constructeurs  français,  la  difficulté  à  vaincre  était 
d'éviter  les  ornières  occasionnées  par  le  poids  de  la  machine. 
C'est  ainsi  que,  dans  le  système  Boydell,  on  employait  un  rail 
sans  fin  venant  se  placer  au-devant  de  la  roue  et  reposant 
sur  le  sol  au  moyen  de  larges  patins.  La  complication  du  mé- 
canisme et  la  faible  vitesse  obtenue  ont  fait  abandonner  ce 
système.  Le  système  Bray  avait  adopté  des  roues  de  fer  de 
grandes  dimensions,  munies  de  griffes  mobiles  à  leur  circon- 
férence; mais  il  résultait  de  là  une  détérioration  rapide  des 
routes. 

Pour  résoudre  le  même  problème,  un  constructeur  d'Edim- 
bourg, M.  Thomson,  a  imaginé  de  garnir  les  jantes  des  roues 
motrices  de  sa  machine  de  bandes  de  caoutchouc  vulcanisé  qui 
ont  une  épaisseur  de  0",125,  sur  une  largeur  de  0",30. 

c(  Ces  bandes  supportent  parfaitement  le  poids  de  la  ma- 
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chine,  et  roulent  sur  les  routes  ordinaires  sans  écraser  les 
pierres  qui  se  trouvent  à  la  surface.  Grâce  à  l'élasticité  du 
caoutchouc,  le  contact  entre  la  jante  et  le  sol  n'a  plus  lieu  sui- 
vant une  génératrice,  mais  suivant  une  surface  sur  laquelle 
la  pression  se  trouve  répartie.  Les  roues  ne  s'enfoncent  plus 
alors  dans  le  sol,  et  même,  si  Ton  fait  circuler  la  locomotive  sur 
une  route  nouvellement  chargée,  elle  passera  sur  les  pierres 
fraîchement  cassées,  sans  que  le  bandage  soit  coupé  ni  dété- 
rioré. La  force  employée  pour  faire  marcher  une  locomotive 
de  ce  genre  sera  donc  de  beaucoup  inférieure  à  celle  néces- 
saire pour  une  machine  à  bandages  lisses  de  fer;  car,  dans  ce 
dernier  cas,  la  roue  écrase  le  ballast  et  occasionne  une  perle 
de  force  notable*.  » 

Une  locomotive  de  ce  modèle  a  pu  circuler  dans  une  prairie 
sans  laisser  de  fortes  traces  de  son  passage.  Sur  une  roule 
horizontale,  elle  peut  remorquer  30  tonnes  avec  une  vitesse 
variant  de  4  à .lO  kilomètres  à  l'heure.  Sa  force  effective  est 
de  16  à  18  chevaux.  En  Angleterre,  on  i  en  emploie  plusieurs 
au  transport  du  charbon  de  la  mine  aux  usines  voisines  ;  à 
Edimbourg,  M.  Thomson  a  appliqué  sa  locomotive  à  la  traction 
des  omnibus.  Des  essais  eniin  ont  dû  être  faits  aux  Indes,  par 
l'administration  postale,  pour  le  transport  de  ses  dépêches  dans 
la  province  du  Pundjab,  entre  les  villes  de  Loodlana,  Feroze- 
pore  et  Lahore. 

Le  dessin  que  nous  donnons  ici,  de  la  locomotive  routière 
Thomson,  suffira  pour  faire  comprendre  la  disposition  géné- 
rale des  organes.  On  voit  que  la  machine  à  vapeur  est  une  ma- 
chine à  cylindre  horizontal  C,  communiquant  le  mouvement 
par  une  bielle  à  un  arbre  moteur  doublement  coudé,  muni 
d'un  pignon  en  rapport  avec  une  roue  d'engrenage  calée  sur 
la  roue  motrice.  Grâce  à  cette  disposition,  le  mouvement  est 
donné  à  l'essieu  R  des  roues  motrices  de  la  voiture  avec  une 
vitesse  qui,  pour  une  même^  vitesse  des  pistons,  dépend  des 

i .  Artide  de  M.  Sauyée  dans  les  Annales  industrielles,  excellente  revue  à  laquelle  nous 
empronioiis  le  destin  de  la  locomotiye  routière  Thomson. 
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nombre  des  dents  de  la  roue  et  du  pignon.  Mais  l'arbre  moteur 
est  muni  d'im  second  pignon  qui  engrène  avec  une  seconde  roue 
calée  elle-même  sur  un  autre  arbre  moteur  parallèle  au  premier, 
et  ce  dernier,  par  un  troisième  pignon,  communique  son  mouve- 
ment à  la  première  roue  d'engrenage.  II  est  bien  entendu  que 
ces  deux  systèmes  fonctionnent  isolément  :  le  conducteur  passe 


Fig.  308.  —  Locomolifc  routière;  STstômc  Tbomson. 

à  volonté  de  l'un  à  l'autre  à  l'aide  de  leviers  de  manœuvre  L  à 
sa  portée.  Il  peut  ainsi  faire  varier,  pour  une  même  action  de 
la  vapeur,  la  vitesse  des  roues  motrices  dans  un  rapport  qui 
varie  du  simple  au  double  {plus  exactement  de  16  à  39)'. 


1.  Le  problème  mécanique  de  la  locomotion  It  Tapeur  sur  les  roules  ordiotires  peut  être, 
comme  ou  le  roil,  considéré  comme  l'ésolu.  Cela  Teul-i1  dire  que  l'emploi  des  locomotïies 
routières  se  généralisera  promplementi  II  est  diflictle  de  répndi-e  à  celte  question  ;  car,  i 
edlé  du  point  de  vue  technique,  ÎI  v  a  le  point  de  tue  industriel  et  commercial.  11  faut  que 
c«  mode  de  transport  soit  réellement  économique,  et  cela  dépend  évidemment  d'une  foule  de 
circonstances  élrangèras  ï  la  pure  mécanique.  Dans  les  grandes  villes  comme  Paris,  Londres, 
où  les  besoins  de  la  circulation  sont  si  continus  et  si  pressants,  les  locomotÎTes  routières 
pourront  Aire  utilemeal  employées,  si  l'on  imagine  des  moyens  qui  rendent  cet  emploi  pra- 
denl,  si  l'on  pare  aux  dangers  que  la  rencontre  fréquente  des  voitures  et  d«s  piétons  multi- 
plierait Il  chaque  instant.  Ce  mode  de  locomotion  a  été  essayé,  mais  abandonné  sur  l'une  dci 
grandes  voies  que  l'édiUté  parisienne  a  fait  établir  sous  le  nom  de  tramway*. 
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g  5.    LA  LOCOMODILE. 

Il  nous  reste  à  examiner  un  quatrième  type  de  machines 
à  vapeur  récemment  créé,  dont  l'usage  se  multiplie  de  plus  en 
plus,  et  qui  n'a  guère  de  ressemblance  avec  la  locomotive  que 
le  nom  et  Tapparence  extérieure.  C'est  la  loœmobile. 

En  réalité,  la  locomobile  est  une  machine  fixe,  mais  une 
machine  fixe  transportable  ;  elle  fonctionne  au  repos,  mais  le 
lieu  de  son  action  peut  être  changé  promptement  et  à  volonté. 
Relativement  légère  et  peu  encombrante,  elle  est  disposée 
comme  la  locomotive  sur  un  châssis  et  montée  sur  des  roues  : 
chaudière,  mécanisme  moteur,  volant,  tout  est  réuni  de  ma- 
nière à  fonctionner  sans  aucune  mise  en  train,  si  ce  n'est  celle 
de  l'alimentation  et  de  l'allumage.  La  machine  a-t-elle  achevé 
son  service  en  un  point,  on  la  conduit  ailleurs,  là  où  se  fait  sen- 
tir lé  besoin  de  la  force  motrice,  qu'elle  dispense  ainsi  successi- 
vement en  des  lieux  éloignés  les  uns  des  autres.  Les  roues  de 
la  locomobile  ne  sont  pas,  comme  dans  la  locomotive,  des 
roues  motrices  ;  elles  sont  absolument  indépendantes  du  mé- 
canisme et  n'ont  qu'un  objet  :  rendre  facile  le  transport  de 
la  machine  sur  les  routes  ou  à  travers  les  champs.  A  l'aide 
d'un  ou  deux  chevaux  attelés  au  limon,  c'est  la  chose  du  monde 
la  plus  simple. 

La  locomobile  est  aujourd'hui  un  moteur  universellement 
employé.  Dans  l'agriculture,  dans  les  constructions  indus- 
trielles, les  locomobiles  servent  à  une  foule  d'usages  et  rempla- 
cent avec  avantage  les  moteurs  animés. 

Dans,  les  ateliers  de  maçonnerie  d'une  certaine  importance, 
ce  sont  des  locomobiles  qu'on  emploie  à  hisser  les  matériaux  ; 
elles  donnent  le  mouvement  aux  monte-charges;  elles  font 
tourner  les  moulins  à  broyer,  à  fabriquer  le  mortier  ;  elles  sont 
substituées  aux  ouvriers  qui  soulèvent  les  moutons  des  son- 
nettes ou  qui  manœuvrent  les  grues.  Les  grues  à  vapeur  mues 
par  des  locomobiles  se  voient  fréquemment  aujourd'hui  dans 

IT.  89 
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nos  ports  marchands  ou  militaires.  Les  bateaux-dragueurs  en 
sont  pourvus. 

On  emploie  les  locomobiles  au  mouvement  des  pompes  éta- 
blies provisoirement  pour  l'épuisement  des  terrains  de  con- 
struction. En  agriculture,  c'est  le  moteur  adopté  aujourd'hui 
dans  tous  les  cas  où  s'introduit  l'usage  de  l'action  de  la  vapeur. 
Ainsi  dans  les  opérations  agricoles  proprement  dites,  notam- 
ment le  labourage,  c'est  une  locomobile  qui,  installée  à  l'une 
des  extrémités  de  la  pièce  de  terre,  communique  le  mouvement 
aux  engins  qui  portent  les  socs  de  la  charrue.  De  même  dans  les 
opérations  d'industrie  agricole  qui  ont  pour  objet  les  produits, 
leur  manutention,  transformation,  etc.,  machines  à  battre, 
hache-paille ,  concasseurs,  pressoirs,  coupe-racines.  Partout 
où  Ton  agit  sur  de  grandes  masses,  il  peut  y  avoir,  et  il  y  a  en 
efTet  avantage  à  substituer  aux  moteurs  animés  ordinaires,  aux 
hommes  et  aux  animaux,  le  moteur  par  excellence,  la  vapeur. 

Les  locomobiles  sont  des  machines  qui  ont  reçu,  suivant 
leur  destination  et  l'inspiration  des  constructeurs,  des  formes 
extrêmement  variées.  Il  nous  suffira  de  décrire  l'un  des  types 
adoptés  pour  faire  comprendre  le  mécanisme  de  tous  les  autres. 
Prenons  la  locomobile  Calla  pour  exemple. 

La  chaudière  est,  comme  dans  la  locomotive,  une  chaudière 
tubulaire  composée  d'un  foyer  A  situé  à  l'arrière,  et  du  corps 
cylindrique  BB,  qui  renferme  les  tubes.  La  puissance  des  loco- 
mobiles étant  faible  (on  en  construit  de  1  et  2  chevaux,  jus- 
qu'à 8  chevaux),  il  n'y  a  pas  nécessité  d'une  aussi  grande  sur- 
face de  chauffe  que  dans  les  locomotives  ;  aussi  les  tubes  sont- 
ils  plus  gros  et  moins  nombreux. 

La  machine  est  à  haute  pression  et  sans  condensation,  la 
vapeur  s'échappant  dans  la  cheminée  pour  produire  le  tirage. 
Le  tirage  ne  doit  jamais  être  assez  activé  pour  attirer  hors 
du  foyer  des  escarbilles  enflammées,  toutes  les  fois  du  moins 
que  la  locomobile  est  employée  dans  le  voisinage  de  matières 
inflammables,  ce  qui  arrive  souvent  en  agriculture  :  il  y  aurait, 
sans  cela,  danger  d'incendie. 
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Dans  la  locomobile  que  représente  la  figure  309,  le  cylindre 
est  horizontal  et  placé  au-dessus  de  la  chaudière.  La  tige  du 
piston,  guidée  par  une  glissière,  met  en  mouvement  la  bielle  K, 
qui  s'articule  à  la  manivelle  de  l'arbre  moteur  et  du  volant.  La 


Fig.  909. — Locomobile  CaUa  :  A,  BB,  boîte  !i  feu  et  corpa  cylindrique  tubub ire 
E,  cylindre;  H,  volant;  K,  L,  bielle  et  manivellei  HÛ,  régubleur. 

légende  donne  Tiadication  des  oi^anes  ordinaires  de  la  ma- 
chine, qui  n'ont  rien  de  particulier.  On  construit  en  Amérique 
des  machines  locomobiles  dont  la  chaudière  est  verticale,  comme 
le  mécanisme  moteur. 

Les  locomobiles  sont  des  machines  peu  économiques  :  elles 
consomment  de  5  à  6  kilogrammes  de  houille  par  heure  et  par 
force  de  cheval.  Nous  avons  dit  qu'elles  sont  légères,  et  en 
elTet  le  poids  d'une  machine  de  4  à  5  chevaui  ne  dépasse 
guère  2  tonnes. 

g  6.    APPLICATIONS   DIVERSES   DE   LA   VAPEDR. 


On  vient  de  voir  ce  qu'est  la  machine  à  vapeur,  sur  quels 
principes  de  physique  et  de  mécanique  repose  sa  construction  ; 
quelles  sont  les  formes  variées  qu'elle  a  prises  pour  être  appro- 
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priée  aux  services  multiples  qu'on  lui  demande  dans  Tindustrie 
manufacturière,  dans  l'industrie  des  transports  terrestres  et 
maritimes,  dans  les  travaux  publics  et  dans  ragriculture.  11 
nous  reste  à  dire  un  mot  des  applications  mêmes  de  la  vapeur, 
et  du  rôle  immense  qu'elle  joue  dans  les  sociétés  modernes. 

Les  premières  machines  à  vapeur,  on  Ta  vu,  étaient  em- 
ployées à  épuiser  les  eaux  des  mines  :  c'étaient  les  moteurs 
de  pompes  puissantes.  Aujourd'hui  encore,  elles  servent  aux 
mêmes  travaux.  Dans  les  grandes  villes,  ce  sont  des  machines 
à  vapeur  qui  puisent  dans  les  rivières  et  les  fleuves  l'eau  né- 
cessaire aux  besoins  publics  ou  domestiques  :  telles  sont,  à 
Paris,  les  pompes  à  feu  de  Ghaillot,  de  Saint-Haur,  de  Ménil- 
monlant. 

En  Angleterre  et  en  Hollande,  on  a  installé  des  machines  à  va- 
peur pour  faire  mouvoir  les  pompes  qui  ont  desséché  des  marais, 
des  lacs,  comme  les  lacs  de  Harlem,  de  Zuid-Plas,  et  l'on  parle 
de  dessécher  de  la  même  manière  le  Zuiderzée  tout  entier. 

La  locomobile  e^t  employée  partout  maintenant  dans  les 
travaux  publics  :  nous  venons  de  voir  qu'elle  fait  mouvoir  les 
moulons  des  sonnettes  dans  les  fondations  sur  pilotis,  les 
monte-charges  des  constructions,  les  grues  des  chemins  de  fer 
et  des  ports.  La  vapeur  donne  le  mouvement  aux  dragues,  aux 
loueurs  ou  remorqueurs  des  rivières  et  des  canaux,  aux  bacs, 
aux  pompes  à  incendie.  Parmi  les  applications  intéressantes  de 
sa  puissance  mécanique,  il  faut  citer  les  mille  opérations  qui 
ont  pour  objet  la  fabrication  des  machines  mêmes,  et  notam- 
ment le  forgeage  des  grosses  pièces  métalliques.  L'oulil  qui  sert 
à  cet  usage  est  le  marteau-pilon,  sur  lequel  nous  croyons  devoir 
donner  quelques  détails. 

Le  marleau-pilon  à  vapeur,  qui  a  tant  contribué  à  déve- 
lopper la  fabrication  du  fer,  celte  matière  première  de  la  mé- 
canique cl  de  l'industrie  moderne,  a  été  inventé,  vers  1841, 
par  le  directeur  des  forges  du  Creuzot,  M.  Bourdon*.  Ces  gigan- 

1.  Un  ingénieur  anglais,  M.  Nasmylb,  a  suivi  de  près  notre  compatriote;  mais,  d*après 
Poncelet,  c'est  bien  à  M.  Bourdon  que  revient  la  priorité. 
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tesques  marteaux,  qu'emploient  toutes  les  usines  où  le  fer  et 
l'acier  sont  forgés  en  pièces  de  grandes  masses,  ne  reçoivent 
pas  leur  mouvement  de  la  machine  à  vapeur;  mais  c'est  la 
vapeur  qui  directement  les  élève  ou  les  abaisse  entre  les  deux 
énormes  montants  de  fonte  qui  leur  servent  de  guide  dans  leurs 
allées  et  venues. 

La  figure  310  montre  comment  fonctionne  le  marteau-pilon. 
Imaginez  un  mouton  de  fonte,  dont  le  poids  atteint  jusqu'à 
15  000  kilogrammes ,  se 
mouvant  entre  deux  mon- 
tants ou  glissières,  suspen- 
dus à  la  forte  tige  du  piston 
d'un  cylindre  où  la  vapeur 
peut  pénétrer  à  volonté. 
Celle-ci  arrive  par  le  tuyau 
V,  et  de  là,  par  une  lumière 
pratiquée  au  bas  du  corps 
de  pompe,  sous  le  piston, 
qui  est  alors  chassé  de  bas 
en  haut  par  la  force  élas- 
tique du  fluide.  A  l'aide 
d'un  levier  L,  on  agit  sur 
une  tige  T  qui  abaisse  un 
tiroir  latéral,  et  la  vapeur 
s'échaiipe    dans    l'air    par 

une  cheminée  UË.  La  vapeur  agit  ici  par  simple  effet;  mais  on 
construit  des  marteaux-pilons  où  elle  sert  à  la  fois  à  soulever 
l'énorme  masse  et  à  la  précipiter  dans  sa  chute.  Voici ,  sur 
l'un  de  ces  engins,  quelques  détails  que  nous  empruntons  à 
l'ouvrage  les  Grandes  Usines,  de  M.  Turgan  : 

«  La  compagnie  australienne  du  chemin  de  fer  Victoria  a 
commandé  un  énorme  marteau-pilon  à  vapeur,  qui  a  été. con- 
struit dans  l'usine  de  Kirkstall,  à  Lceds  (Angleterre).  Ce  mar> 
teau  est  à  double  ou  à  simple  effet  :  ainsi  la  vapeur  agit  dans 
les  deux  sens,  c'est-à-dire  qu'elle  peut  alternativement  soulever 


Fig.  310.  —  Hirleau^iloD  ;  coupe  du  cylindre. 


710  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

le  marteau  et  arriver  en  dessus  pour  précipiter  sa  chute,  et 
augmenter,  par  conséquent,  Taction  de  la  pesanteur.  Cette  dis- 
position, qui  permet  en  même  temps  de  multiplier  le  nombre 
de  coups  dans  un  temps  donné,  est  surtout  très  avantageuse 
pour  forger  des  pièces  de  grandes  dimensions;  on  peut  en  effet, 
grâce  à  elle,  opérer  le  travail  en  une  seule  chaude,  et  l'on  éco- 
nomise, de  cette  manière,  du  temps,  du  combustible  et  du 
métal. 

«  L'effet  de  cet  engin  puissant  est  égal  à  celui  que  produirait 
le  poids  de  16000  kilogrammes  frappant  quarante  coups  par 
minute.  L'action  alternative  du  double  et  du  simple  effet  peut 
être  obtenue  instantanément.  A  l'aide  d'un  tiroir  convenable- 
ment disposé,  on  peut  également  changer  en  un  instant  la  chute 
et  la  force  du  coup.  On  sait  que,  pour  tous  les  marteaux  qui 
agissent  par  la  gravité,  le  travail  mécanique  produit  est  repré- 
senté par  le  poids  de  la  masse  multiplié  par  la  hauteur  de  la 
chute.  Par  conséquent,  plus  cette  hauteur  est  grande,  plus 
l'action  est  considérable,  mais  aussi  plus  lent  est  le  travail. 
Avec  le  marteau  à  double  effet  dont  il  s'agit,  la  force  du  coup 
peut  être  triplée  et  la  vitesse  doublée  en  même  temps.  La  va- 
peur qui  fait  mouvoir  le  marteau  est  obtenue  avec  la  chaleur 
perdue  du  foyer  où  l'on  chauffe  le  fer  à  marteler.  Le  poids  de 
tout  l'appareil,  comprenant  la  masse  du  marteau,  l'enclume, 
le  billot,  le  cylindre  à  vapeur,  etc.,  est  d'environ  100000  kilo- 
grammes. » 

Le  marteau-pilon  est,  pour  ainsi  dire,  une  machine  à  vapeur 
spéciale,  où  la  force  est  directement  employée  à  produire  le 
mouvement  de  l'outil.  Dans  les  grandes  usines,  fabriques  de 
machines,  forges,  scieries  mécaniques,  ce  sont  le  plus  souvent 
les  machines  fixes,  quelquefois  les  locomobiles,  qui  donnent 
et  distribuent  partout,  par  l'intermédiaire  d'engrenages,  de 
courroies,  le  mouvement  à  tous  les  ateliers  :  rabotage,  alésage, 
mortaisage,  forage,  taraudage,  polissage  des  pièces  métalliques, 
tout  reçoit  son  impulsion  de  la  vapeur,  et  Ton  ne  sait  lequel 
on  doit  admirer  le  plus  dans  ces  travaux  formidables,  de  la 
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puissance  dé  Tengin,  ou  de  sa  docïlilé  à  se  plier  aux  usages  lés 
plus  divers. 

N'est-ce  pas  quelque  chose  de  merveilleux  que  de  voir  ces 
machines-outils  travailler  l'acier  et  le  fer  avec  la  même  aisance 
que  le  bois  sous  la  main  de  l'ouvrier  menuisier,  charpentier  ou 


Fig.  511.  —  H^rtcau-piloD  à  vapeur. 


charron  ;  ces  cisailles  découper  le  fer  brut,  tailler  les  épaisses 
feuilles  de  tôle,  comme  le  ciseau  du  tailleur  fait  de  rétoffe  la 
plus  souple?  «  Autrefois  on  grattait  à  peine  le  fer;  aujourd'hui 
on  le  rabote  comme  du  bois,  on  le  découpe  et  on  le  perce  comme 
du  carton.  Certaines  machines-outils  d'Indret  sont  assez  soli- 
dement établies  pour  pouvoir  enlever  un  copeau  de  40  milli- 
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mètres  sur  une  longueur  de  1 1  mètres  ;  le  chariot  mobile  qui 
porte  le  burin  pèse  à  lui  seul  14  tonnes.  Parmi  les  machines 
les  plus  curieuses  d*Indret,  nous  devons  signaler  un  tour  de 
Mazeline,  destiné  à  raboter  circulairement  les  arbres  coudés. 
Son  burin  est  porté  par  un  disque  tournant  dans  un  cadre;  la 
pièce  que  Ton  travaille  traverse  ce  disque  et  avance  sur  un 
chariot  pour  présenter  successivement  à  Toutil  tous  les  points 
qui  doivent  être  atteints.  On  remarque  également  un  tour  en 
Tair  de  M.  Galla,  dont  le  plaleau  mesure  5  mètres  de  diamètre; 
des  bancs  à  aléser,  à  percer,  à  planer  le  fer,  la  fonte  et  le 
bronze  par  tous  les  moyens  connus  S  » 

Si  Ton  voulait  énumérer  et  décrire,  même  sommairement, 
tous  les  usages  de  la  machine  à  vapeur  dans  Tindustrie  mo- 
derne, ce  n'est  point  un  chapitre,  mais  un  livre,  et  un  gros 
livre  qu'il  faudrait  écrire.  On  la  trouverait  dans  les  hauts  four- 
neaux,  où  des  machines  horizontales   fonctionnent  comme 
souffleries  pour  activer  et  entretenir  les  feux  ;  dans  les  taille- 
ries de  diamants,  où  la  vapeur  imprime  aux  meules  la  prodi- 
gieuse vitesse  de  2500  tours  à  la  minute:  dans  les  brasseries, 
où  elle  met  en  mouvement  les  pompes  qui  servent  au  transva- 
sement des  masses  liquides;  dans  les  papeteries,  où  elle  fait 
fonctionner  les  machines  laveuses  et  blanchisseuses  du  papier; 
dans  les  tuileries,  dans  les  fabriques  de  literie,  de  pianos,  où 
elle  scie  le  bois,  le  découpe  en  arabesques  de  toutes  formes  ; 
dans  les  fabriques  d'orfèvrerie  ;  à  la  Monnaie,  où  les  presses 
d'Uhlhorn,  perfectionnées  par  Thonnelier  et  mues  par  la  va- 
peur, frappent  jusqu'à  2400 pièces  à  l'heure;  dans  les  fabriques 
de  tabac,  de  chocolat,  et  enfin  dans  cent  autres   opérations 
industrielles  qui  ont  besoin  d'un  moteur  puissant,  régulier, 
rapide,  continu.  Mais  il  est  deux  grandes  industries  où  la  va- 
peur joue   un  rôle   d'une   importance   immense   :    dans   les 
fabriques  de  tissus,  les  filatures,  ces  pourvoyeuses  de  vêle- 
ments du  genre  humain  tout  entier;  puis  dans  l'imprimerie 

\ .  Turgan,  les  Grandes  Usines  de  France, 
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typc^raphique  et  lithographique,  qui  nous  donne  l'aliment 
intellectuel  sous  sa  forme  la  plus  assimilable,  le  livre  et  le 


Quelques  mots  seulement  de  l'application  de  la  vapeur  à 
l'imprimerie. 

C'est  en  novembre  1814,  au  moyeu  d'une  presse  inventée 
par  F.  Kœnig,  qu'eurent  lieu  les  premiers  tirages  de  feuilles 
imprimées  par  la  vapeur.  Le  journal  anglais  le  Times  avait  eu 
l'honneur  et  le  profit  de  ce  premier  essai,  qui  permît  d'obtenir 


Fig.  512.  —  Presse  typographique  ï  tapeur. 


mille  exemplaires  à  l'heure.  Voici  ce  que  dit  M.  A.  F.  Didot  de 
cette  application  dans  son  Essai  sur  la  typographie  : 

«  Dans  cette  machine,  la  forme  ou  châssis  contenant  les 
types  passe  horizontalement,  par  un  mouvement  de  va-etrvient, 
sous  le  cylindre  d'impression  sur  lequel  la  feuille  de  papier 
est  enroulée  et  retenue  par  des  cordons.  Dans  l'origine,  l'encre, 
chassée  par  un  piston  de  la  boîte  cylindrique  placée  au  som- 
met, tombait  régulièrement  sur  deux  rouleaux  de  fer  qui  la 
communiquaient  à  une  série  d'autres  rouleaux,  dont  les  deux 
derniers,  de  cuir,  l'appliquaient  sur  les  caractères.  Une  impor- 
tante amélioration  fut  le  remplacement  du  cuir,  dont  les  rou- 
leaux étalent  d'abord  recouverts,  par  une  composition  de  colle 

iT.  90 
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forte  et  de  mélasse  formant  une  substance  élastique  très  favo- 
rable à  l'impression  des  caractères.  La  prise  d*encre  et  sa 
distribution  furent  postérieurement  améliorées.  Enfin  M.  K(b- 
nig  réunit  deux  machines  semblables,  de  manière  à  pouvoir 
imprimer  un  journal  des  deux  côtés  à  la  fois.  La  feuille,  con- 
duite par  les  rubans,  était  portée  d*un  cylindre  à  rautre  en 
parcourant  le  chemin  dont  la  lettre  S  couchée  horizontalement 
(c/D  )  donne  Tidée.  Pendant  sa  course  sur  les .  cylindréSt.  \^ 
feuille  recevait  sous  le  premier  cylindre  Timpressioa  d*an 
côté,  et  sous  le  second  cylindre  elle  recevait  Timpression  sur 
le  deuxième  côté.  Mais  il  faut  avouer  qu'en  1814,  lorsque 
M.  Bentley  me  montra  celle  admirable  et  inmiense  machine, 
encore  fort  compliquée,  le  second  côté  de  la  feuille  (la  retirar 
tion)  ne  tombait  pas  exactement  en  registre. 

«  Ce  n'est  qu'après  de  longues  recherches  que  MM.  Applegath 
et  Cowper  sont  parvenus  à  donner  à  leur  presse  mécanique  un 
tel  degré  de  perfection,  que  la  feuille  conduite  par  les  cordons, 
après  avoir  reçu  la  première  impression,  passe  du  premier 
cylindre  sur  deux  tambours  de  bois  qui  la  retournent,  et  va 
s'appliquer  sur  le  contour  d'un  second  cylindre  avec  une  telle 
précision,  qu'elle  rencontre  les  types  de  la  seconde  forme,  juste 
au  même  point  où  se  trouvent  imprimés  du  côté  opposé  les 
caraclei  es  de  la  première  forme  ;  après  quoi  elle  vient  se  dé- 
poser sur  une  table  placée  entre  les  deux  cylindres,  où  un 
enfiuil  la  reçoit  et  l'einpile.  m 

Veut-on  savoir  à  quel  degré  de  rapidité  l'impression  est  par- 
venue, grâce  à  l'emploi  des  presses  mécaniques  mues  par  la 
vapeur?  Voici  quelques  faits  caractéristiques  à  cet  égard. 

La  presse  d'Applegath,  à  huit  cylindres,  employée  à  Tira- 
pression  du  Times,  fournit  11520  exemplaires  à  l'heure.  Le 
New-York  Su7i,  journal  américain  imprimé  par  la  presse  Hoe, 
dont  chaque  page  comprend  huit  colonnes  renfermant  cha- 
cune deux  cents  lignes  de  quarante  lettres,  tire  de  16  à  20000 
épreuves  à  l'heure.  Le  cylindre  central  sur  lequel  s'applique  la 
forme  a  C  mètres  de  développement  :  huit  autres  cylindres, 
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comme  dans  la  presse  d*ÀppIegath,  se  chargent  successivement 
des  feuilles,  et  les  impriment  sur  huit  faces  différentes  du 
cylindre  central.  A  Taide  de  seize  ouvriers,  deux  par  cylindre, 
on  obtient  une  quantité  de  travail  qui  eût  jadis  exigé  plus  de 
trois  cents  pressiers. 

Ajoutons  que  si  Timpression  mécanique  était  jadis  inférieure, 
au  point  de  vue  de  Fart  typographique,  à  Timpression  faite  au 
moyen  de  Tantique  presse  à  bras,  aujourd'hui  elle  a  été  telle- 
ment perfectionnée,  que  les  amateurs  les  plus  difficiles  auraient 
de  la  peine  à  distinguer  les  produits  des  deux  modes  d'im- 
pression. 

Depuis  quelques  années,  la  lithographie  emploie  la  vapeur 
et  des  presses  mécaniques  qui  jusque-là  avaient  été  réservées 
à  la  typographie.  Les  résultats  obtenus  sont  remarquables,  et 
la  rapidité  du  tirage  est  venue  apporter  une  économie  impor- 
tante à  une  industrie  que  la  concurrence  des  produits  typogra- 
phiques menaçait  sérieusement. 


§  7.    STATISTIQUE   DES   MACHINES   A   VAPEUR. 

Terminons  cette  revue  rapide  des  innombrables  applications 
de  la  vapeur  par  quelques  nouvelles  données  de  statistique 
générale  bien  propres  à  montrer  la  vérité  de  cette  assertion  : 
que  la  vapeur  est  Torigine  de  la  plus  féconde  révolution  qui 
ait  jusqu'ici  transformé  la  production  humaine,  et  à  justifier 
le  nom  de  siècle  de  la  vapeur  qu'on  donne  quelquefois  à  notre 
époque. 

En  1865,  la  France  possédait  un  total  de  19724  machines 
à  vapeur,  douées  ensemble  d'une  force  de  242209  chevaux. 
Dans  ce  nombre  n'étaient  point  comprises  les  machines  loco- 
motives, dont  le  chiffre  dépassait  4000  et  atteint  7000  aujour- 
d'hui. C'est,  pour  notre  pays,  un  accroissement  de  puissance 
productrice  équivalant  à  une  population  active  de  plus  de 
5  millions  d'ouvriers,  résultat  certainement  dépassé  aujour- 


718  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

d'hui.  En  réunissant  aux  machines  fixes  employées  dans  Tin- 
dilstrie^  les  locomotives  et  les  machines  des  bateaux  à  vapeur, 
tant  de  la  marine  marchande  que  de  la  marine  de  guerre,  on 
pouvait  évaluer  à  780000  chevaux-vapeur  la  force  motrice 
totale  alors  en  activité  en  France.  Â  Paris  seulement,  on 
comptait,  à  la  même  époque,  1189  moteurs  à  vapeur,  d'une 
force  totale  de  9782  chevaux;  et  en  y  comprenant  la  banlieue 
(dans  le  seul  département  de  la  Seine),  il  y  avait  2480  machines, 
d'une  force  de  19150  chevaux.  Le  mouvement,  sur  les  voies 
ferrées,  des  voyageurs  et  des  marchandises  accroîtrait  dans 
une  forte  proportion  les  services  que,  d'après  les  chiflrcs  qui 
précèdent,  la  vapeur  rend  à  notre  pays. 

En  Angleterre,  d'après  un  ingénieur  anglais,  M.  Feyburn, 
le  nombre  total  des  chevaux-vapeur  employés  atteint  le  chiffre 
énorme  de  3650000  :  c'est  une  force  qui  équivaut  au  travail 
de  76  millions  d'ouvriers,  c'est-à-dire  plus  de  trente  fois  aussi 
grande  que  celle  des  bras  qui  servent  d'auxiliaires  aux  indus- 
tries britanniques. 

Les  chiffres  nous  manquent  pour  l'industrie  manufacturière 
des  autres  pays  d'Europe  et  d'Amérique.  Mais  on  peut  se  faire 
une  idée  de  ce  qu'ils  peuvent  être,  en  considérant  l'immense 
développement  qu'a  pris  le  réseau  des  chemins  de  fer  dans  le 
monde  entier,  réseau  sillonné  nuit  et  jour  par  la  vapeur,  celui 
que  tend  à  prendre  de  plus  en  plus  la  navigation  à  vapeur  sur 
les  mers,  les  lacs  et  les  fleuves. 

En  1867  déjà,  la  longueur  totale  de  toutes  les  lignes  de  fer 
exploitées  sur  le  globe  atteignait  156663  kilomètres,  près  de 
seize  fois  la  ôirconférence  entière  de  notre  planète.  Depuis,  cette 
longueur  a  été  plus  que  doublée  :  l'Amérique  du  Nord,  à  elle 
seule,  a  augmenté  son  réseau  de  20000  kilomètres;  la  Rus- 
sie, de  plus  de  6000  kilomètres  ;  presque  partout  de  nouvelles 
lignes  ont  été  construites  ou  commencées  :  plus  de  100  000 
locomotives  répandent  maintenant  leurs  panaches  de  vapeur 
non  seulement  en  Europe,  mais  dans  les  Indes,  en  Australie, 
jusqu'au  Japon,  et  les  steamboats  sillonnent  toutes  les  mers. 
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La  marine,  en  effet,  a  suivi  Texemple  de  rinduslrie  manufac- 
turière et  de  celle  des  transports  terrestres,  sur  une  moindre 
échelle  à  la  vérité,  mais  dans  une  proportion  qui  va  toujours 
grandissant. 

En  Europe,  sur  100000  navires  formant  à  peu  près  le  total 
des  bâtiments  de  la  marine  marchande,  on  compte  4a(X>  na- 
vires à  vapeur  ;  mais  il  faut  ajouter  qu*en  général  le  tonnage 
de  ceux-ci  dépasse  de  beaucoup  le  tonnage  des  bâliments  a 
voiles.  Ainsi  en  France,  tandis  que  le  tonnage  moven  des  na- 
vires à  voiles  est  de  60  tonneaux,  il  atteint  280  tonneaux  dans 
les  navires  à  vapeur. 


g  8.    EXPL0SI05   DES   SLiCBIMlS   A    TArcn. 


Nous  venons  de  signaler  les  bienfaits  dont  la  civilisation  est 
redevable  à  Tinvention  de  la  machine  à  vapeur  et  à  rintn>Jnc- 
tîon  progressivement  croissante  de  ce  moteur  puissant  dans 
toutes  les  industries.  Il  faut  maintenant  faire  la  part  d«es  mal- 
heurs qu'elle  a  occasionnés  et  dont  nous  lisons  .de  tt-m'^s  à 
autre,  dans  les  journaux,  les  récits  lamentables.  Chaqu»;  mé- 
daille a  son  revers. 

Toutes  les  explosions  de  machines  à  vapeur  ont  en  ré^Jitr 
une  cause  unique  :  pour  une  raison  ou  pour  une  autre.  !a 
pression  de  la  vapeur  produite  dans  b  chaudière  dé'ossr  !a 
limite  de  la  résistance  des  parois;  le  métal  se  dé^hir^.  ^.U> 
sous  la  force  irrésistible  du  fluide,  el,  ea  ynfeUni  îo?  -i^n-. 
accumule  dans  son  voisinage  les  raines  ef  les  %ictim^.  A? 
effets  mécaniques  de  celle  prcjectioo  terrible  s*  >>i^T:-tn: 
qu  une  masse  de  vapeur  a  une  tempéralore  éiçn^  l-^ 
manquer  de  déterminer  :  le  chauffeur,  I^  ou^ti^r^  /«  ^^ 
ingéniemrs,  toutes  les  personnes  en  un  w.a  qualtei^T^^  j^ 
débris  métalliques  ou  b  vapeur  brûlante.  s.*l  Lr^TiU««* 
blçssés,  broyés  ou  brûlés. 

QueUes.sonl  les  causes  de  I  «ploHwit  Xo«  t»:«  ^^  ^ 
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dire.  Un  accroissement  anorm<nl  de  pression  peut  provenir  lui- 
même  des  causes  suivantes  : 

l""  Abaissement  du  niveau  de  l'eau*  qui  a  pour  conséquence 
une  élévation  de  température  des  surfaces  métalliques  soumises 
à  Faction  des  gaz  incandescents  du  foyer,  sans  être  refroidies 
intérieurement  par  Teau  de  la  chaudière.  Ces  surfaces  arrivent 
à  la  température  du  rouge;  leur  résistance  décroît,  elles  se 
déforment  et  se  déchirent.  Le  danger  est  plus  grand  encore,  si 
alors  Talimentation  de  la  chaudière  amène  brusquement  à  leur 
contact  Teau,  qui  se  transforme  en  vapeur  dans  des  conditions 
anormales.  La  surproduction  de  vapeur  qui  en  résulte  suffît 
pour  déterminer  Texplosion. 

2""  Le  même  accident  peut  provenir  de  la  présence  des 
incrustations  laissées  par  les  eaux  contre  les  parois.  La  croûte 
saline  empêche  le  contact  de  Teau  et  du  métal,  qui  rougit,  et 
si  cette  croûte  vient  à  se  détacher  brusquement,  Tarrivée  de 
Teau  sur  les  surfaces  rougies  détermine  une  subite  et  considé- 
rable production  de  vapeur,  dont  l'explosion  de  la  chaudière 
peut  être  la  conséquence. 

3"*  L'eau  privée  d'air  et  en  repos  peut  être  chauffée  sans 
bouillir  à  une  température  dépassant  de  beaucoup  100°;  mais 
le  moindre  choc  ramène  l'ébullilion  subite  et  une  surproduc- 
tion de  vapeur  dangereuse,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  en  rap- 
portant rexpérience  de  Donny. 

Voilà  trois  causes  d'accident  indépendantes  du  bon  état  de  la 
machine  ou  du  moins  de  la  solidité  de  sa  construction,  indé- 
pendantes aussi  des  bons  soins  et  de  la  surveillance  du  chauf- 
feur, la  première  exceptée,  qui  est  à  la  vérité  l'une  des  plus 
fréquentes.  Les  remèdes  préventifs  sont,  pour  celle-ci,  une 
surveillance  attentive  du  niveau  de  l'eau,  et,  s'il  s'est  abaissé, 
le  soin  de  n'alimenter  qu'avec  précaution  et  après  ralentis- 
sement du  feu.  Le  choix  d'une  eau  non  incrustante,  ou  au  cas 
contraire  le  nettoyage  fréquent  des  parois  intérieures,  voilà  ce 
qu'il  faut  recommander  aux  chauffeurs  ou  aux  chefs  d'usine. 

4°  La  vapeur  peut  atteindre  une  pression  qui  dépasse  les 
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limites  de  la  résistance,  si  les  soupapes  de  sûreté  sont  insuffi- 
santes, fonctionnent  mal,  ou,  ce  qui  est  pire  encore,  bien  que 
malheureusement  trop  fréquent,  si  elles  sont  arrêtées  et  ne 
fonctionnent  pas  du  tout.  La  surveillance  de  ces  appareils  doit 
donc  être  incessante,  a  Un  mécanicien  qui  assujettit  ses  sou- 
papes, dit  avec  une  énergique  conviction  un  célèbre  ingénieur 
anglais  contemporain,  M.  Fairbairn,  est  comparable  à  l'insensé 
qui  se  précipite  dans  un  magasin  à  poudre  une  torche  à  la 
main.  »  L'ignorance  seule  explique  une  pratique  aussi  déplo- 
rable; et  il  est  du  devoir  strict  des  chefs  d'usine  et  des  ingé- 
nieurs de  la  faire  cesser,  en  n'employant  que  des  chauffeurs 
capables,  ou  en  instruisant  ceux  qui  ne  savent  point. 

5**  Enfin  une  dernière  cause  d'explosion  est  la  construction 
vicieuse  d'une  chaudière,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  le 
mauvais  état  provenant  de  vieillesse  ou  d'usure  de  ses  diverses 
parties. 

Nous  avons  vu,  en  décrivant  les  divers  types  de  chaudières, 
quels  sont  ceux  qui  offrent  le  moins  de  danger  d'explosion; 
mais  le  choix  des  types  n'étant  pas  subordonné  à  celte  seule 
condition,  les  accidents  sont  pour  ainsi  dire  inévitables.  C'est 
dans  les  usines  où  les  machines  fixes  sont  employées,  et  sur  les 
bateaux  à  vapeur,  où  les  machines  sont  exposées  à  plus  de 
causes  de  destruction,  que  les  explosions  sont  le  plus  fréquentes 
et  le  plus  redoutables  :  elles  sont  beaucoup  plus  rares  dans  les 
locomotives,  ce  qui  tient  sans  doute  à  une  surveillance  plus 
active.  Elles  sont  d'ailleurs  ici  moins  dangereuses,  parce 
qu'elles  se  bornent  souvent  à  la  rupture  d'un  tube,  accident 
auquel  le  mécanicien  remédie  immédiatement  en  fermant  le 
tube  à  l'aide  de  tampons. 


if.  91 


CHAPITRE  XII 

LES  MACHINES  A  VAPEURS  GOMBINSES,  A  AIR  CHAUD, 

A  GAZ 


§  1.    LES  VAGBIKES  A   VAPEURS  GOHBIHÊBS. 


Les  principes  de  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur  per- 
mettent de  démontrer  que  la  valeur  d*une  machine  thermique, 
son  rendement,  ou,  ce  qui  est  la  même  chose,  son  coefficient 
écofiomïque,  dépend,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  de  la  dif- 
férence des  températures  extrêmes  entre  lesquelles  elle  fonc- 
tionne. II  importe  peu,  à  ce  point  de  vue,  qu'on  emploie  un 
liquide  ou  un  autre  pour  obtenir  la  vapeur  dont  la  force  élas- 
tique est  utilisée  comme  moteur.  La  quantité  de  chaleur  dé- 
pensée étant  la  même,  comme  c'est  celte  chaleur  qui  se  con- 
vertit en  travail,  le  travail  de  la  machine  reste  le  même. 

On  comprend  donc  qu'il  peut  y  avoir  avantage  à  employer 
un  liquide  qui  se  vaporise  à  une  température  inférieure  à  celle 
de  la  vaporisation  de  l'eau.  L'éther  sulfurique,  par  exemple, 
bout  à  37*.  La  vapeur  d'eau  qui,  au  sortir  du  cylindre,  vient 
se  liquéfier  dans  le  condenseur,  abandonne  une  quantité  de 
chaleur  suffisante  pour  vaporiser  l'éther.  La  vapeur  de  ce  der- 
nier liquide  peut  alors  servir  à  faire  fonctionner  une  seconde 
machine  annexée  à  la  première,  et  dont  le  condenseur  peut 
ainsi  être  maintenu  à  une  température  inférieure  à  celle  du 
condenseur  de  la  vapeur  d'eau.  Cette  combinaison  revient  à 
accroître  la  différence  entre  les  températures  extrêmes  où  le 
fluide  élastique  fonctionne,  depuis  son  entrée  dans  le  cylindre 
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jusqu'à  sa  sortie  dans  Tatmosphère  ou  sa  condensation.  La 
quantité  de  chaleur  utilisée  ou  de  travail  mécanique  sera  donc 
accrue  d'autant. 

Tel  est  le  principe  sur  lequel  sont  basées  les  machines  à 
vapeurs  combinées,  dont  nous  allons  dire  quelques  mots. 

Un  ingénieur  français,  M.  du  Tremblay,  a  imaginé  et  fait 
construire,  en  1840,  une  machine  à  vapeurs  combinées  d'eau 
et  d'éther,  qui  a  été  installée  sur  un  des  paquebots  faisant  le 
service  régulier  d'Alger  à  Marseille.  Voici  quelles  en  étaient  les 
dispositions  principales. 

En  sortant  du  cylindre,  la  vapeur  d'eau  arrive  dans  un  con- 
denseur clos  traversé  par  une  série  de  tubes  verticaux  en  partie 
remplis  d'éther.  En  se  condensant  autour  des  tubes,  la  vapeur 
d'eau  leur  communique  sa  chaleur  de  vaporisation  et  élève 
assez  leur  température  pour  que  Télher  qu'ils  renferment  se 
réduise  lui-même  en  vapeur.  La  vapeur  d'éther,  recueillie  dans 
un  réservoir  supérieur,  est  admise,  de  là,  dans  un  cylindre 
où  elle  agit  sur  un  piston  dont  la  tige  est  liée  à  l'arbre  de  la 
machine.  Le  travail  de  ce  pistou  s'ajoute  ainsi  au  travail  du 
piston  que  fait  mouvoir  la  vapeur  d'eau. 

Au  sortir  du  second  cylindre,  la  vapeur  d'éther  passe  dans 
un  condenseur  spécial  également  formé  d'un  système  de  tubes, 
mais  ceux-ci  entourés  d'une  masse  d'eau  froide  sans  cesse 
renouvelée.  Cette  vapeur  reprend  donc  l'état  liquide  sous  l'in- 
fluence du  refroidissement  des  tubes,  et  l'éther  qui  en  résulte 
est  refoulé,  par  une  pompe  que  meut  le  balancier,  dans  le 
réservoir  situé  à  la  partie  inférieure  des  tubes  du  premier 
condenseur.  L'eau  de  condensation,  échauffée  par  l'excès  de 
chaleur  de  la  vapeur  d'eau,  est  d'ailleurs  refoulée  elle-même 
dans  la  chaudière. 

La  grande  inflammabilité  de  l'éther,  qu'on  ne  pouvait,  mal- 
gré les  plus  grandes  précautions,  empêcher  de  s'échapper  par 
les  joints  des  organes,  rendait  ces  machines  dangereuses,  à 
cause  des  explosions  ou  des  incendies  possibles.  Néanmoins 
elles  ont  été  longtemps  expérimentées  sur  les  bateaux  le  Du 
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Tremblay  et  le  GalUée,  ainsi  que  dans  une  cristallerie  de  la  Guil- 
lotiêre,  à  Lyon,  où  foncticmnait  une  macliine  fixe  de  ce  système» 

Un  officier  de  marine,  M.  Lafond,  substitua  le  chloroforme 
àTéther;  mais  si  la  vapeur  de  cette  substance  n^est  point 
inflammable,  elle  est  asphyxiante;  de  plus,  Texpérience  a 
montré  que,  sous  son  action,  les  garnitures  des  pistons  étaient 
promptement  détériorées.  Les  essais  dont  nous  parlons  ont  été 
faits  sur  la  machine  du  Galilée.  On  a  employé  aussi  des  vapeprs 
combinées  d'eau  et  de  sulfure  de  carbone,  ou  bien  d'eau  et  de 
chlorure  de  carbone.  V      . 

Une  autre  machine  fort  intéressante,  que  nous  ayons  vue 
fonctionner  à  TExposition  universelle  de  1867,  est  la  machine 
à  ammoniaque  de  M.  Frot,  ingénieur  de  la  marine. 

Â  Teau  de  la  chaudière  M.  Frol  substitue  une  dissolution 
ammoniacale.  On  sait  qu*à  la  température  ordinaire  de  15* 
Teau  dissout  750  fois  environ  son  volume  de  gaz  ammoniac, 
et  que,  si  on  la  chauffe  jusqu'à  100^  le  gaz  dissous  s'évapore 
entièrement  :  il  n'en  reste  plus  trace  dans  l'eau  de  dissolution. 
C'est  sur  cette  double  propriété  que  M.  Frot  s'est  appuyé  pour 
construire  sa  machine,  les  expériences  qu'il  fit  sur  la  tension 
du  liquide  à  diverses  températures  lui  ayant  prouvé  que  cette 
tension,  qui  est  déjà,  à  100%  de  7  atmosphères  et  demie,  atteint 
10  atmosphères  à  120\  Mais  il  fallait,  pour  rendre  pratique  et 
économique  l'emploi  de  la  force  élastique  des  vapeurs  ammo- 
niacales, résoudre  deux  problèmes  :  le  premier  consistait  à 
condenser  la  vapeur  à  sa  sortie  du  cylindre,  de  manière  à 
obtenir  une  différence  de  pression  suffisamment  considérable; 
le  second,  à  régénérer  la  dissolution  ammoniacale,  en  se  ser- 
vant le  plus  longtemps  possible  du  même  liquide. 

C'est  à  quoi  M.  Frot  est  parvenu  sans  modifier  essentielle- 
ment les  dispositions  des  machines  à  vapeur  ordinaires.  Au 
sortir  du  cylindre,  les  gaz,  après  avoir  exercé  leur  action  sur  le 
piston  moteur  (ils  sont  alors  formés  d'un  mélange  de  1  partie 
de  vapeur  d'eau  et  de  5  parties  de  gaz  ammoniac),  sont  dirigés 
dans  un  condenseur  à  surface  formé  d'une  triple  série  de  tubes 
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qu'entoure  un  courant  continu  d'eau  froide.  Pour  rendre  la 
condensation  plus  prompte,  le  jeu  d'une  pompe  injecte  dans 
la  chambre  qui  sépare  les  deux  premières  rangées  de  tubes 
une  dissolution  ammoniacale  à  basse  température  non  saturée, 
laquelle  est  elle-même  prise  dans  la  chaudière.  Du  condenseur, 
les  gaz  refroidis  et  en  partie  dissous  arrivent  dans  un  réservoir 
qu'on  nomme  dùsolutetir  tubulaire.  Là  ils  achèvent  de  se  dis- 
soudre au  contact  d'une  dissolution  ammoniacale  non  saturée, 
et  sont  ramenés  par  une  pompe  alimentaire  dans  la  chaudière. 
Dans  ce  dernier  trajet,  la  dissolution  régénérée  chemine  à 
travers  des  serpentins  plongés  dans  le  liquide  qui,  comme  on 
vient  de  le  dire,  sert  à  l'injection .  Elle  prend  à  ce  dernier  la 
chaleur  qu'il  possède,  ce  qui  est  doublement  utile,  puisque  la 
dissolution  d'alimentation  rentre  plus  chaude  dans  le  généra- 
teur, et  que  la  dissolution  d'injection  arrive  au  contraire  plus 
froide  au  condenseur. 

Les  vapeurs  ammoniacales  attaquant  le  cuivre,  il  faut  rem- 
placer par  du  fer  forgé  toutes  les  pièces  de  bronze  des  machines 
ordinaires.  Les  expériences  faites  ont  prouvé  que  la  machine 
à  ammoniaque  offre  sur  les  machines  à  vapeur  d'eau  divers 
avantages  :  outre  l'économie  de  combustible,  qui  paraît  assez 
considérable,  et  la  rapidité  de  la  mise  en  pression,  il  faut 
compter  l'absence  presque  complète  d'incrustation  des  chau- 
dières, puisque  le  même  liquide  fonctionne  longtemps,  et  que 
d'ailleurs  l'ammoniaque  préserve  les  parois  des  causes  d'oxy- 
dation. Mais  le  principal  inconvénient  est,  comme  pour  les 
machines  à  vapeurs  combinées,  la  difficulté  de  s'opposer  aux 
fuites  du  gaz,  et  le  danger  qui  résulte  d'un  mélange  avec  l'air 
ambiant  d'une  substance  dont  l'action  sur  les  organes  respi- 
ratoires est  si  dangereuse. 

g  2.    LES   MACHINES   Â   AIR   CHAID. 

Dans  les  machines  que  nous  venons  de  décrire,  c'est  la  com- 
binaison de  la  vapeur  d'eau  avec  celle  d'un  liquide  plus  volatil, 
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OU  avec  un  gaz  c[ue  la  chaleur  force  à  se  d^ger  de  sa  di|8o- 
lution,  qui  est  le  moteur  employé.  La  vapeur  d'eau  y  joue  donc 
toujours  un  rôle  important.  On  a  essayé  de  lui  substituer  fine 
force  élastique  entièrement  distincte,  celle  qu'on  obtient  en 
échauffant  un  gaz  permanent  comme  Tair,  ou  en  enflanumint 
un  mélange  gazeux  explosif.  De  là  deux  nouvelles  espècef  de 
machines  motrices,  les  machines  à  air  chaud  et  les  machines 
à  gaz.  Ce  sont  d'ailleurs  toujours  des  machines  thermiqpes, 
car  c'est  toujours  à  la  chaleur  qu'est  emprunté  le  travail  ii}éca- 
nique  qu'elles  utilisent. 

Les  premiers  essais  ayant  pour  objet  d'employer  comme 
force  motrice  l'air  dilaté  par  la  chaleur  remontent,  paratt-il,  à 
Montgolfier.  L'un  des  inventeurs  de  la  photographie,  J.  Niepce, 
s'occupa  aussi  du  même  problème.  Mais,  dès  1816,  Robert 
Stirling  construisait  une  machine  à  air  chaud  qui,  d'après  un 
juge  compétent  en  ces  matières,  E.  Yerdet,  est  a  à  la  fois  la 
plus  simple  en  théorie  et  la  plus  éprouvée  par  Texpérience  ». 

Depuis,  un  ingénieur  suédois,  Ericsson,  conçut  et  fit  exécuter 
une  machine  à  air  chaud  qui  fonctionna  sur  un  navire  améri- 
cain en  1853.  Voici  en  quels  termes  M.  GoUignon  définit  le 
principe  du  nouveau  moteur  : 

a  Dans  sa  première  machine,  le  capitaine  Ericsson  plaçait  un 
régénérateur,  formé  d'un  grand  nombre  de  toiles  métalliques, 
sur  le  chemin  de  Tair  échauffé  qui  sortait  du  cylindre  moteur, 
quand  le  piston  prenait  son  mouvement  rétrograde.  Le  cylindre 
moteur  était  chauffé  directement  par  le  foyer,  11  transmettait 
son  mouvement  à  un  cylindre  alimentaire,  véritable  pompe 
qui  prenait  Tair  dans  Tatmosphère  et  le  comprimait  dans  un 
réservoir  ;  de  là,  Tair  venait  sous  le  piston  moteur  en  traversant 
les  toiles  métalliques,  oii  il  s'échauffait  aux  dépens  de  la  cha- 
leur abandonnée  par  l'air  chaud  précédemment  expulsé.  » 

Ericsson  a  modifié  depuis  la  machine  à  air  chaud  dont  il  est 
l'inventeur,  H  a  supprimé  les  toiles  métalliques,  et  l'air  chaud, 
après  avoir  exercé  son  action  sur  le  piston  moteur,  est  rejeté 
directement  dans  l'atmosphère  :  c'est  donc  une  machine  à 
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simple  effet,  et,  pour  la  mettre  en  train,  il  faut  d'abord  donner 
à  la  main  le  mouvement  au  volant.  La  machine  Laubereau,  que 
nous  allons  décrire,  est,  sous  ce  dernier  rapport,  semblable  à 
la  machine  d'Ericsson  et  en  fera  comprendre  le  mécanisme. 
Rien  d'ailleurs  n'est  plus  simple. 

Le  mécanisme  moteur  de  la  machine  Laubereau  se  compose 
de  deux  cylindres  mélalliqucs  A,  B,  d'inégal  diamètre,  dont  les 
capacités  intérieures  communiquent  ensemble  par  un  tube  (. 
Dans  le  premier,  qui  est  ouvert  à  sa  partie  supérieure,  se  meut 
un  piston  plein  P,  qui  remplit  hermétiquement  le  cylindre  et 
s'oppose  à  toute  communication 
de  la  capacité  interne  avec  l'air 
extérieur.  Ce  sont  le  cylindre  et 
le  pistmi  moteurs  de  la  machine. 
Le  grand  cylindre  B  est  com- 
plètement fermé  par  ses  deux 
fonds  supérieur  et  inférieur, 
tous  deux  de  forme  concave. 
Un  piston  épais,  formé  d'une 
substance  mauvaise  conductrice 
de  la  chaleur,  de  plâtre  par 
exemple,  se  meut  également  dans 

le  cylindre,  mais  sans  en  toucher  les  parois  :  il  est  de  forme 
doublement  concave,  de  manière  à  pouvoir  également  s'adapter 
sur  l'un  et  sur  l'autre  fond  du  cylindre.  C'est  ce  qu'on  peut 
appeler  le  cylindre  alimentaire,  parce  que  c'est  l'air  qu'il  con- 
tient qui,  alternativement  échauiTé  et  refroidi,  va  exercer  son 
action  sur  le  piston  moteur,  où  au  contraire  cesse  cette  action 
à  chaque  période  de  mouvement. 

Pour  obtenir  ces  effets  successifs,  un  foyer  de  chaleur  (ici, 
c'est  un  bec  de  gaz)  échauffe  extérieurement  la  concavité  du 
fond  inférieur  du  grand  cylindre,  et,  par  suite,  l'air  qui  est 
sous  le  piston.  La  pression  de  cet  air  surpasse  donc  lu  pres- 
sion atmosphérique,  et  dès  lors,  poussant  par-dessous  le 
piston  P  du  petit  cylindre,  lui  donne  un  mouvement  ascen- 
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sionnel  qui  se  communique  par  le  mécanisme  birâinàiie  i 
l'arbre  et  au  volant  de  la  machine.  L'autre  piston  rédescénâ 
alors,  et  vient  s'appliquer  sur  le  fond  inférieur,  de  manière  à 
intercepter  toute  communication  de  la  chaleur  du  foyer  avec 
l'air  qu'il  contient.  Ce  dernier  se  troave  au  contraire  en  con- 


Fig.  314.  —  Hachinc  ï  air  chaud  do  Laubercau. 


tact  direct  avec  le  fond  supérieur  du  grand  cylindre,  qui  est 
double  et  où  circule  un  courant  continu  d'eau  froide.  L'air 
refroidi  se  condense;  sa  force  élastique  diminue.  La  pression 
atmosphérique  reprend  le  dessus,  et  le  piston  moteur  redcs- 
'cend,  pendant  qu'au  contraire  le  piston  de  plâtre  remonte,  et 
laisse  de  nouveau  l'air  s'échauffer. 

Cette  période  se  reproduit  indéOniment  et  donne  à  la  machine 
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son  activité  continue.  Une  pompe,  que  fait  fonctionner  l'arbre 
moteur,  amène  constamment  dans  le  double  fond  du  grand 
cylindre  Teau  froide  nécessaire  à  la  réfrigération  de  l'air  qui 
vient  d'agir,  et  enlève  celle  qui  s'échauffe  quand  cet  air  cède 
sa  chaleur  aux  parois. 

Les  machines  à  air  chaud,  comme  toutes  les  machines  ther- 
miques à  gaz  différentes  de  la  machine  à  vapeur  proprement 
dite,  seraient  avantageuses  pour  la  petite  industrie,  qui  n'a  be- 
soin que  de  forces  motrices  assez  faibles  et  pouvant  être  sou- 
vent interrompues.  La  facilité  de  la  mise  en  train  les  rend, 
sous  ce  rapport,  économiques  ;  mais  elles  ne  le  seraient  plus 
pour  des  forces  motrices  considérables  devant  agir  continû- 
ment, comme  dans  les  grandes  usines. 

L'air  chaud  a  bien,  sur  la  vapeur  d'eau,  un  avantage  :  c'est 
qu'entre  des  limites  éloignées  de  température  on  a  des  pres- 
sions beaucoup  moindres;  la  quantité  de  chaleur  emmaga- 
sinée, et  par  suite  de  travail,  peut  donc  être  fort  grande,  sans 
qu'on  ait  à  craindre  le  défaut  de  résistance  des  enveloppes  des 
chaudières  ;  mais  aussi,  pratiquement,  si  l'on  a  besoin  d'une 
grande  force  motrice,  il  faut  augmenter  beaucoup  la  surface  des 
pistons.  D'autre  part,  à  de  hautes  températures,  l'air  chaud 
brûle  les  garnitures  des  pistons,  oxyde  et  détériore  les  surfaces 
métalliques  avec  lesquelles  il  est  en  contact.  La  vapeur  d'eau 
n'a  pas  ces  inconvénients. 


§  3.    LES   MACHINES    A   GAZ. 

Arrivons  maintenant  à  d'autres  moteurs  que  l'on  commence 
à  employer  assez  fréquemment  aussi  dans  les  petites  industries  : 
nous  voulons  parler  des  machines  à  gaz. 

C'est  bien  encore  l'air  dilaté  qui  fournit  la  force  motrice  de 
ces  machines;  mais,  au  lieu  d'être  dilaté  par  l'action  d'une 
source  de  chaleur  entretenue  sous  la  capacité  qui  le  contient,  il 
Test  par  l'effet  du  dégagement  de  chaleur  que  produit  l'in- 
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flammation  spontanée  d'un  mélange  détonant.  Ce  mélange  est 
formé  d'air  et  de  gaz  d'éclairage  en  proportions  conTenables. 
Les  difiérentes  manières  de  produire  cette  inflammation  ont 
donné  lieu  à  des  machines  à  gaz  de  dispositions  variées.  Gtons 
seulement  le  moteur  Lcnoir,  où  le  mélange  eiplosif,  fonné 
de  90  parties  d'air  et  de  10  parties  de  gaz,  est  enflammé  par 
les  étincelles  successives  d'une  bobine  d'indaction;  le  moteur 
n,  oii  c'est  un  bec  de  gaz  mobile  qui  met  le  feu  au  mé- 


lange; el  enfin  la  machine  Olto  et  Langen,  otk  l'inflammalion 
est  déterminée  aussi  par  un  bec  allumé,  mais  fixe.  Exami- 
nons rapidement  les  dispositions  essentielles  de  chacun  de  ces 
moteurs. 

Le  moteur  Lenoir  ne  diffère  des  machines  à  vapeur,  au  point 
de  vue  de  l'aspect  extérieur,  que  par  l'absence  de  chaudière  et 
la  disposition  particulière  du  mécanisme  de  distribution. 

Le  cylindre  moteur  est  un  corps  de  pompe  de  grand  dia- 
mètre, posant  horizontalement  sur  le  socle  de  la  machine,  et 
la  lige  donne  le  mouvement,  par  une  bielle  et  une  manivelle. 
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à  Tarbre,  muni  d'un  côlé  d'une  poulîe  molrice,  de  Tautre  côté 
d'un  volant.  Latéralement,  le  cylindre  est  flanqué  de  deux 
tiroirs  T  mus  par  des  excentriques  ;  l'un  d'eux  sert  à  introduire 
alternativement  des  deux  côtés  du  piston  le  mélange  explosif 
d'air  et  d'hydrogène  qui  arrive  par  le  piston  G;  l'autre  tiroir 
sert  à  faire  échapper  les  produits  de  la  combustion. 

Sur  le  bâti  de  la  machine  est  installée  une  bobine  de  Ruhm- 
korff,  alimentée  par  une  pile  de  Bunsen.  C'est  elle  qui  fournit 
les  étincelles  successives  destinées  à  enflammer  le  mélange 
gazeux  dans  chacune  des  chambres  du  cylindre.  Pour  cela,  les 
fils  de  l'hélice  induite  viennent  aboutir  chacun  en  ii,  à  l'un  des 
fonds  métalliques  du  cylindre»  où  ils  pénètrent  par  une  lige 
isolante  de  porcelaine  :  l'étincelle  jaillit  entre  le  piston  et  ce 
fil  de  platine.  Le  mélange  explosif  qui  arrive  au  môme  instant 
dans  la  chambre,  grâce  au  mouvement  du  tiroir,  s'enflamme 
successivement.  C'est  la  chaleur  résultant  de  ces  explosions 
successives  qui  se  communique  à  l'air,  et,  le  dilatant,  fournit 
la  force  motrice.  En  même  temps,  l'autre  tiroir  fait  échapper 
les  gaz  provenant  de  la  combustion  qui  a  eu  lieu  dans  l'autre 
chambre.  De  là  le  mouvement  alternatif  du  piston  et  celui  de 
l'arbre  et  du  volant. 

Comme  les  parois  du  cylindre  s'échauffent  à  chaque  explo- 
sion, elles  sont,  pour  éviter  la  température  élevée  qui  en  serait 
bientôt  la  conséquence,  entourées  d'un  manchon  dans  lequel 
circule  d'une  façon  continue  un  courant  d'eau  froide  ;  ce  cou- 
rant arrive  par  le  tube  E  et  sort  par  le  tube  e. 

Le  moteur  Hugon  diffère  surtout,  nous  l'avons  dit,  du  mo- 
teur Lenoir,  par  le  mode  d'inflammation  du  mélange  gazeux. 
Au  lieu  d'étincelles  d'induction,  c'est  un  bec  de  gaz  qui  est 
alternativement  amené,  par  le  mouvement  même  de  la  ma- 
chine, en  contact  avec  le  gaz,  ou  en  est  éloigné. 

Sous  ce  rapport,  la  machine  à  gaz  d'Otto  et  Langen  res- 
semble au  moteur  Hugon;  mais  elle  se  distingue  de  ce  dernier, 
ainsi  que  du  moteur  Lenoir,  par  un  point  essentiel.  C'est  une 
machine  à  simple  effet,  et  ce  n'est  plus  la  force  du  gaz  échauffe 
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et  dilaté  qui  sert  de  force  motrice,  mais  bien  la  pression  atmo- 
sphérique. En  un  mot,  le  principe  de  son  mouvement  est  ana- 
logue à  celui  des  premières  machines  à  vapeur,  des  machines 
de  Newcomen. 

La  planche  YIII  en  montre  la  disposition  d*ensemble. 

Dans  la  colonne  qui  porte  à  son  sommet  les  organes  de  trans- 
mission, se  trouvent  renfermés  le  cylindre  et  le  piston  moteur. 
Le  cylindre  est  ouvert  par  en  haut,  et  c'est  seulement  dans  la 
chambre  inférieure  au  piston  qu'arrive  le  gaz  inflammable.  Dn 
bec  de  gaz,  qui  est  constamment  allmhé,  est  logé  dans  une 
cavité  située  latéralement  à  la  partie  inférieure  du  cylindre; 
on  voit  ce  bec  sur  la  figure.  Quand  la  communication  est  établie 
entre  le  bec  et  Tespace  qui  renferme  le  gaz  détonant,  ce  qui 
se  fait  à  Taide  du  mouvement  d'une  plaque  que  commande  une 
tige  à  excentrique  calée  sur  Tarbre,  l'inflammation  a  lieu  :  le 
mélange  s'échauffe  et  se  dilate  brusquement  sous  le  piston,  qui 
est  soulevé  jusqu'au  haut  du  cylindre.  Cette  partie  du  mouve- 
ment n'est  point  utilisée,  et  la  tige  du  piston  remontant,  qui 
s'engrène  comme  une  crémaillère  à  une  roue  dentée  calée  sur 
l'arbre,  fait  tourner  cette  roue  comme  poulie  folle.  Quand  le 
piston  redescend  sous  Taetion  prédominante  de  la  pression 
atmosphérique,  sa  tige  et  la  roue  d'engrenage  font  tourner 
l'arbre  et  le  volant  :  c'est  la  phase  motrice  proprement  dite. 

On  voit,  à  gauche  de  la  figure,  un  tube  qui  amène  le  gaz 
d'éclairage  :  il  se  termine  par  trois  tubes,  dont  l'un  sert  à 
alimenter  le  bec  allumé,  le  second  à  fournir  du  gaz  à  la  chambre 
de  distribution,  le  troisième  à  introduire  le  môme  gaz  au-des- 
sous du  piston  dans  le  cylindre. 

Terminons  cette  description  des  moteurs  thermiques,  dont 
l'invention  est  encore  toute  récente,  par  quelques  observations 
sur  leurs  avantages  et  sur  leurs  inconvénients,  tels  que  les 
fournissent  à  la  fois  la  théorie  et  l'expérience. 

Au  point  de  vue  théorique,  les  machines  à  gaz  ou  à  air  chaud 
(elles  ont  au  fond  le  môme  principe)  auraient  sur  les  machines 
à  vapeur  cet  avantage,  nous  l'avons  dit  en  commençant,  que 
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la  température  du  gaz  peut  atteindre  une  valeur  beaucoup  plus 
élevée»  tout  en  ne  donnant  qu'une  pression  assez  faible.  Comme 
le  travail  mécanique  ne  dépend  que  de  l'écart  entre  les  tem- 
pératures extrêmes,  il  s'ensuit  qu'on  peut  utiliser  une  portion 
plus  grande  de  travail  sans  avoir  à  craindre  les  accidents 
d'explosion  :  avec  une  puissance  aussi  forte,  les  parois  des 
organes  peuvent  être  moindres  ;  mais,  d'autre  part,  nous  avons 
vu  aussi  que  les  températures  élevées  des  gaz  ont  un  effet  des- 
tructeur sur  les  garnitures  et  sur  les  pièces  métalliques.  L'avan- 
tage se  trouve  donc  en  grande  partie  détruit  par  ce  grave 
inconvénient. 

Mais  les  machines  à  gaz  offrent  sur  les  moteurs  à  vapeur 
d'eau  une  supériorité  incontestable  au  point  de  vue  de  la  sécu- 
rité :  elles  sont  à  peu  près  à  l'abri  de  toute  explosion,  de  toute 
crainte  d'incendie.  Leur  mise  en  mouvement  est  facile  et 
prompte  :  un  simple  robinet  ouvert  ou  fermé  permet  leur  mise 
en  train  ou  l'arrêt  de  la  machine.  N'ayant  ni  foyer  ni  chau- 
dière, elles  sont  moins  encombrantes,  et  exigent,  pour  le  fonc- 
tionnement et  la  surveillance,  un  personnel  beaucoup  plus 
restreint. 

Économiquement  parlant,  elles  sont  au  contraire  inférieures 
aux  machines  à  vapeur.  Il  résulte  en  effet  d'expériences  faites 
par  M.  Tresca  sur  le  moteur  Lenoir  que  la  consommation  du 
gaz  s'élève  de  2500  à  3000  litres  par  force  de  cheval  et  par 
heure  :  c'est  cinq  ou  six  fois  la  dépense  de  la  machine  à  vapeur 
en  combustible.  Ce  moteur  exige  d'ailleurs  une  forte  dépense 
d'eau  pour  le  refroidissement  du  cylindre  et  du  piston  moteur. 
La  machine  à  gaz  Otto  et  Langen  est  beaucoup  plus  bruyante  * 
que  la  machine  Lenoir,  qui  l'est  cependant  déjà  :  les  mouve- 
ments brusques  du  piston  doivent  y  être  une  cause  de  détério- 
ration rapide.  Tous  les  moteurs  à  gaz  ont  d'ailleurs  cet  incon- 
vénient, qu'ils  ne  peuvent  s'installer  que  là  oii  existent  des 
usines  productrices  de  ce  gaz  môme,  et  c'est  dans  ces  usines 

1.  M.  Otto  a  construit  depuis  une  machine  à  gaz  horizontale,  qui  est  tout  à  fait  silen- 
cieuse et  dès  lors  n'est  plus  sujette  à  Tinconvénient  que  nous  signalons. 
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alors  qu'on  retrouve  les  inconvénients  des  machines  à  vapeur. 
Mais  si  on  ne  les  considère  que  comme  des  moteurs  d*un  usage 
restreint,  c'est-à-dire  applicables  à  la  petite  industrie,  où  la 
force  motrice  utile  ne  dépasse  point  quelques  chevaux-vapeur, 
alors  ils  reprennent  leur  supériorité,  même  au  point  de  vue 
économique  relatif.  Ils  peuvent  se  concilier  en  effet  avec  toutes 
les  exigences  des  arrêts  et  des  reprises  fréquents  du  travail,  et 
la  dépense  cesse  aussitôt  ;  tandis  que  les  moteurs  à  vapeur,  une 
fois  allumés  et  en  train,  consomment  toujours  pendant  ces 
interruptions.  Â  ce  point  de  vue,  les  machines  à  air  chaud  et  à 
gaz  offrent  un  véritable  intérêt  :  elles  rendront  de  grands  ser- 
vices, si  d'ailleurs,  comme  il  est  probable,  elles  reçoivent  des 
perfectionnements  comparables  à  ceux  qu'a  reçus  la  machine 
à  vapeur. 


CHAPITRE   XIII 


UTILISATION  DE  LA  CHALEUR   SOLAIRE 


g  1.    MIROIRS   ET  VERRES   ARDEKTS. 

Est-il  vrai  qu'Archimède,  à  l'aide  de  miroirs  ardents,  in- 
cendia la  flotte  des  Romains  qui,  sous  la  conduite  de  Marcellus, 
assiégeaient  Syracuse  ?  Est-il  vrai  que  Proclus  en  fît  autant  à 
la  flotte  de  Vitalieïi  pendant  le  siège  de  Byzance? 

Voilà  une  question  qui  a  ctc  fort  controversée,  à  laquelle 
Descartes,  dans  sa  Dioptrique,  a  répondu  par  la  négative,  que 
des  érudits  ont  résolue  en  des  sens  divers,  mais  qui  prouve 
tout  au  moins  que  les  anciens  connaissaient  la  propriété  des 
miroirs  concaves  de  réfléchir  à  leur  foyer  et  de  condenser  en 
un  fort  petit  espace  les  rayons  émanés  d'une  source  de  chaleur. 

Ils  connaissaient  aussi  les  effets  de  la  réfraction  à  travers  une 
masse  de  verre  taillée  en  boule  ou  en  lentille,  comme  il  résulte 
d'un  passage  fort  curieux  des  Nuées  d'Aristophane. 

La  discussion  du  point  historique,  d'ailleurs  intéressant, 
dont  il  s'agit,  a  eu  le  mérite  de  provoquer  des  expériences  qui 
ont  mis  hors  de  doute  l'intensité  des  effets  calorifîques  qu'on 
peut  produire  en  rassemblant  les  rayons  du  soleil  au  foyer 
d'un  miroir  sphérique  ou  parabolique,  ou  encore  au  foyer 
d'une  ou  plusieurs  lentilles.  Voici  les  principaux  résultats  de 
quelques-unes  de  ces  expériences  d'après  V Encyclopédie  de 
D'Alembert  et  Diderot  : 

<K  Les  plus  célèbres  miroirs  ardents,  parmi  les  modernes, 
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sonl  ceux  de  Septala,  de  Villetlc,  de  Tscliirnliauscn.  Le  miroir 
iu'dent  de  Manfredus  Seplala,  chanoine  de  Milan,  élait  un  miroir 
parabolique  qui,  selon  Scliol,  mettail  le  feu  à  des  morceaux  de 
bois  à  la  dislance  de  15  ou  16  pas.  Le  miroir  ardent  de  Tschim- 
liauscn  égale  au  moins  le  miroir  de  Seplala  pour  la  grandeur 
el  pour  l'effet.  Voici  ce  qu'on  trouve  sur  ce  sujet  dans  les  Acta 
pfuditorum  de  Lei]izig  : 

«  (le  miroir  allume  du  liois  vert  en  un  moment,  en  sorte 
qu'on  ne  peut  éteindre  le  feu  en  soufflant  violemment  dessus. 
H  fait  bouillir  l'eau,  eu  sorte 
qu'on  |)eul  trt-s  promplemenl 
y  faire  cuire  des  œufs,  et,  si 
on  laisse  celle  eau  un  peu  de 
temps  au  foyer,  elle  s'cvaporo. 
Il  fait  fondre  en  un  monicnl 
un  mélange  d  elain  el  de  |ilunib 
lie  trois  pouces  d'é|)ais  :  ces 
métaux  commencent  à  fondiv 
fïontte  à  goutte,  ensuite  ils  cou- 
lent continuellement,  et  eu  deux 
on  trois  minutes  la  masse  est 
L-nlièremetil  percée.  Il  fait  aussi 
rougir  promplemenl  des  mor- 
ceaux de  fer  ou  d'acier,  et,  peu 
après,  il  s'y  forme  des  trous  ]>ar 
la  force  du  feu...  Le  cuivre, 
l'argent,  etc.,  se  liquéfient  aussi  quand  on  les  approche  du 
foyer.  Il  fait  aussi  rougir,  comme  le  fer,  les  matières  qui  ne 
peuvent  fondre,  comme  la  pierre,  la  brique,  etc.  » 

Le  miroir  de  Tscliirnliausen  avait  trois  aunes  de  Lci|»zig  de 
large  (l'",69),  son  foyer  était  à  deux  aunes  de  dislance  (l"",i5); 
il  était  de  cuivre  et  d'une  faible  épaisseur. 

Un  ouvrier  français  de  Lyon,  Villelte,  construisit  plusieurs 
grands  miroirs,  dont  l'un  échut  à  l'Académie  des  sciences. 
C'était  un  segment  d'une  sphère  de  70  pouces  (2*" .06)  de  rayoo, 


fig.  510.  —  Miroir  ardcnl. 


\ 


MIROIRS  ET  VERRES  ARDENTS. 


739 


par  conséquent  de  38  pouces  (l^^Oo)  de  foyer;  il  avait  1",27 
d'ouverture  ;  la  substance  dont  il  était  formé  était  un  alliage 
d'étain,  de  cuivre  et  de  mercure.  Ses  effets  calorifiques  furent 
comparables  à  ceux  du  miroir  ardent  décrit  plus  haut. 

Buffon  fit  aussi,  au  siècle  dernier,  de  curieuses  expériences 
en  se  servant,  pour  concentrer  les  rayons  solaires,  non  plus 
d'un  miroir  concave,  mais  d'une  série  de  miroirs  plans  dis- 
posés de  manière  à  renvoyer  vers  un  seul  point  les  rayons  du 
soleil.  «  Il  a  formé  un  grand  miroir  composé  de  plusieurs 
miroirs  plans  (il  y  en  avait  cent)  d'environ  un  demi-pié  en 
quarré  ;  chacun  de  ces  miroirs  est  garni,  par  derrière,  de  trois 
vis  par  le  moyen  desquelles  on  peut,  en  moins  d'un  quart 
d'heure,  les  disposer  tous  de  manière  qu'ils  renvoyenl  vers  un 
seul  endroit  l'image  du  soleil.  M.  de  Buffon,  par  le  moyen  de 
ce  miroir  composé,  a  déjà  brûlé  à  200  pies  de  distance.  » 
(Encyclop.)  En  effet,  à  celte  distance,  il  enflamma  du  bois; 
à  140  pieds,  il  fit  fondre  du  plomb,  et  à  100  pieds  de  l'argent. 

L'illustre  naturaliste  et  physicien  avait  voulu^réaliser  ainsi 
l'hypothèse  d'un  poète  grec,  Tzetzès,  qui  croyait  que  c'était  par 
ce  moyen  qu'avaient  été  brûlés  les  navires  romains  à  Syracuse. 
C'était  démontrer,  par  le  fait,  la  possibilité  de  l'invention  d'Ar- 
chimède  et  de  l'acte  patriotique  attribué  au  i)Ius  grand  géo- 
mètre de  l'antiquité.  xMais  Buffon  avait  été  devancé,  sans  le 
savoir,  par  le  P.  Kircher,  et,  plus  anciennement  encore,  par 
Ânthémius,  architecte  de  Sainte-Sophie,  qui  doit  être  consi- 
déré comme  le  véritable  inventeur  des  miroirs  plans  articulés, 

Bernières  fit  construire  en  1757  un  miroir  concave  de  verre 
étamé,  de  1",1C  d'ouverture,  au  foyer  duquel  l'argent  et  même 
le  fer  fondaient  en  quelques  secondes  ;  les  cailloux  se  ramol- 
lissaient et  coulaient  conmie  du  verre.  (Daguin,  Traité  de 
physiqtœ.) 

Voici  maintenant  quelques  détails  sur  les  effets  calorifiques 
dus  à  la  réfraction  au  travers  d'une  lentille  convergente,  c'est- 
à-dire  à  ce  qu'on  a  nommé  un  vetre  mnlmt.  Les  mômes  physi- 
ciens qui  firent  des  expériences  à  l'aide  des  miroirs  en  firent 
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légalement  avec  des  lentilles  de  grandes  dimensions.  «  I^  verre 
le  plus  considérable  de  cette  sorte,  dit  D'Alemberl  dans  VEn- 
eyclopédie.  était  celui  de  M.  Tschirnhausen  :  la  largeur  de  la 
lentille  était  de  3  à  4  pies  ;  le  foyer  était  éloigné  de  12  pies,  et 
il  avait  1  pouce  et  demi  de  diamètre;  de  plus,  afin  de  rendre 
le  foyer  plus  vif,  on  rassemblait  les  rayons  une  seconde  fois  par 
une  seconde  lentille  parallèle  à  la  première,  qui  était  ]tlac(!v 
dans  l'endroit  oià  le  diamètre  du  cône  des  rayons  formés  par  la 
première  lentille  était  égal  à  la  largeur  de  la  seconde,  de  sorte 


qu'elle  les  recevait  tous.  »  Les  effets  furent  semblables  à 
ceux  du  miroir  ardent  du  même  expérimentateur. 

Une  des  plus  curieuses  cx|iériences  qui  aient  été  faites  sur 
la  réfraction  de  la  chaleur  est  celle  de  Mariotle.  qui  fit  une 
lentille  convexe  avec  un  morceau  de  glace  obtenu  |iar  la  con- 
gélation d'eau  bien  |iure  et  [nngée  d'air.  Avec  ce  verre  ardent 
d'un  nouveau  genre,  Mariotle  alluma  de  la  puudre  fine. 

11  faut  citer  enfin  le  verre  ardent  de  Bernièros,  construit  en 
1774  aux  frais  d'un'  correspondant  de  l'Académie  des  sciences, 
Trudaine,  sur  le  principe  de  celui  de  Tschirnhauseu,  et  dont 
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la  figure  517  donne  la  disposition.  Le  mécanisme  qu'on  y  voit 
représenté  avait  pour  objet  de  permettre  à  un  seul  homme  de 
diriger  l'ensemble  des  deux  lentilles,  de  façon  que  les  rayons 
solaires  pussent  converger  toujours  au  même  point. 

Les  verres  ardents  avaient  un  inconvénient  qui  les  rendait 
inférieurs  aux  miroirs  :  c'est  qu'en  traversant  des  lentilles 
épaisses,  la  masse  du  verre  absorbait  une  partie  des  rayons  de 
chaleur.  C'est  à  quoi  Buffon  chercha  à  remédier  en  imaginant 
les  lentilles  à  échelons,  qui 
consistent  en  un  assemblage 
de  couronnes  dont  chacune 
fait  partie  d'une  lentille  ayant 
une  distance  focaleconstantc, 
mais  ayant  une  moindre 
épaisseur  dans  les  parties 
centrales.  Nous  avons  déjà 
décrit  ces  appareils,  qui  ont 
été  perfectionnés  par  FrcsncI 
pour  l'éclairage  des  phares. 

Nous  avons  vu  plus  haut 
qu'on  a  appliqué  les  verres 
et  miroirs  ardents  à  une 
question  intéressante  d'as- 
tronomie physique,  celle  de- 
savoir si  les  rayons  solaires 
parvenus  jusqu'à  nous,  après 
leur  réflexion  à  la  surface  de  la  lune,  possèdent  encore  une  cha- 
leur appréciable.  Si  un  grand  nombre  d'obser\a leurs,  depuis 
Lahire  et  Tschirnhausen,  jusqu'à  Forbes  et  Tyndall,  n'ont  pu 
rien  constater,  en  revanche  Melloiii,  en  1846.  et  depuis  Piazzi 
Smith,  lord  Rosse,  Marié-Davy,  ont  reconnu  un  effet  calorifique 
sensible,  ainsi  que  le  prouvent  les  expériences  décrites  dans  le 
chapitre  XIV  de  la  première  partie  de  ce  volume. 
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g  2.  PREMiEns  ESSAIS  d'utilisation  de  la  chaleur  solairf. 

La  chaleur  du  Soleil  peut  être  utilisée  de  deux  manières  : 
ou  bien  directement,  c'est-à-dire  concentrée  en  vue  d'eflVls 
purement  calorifiques,  pour  la  fusion  ou  la  volatilisation  des 
métaux  ou  autres  substances  réft  aclaires  ;  ou  indirectement, 
par  sa  transformation  en  Tune  des  formes  quelconques  île 
l'énergie  :  action  mécanique,  chimique,  électrique,  etc.  On  a 
vu  dans  le  paragraphe  qui  précède,  que  les  anciens  avaicul 
tenté  la  première  de  ces  applications  et  l'avaient  môme  réa- 
lisée, s'il  est  vrai  qu'Archimède  ait  incendié,  à  l'aide  de  mi- 
roirs ardents,  la  flotte  des  assiégeants  de  Syracuse.  Un  siècle 
après,  le  grand  géomètre  Héron  d'Alexandrie,  qui  inventa  tant 
d'ingénieuses  machines,  imagina  un  ap})areil  où  l'action  do  la 
chaleur  du  Soleil,  dilatant  l'air  contenu  dans  un  globe,  faisait 
monter  de  l'eau  dans  la  branche  d'un  siphon  :  c'est  le  premitr 
essai  connu  du  second  mode  d'utilisation  de  la  chaleur  sulaire. 
Salomon  de  Caus,  ce  précurseur  de  Papin  pour  l'emploi  de  !a 
vapeur  comme  force  motrice,  songea  également  à  demander  au 
Soleil  la  force  ca})ahle  de  faii'e  mouvoir  l'eau  dans  une  <oi!': 
de  pom[)e  :  il  décrit,  sous  le  nom  de  fontaine  continuelle,  une 
machine  (jui  est  une  véritable  pompe  solaire  ;  remph»i  des 
verres  ardents  pour  concentrer  les  rayons  et  augmenter  leur 
puissance  y  est  nettement  indiquée.  Diverses  autres  tentali^e^ 
furent  ébauchées  en  vue  de  l'un  ou  de  l'autre  problème:  mais 
nous  avons  cité  les  plus  importantes  parmi  celles  qui  avaiii /i 
pour  objet  d'obtenir  de  hautes  températures,  et  les  auli'S 
n'offrent  qu'un  intérêt  de  curiosité  historique. 

Ajoutons  seulement  à  ce  que  nous  avons  dit,  que  Livoisi-:: 
ne  se  borna  point  à  des  essais  du  grand  verre  ardent  de  Ti  > 
daine,  décrit  i)lus  haut  sous  le  nom  de  verre  ardent  do  Eli- 
nières;  le  grand  chimiste  l'utilisa  pour  des  recherches  expêi- 
mentales  fort  intéressantes  pour  l'époque.  On  trouve  dans  =^î 
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Mémoires  '  le  détail  des  deux  cent  vingt  expériences  faites  sur 
toutes  sortes  de  minéraux,  de  substances  réfractaires.  11  est 
vrai  que  là  encore  il  s'agit  d'applications  scientifiques,  non 
d'usages  industriels.  De  Saussure,  dont  nous  avons  cité  Thé- 
liothermomèlre,  dans  le  chapitre  de  la  première  partie  de  ce 
volume  consacré  à  la  mesure  de  l'énergie  des  radiations  so- 
laires, construisit  en  1769  un  appareil  formé  de  cinq  caisses 
superposées,  en  verre  blanc  de  Boliôme  :  exposé  au  Soleil  pen- 
dant plusieurs  heures,  cet  appareil  donna,  sous  la  cinquième 
caisse,  une  température  de  70**  R.  (87°,5  C).  «  Les  fruits 
exposés,  dit-il,  à  cette  chaleur  s'y  cuisent  et  rendent  leur 
jus.  »  En  perfectionnant  celte  disposition,  dont  l'idée  lui  avait 
été  suggérée  par  les  effets  qu'obtiennent  les  jardiniers  dans  les 
serres,  sous  les  châssis  et  les  cloches,  de  Saussure  obtint 
une  chaleur  de  128^  R.,  soit  160^  centigrades.  11  songea  à  uti- 
liser cette  concentration  de  la  radiation  solaire,  «  mais  seule- 
ment, dit-il,  pour  des  distillations,  des  décoctions,  ou  en  gé- 
néral pour  des  opérations  qui  ne  demandaient  pas  un  degré 
de  chaleur  fort  supérieur  à  celui  de  l'eau  bouillante.  y>  Du 
reste ,  à  l'époque  où  le  célèbre  physicien  se  livrait  à  ces 
essais,  on  ignorait  la  propriété  que  possèdent  le  verre  et  les 
autres  substances  diathermanes,  de  transmettre  en  proportions 
inégales  les  rayons  de  diverses  réfrangibililés  ;  on  ne  savait 
point  que  si  une  lame  de  verre  donne  accès  à  la  chaleur  lumi- 
neuse, elle  arrête  au  retour  les  radiations  obscures.  Pour  de 
Saussure,  les  effets  de  concentration  observés  à  l'aide  de  son 
héliothermomètre  étaient  uniquement  dus  à  ce  que  les  parois 
vitrées  dont  il  était  formé  s'opposaient  au  refroidissement  pro- 
duit par  le  contact  de  l'air  extérieur.  Les  travaux  de  W.  Her- 
schel,  et  plus  tard  ceux  de  Melloni  et  d'autres  physiciens,  ont 
permis  de  se  rendre  compte  de  ces  effets,  ainsi  que  nous 
l'avons  vu  plus  haut.  Nous  n'avons  point  à  revenir  sur  cette 


1 .  Détail  det  expériences  exécutées  au  moyen  du  grand  verre  ardent  (du  mois  d'août  1772 
tu  mois  d'août  1773),  t.  III  des  Œuvre$  complétée  de  Lavoisier. 


UTILISATION  DE  LA  CHALEUR  SOLAIRE. 


745 


John  Herschel  $*était  assuré  qu'un  thermomètre  placé  dans  la 
même  localité  se  soutenait  pendant  des  heures  entières  à  un 
degré  supérieur  à  ce  qu'il  fallait  pour  cuire  de  la  viande  avec 
des  assaisonnements.  » 

A  l'époque  (1859)  où  le  spirituel  et  savant  académicien 
indiquait  en  ces  termes  la  possibilité  d'une  application  aussi 
simple  des  lois  de  la  chaleur  rayonnante,  des  essais  venaient 
d'être  tentés  par  un  professeur  d'un  de  nos  lycées,  M.  Mou- 
chot.  Les  premiers  appareils  de  ce  physicien  étaient  fort  sim- 
ples. Une  chaudière  métallique,  noircie  au  dehors,  placée  sous 
deux  ou  trois  cloches  de  verre  concentriques,  formaient  son 
générateur.  Un  réflecteur  en  fer-blanc  composé  de  deux  lames 
cylindriques  soudées  à  angle  droit  servait  à  projeter  la  cha- 
leur sur  la  chaudière.  La  forme  de  ces  deux  parties  principales 
de  ses  appareils  fut  variée  de  diverses  manières.  Voici  la  des- 
cription de  celle  à  laquelle  M.  Mouchot  s'arrêta  d'abord.  Nous 
laissons  la  parole  à  l'inventeur  : 

«  J'ai  pris  un  bocal  en  verre  dont  la  paroi  latérale  n'était 
guère  plus  épaisse  qu'une  vitre  et  dans  lequel  je  pouvais  faci- 
lement introduire  un  vase  cylindrique  en  cuivre  ou  en  fer 
battu  dont  les  bords  s'appuyaient  sur  ceux  du  bocal;  puis  j'ai 
mis  sur  le  tout  un  couvercle  en  verre,  et  cette  csj)ècc  de  mar- 
mite solaire  m'a  fourni  d'aussi  bons  résultats  que  l'appareil 
précédent;  car,  étant  placée  au  foyer  du  réflecteur  en  plaqué 
d'argent,  elle  faisait  bouillir  en  une  heure  et  demie  3  litres 
d'eau  à  la  température  initiale  de  ib\ 

«  Comme  cette  nouvelle  chaudière  était  d'une  forme  assez 
commode,  je  m'en  suis  servi  pour  différents  essais. 

<c  Elle  m'a  permis,  par  exemple,  de  confectionner  au  Soleil 
un  excellent  pot-au-feu,  formé  d'un  kilogramme  de  bœuf  et 
d'un  assortiment  de  légumes.  Au  bout  de  quatre  heures  d'inso- 
lation, le  tout  s'est  trouvé  parfaitement  cuit,  malgré  le  passage 
de  quelques  nuages  sur  le  Soleil  ;  et  le  consommé  a  été  d'autant 
meilleur  que  réchauffement  de  la  marmite  s'était  produit  avec 
unç  grande  régularité. 
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chapiteau  ayant  été  mis  en  communication  avec  un  serpentin 
plongé  dans  un  courant  d'eau  froide,  tandis  que  le  vase  métal- 
lique, contenant  2  litres  de  vin,  était  placé  dans  le  bocal,  au 
foyer  du  réflecteur,  j'ai  recueilli  l'alcool  au  bout  de  quarante 
minutes  d'insolation.  Comme  l'appareil  s'cchauffail  lentement 
et  d'une  manière  continue,  cet  alcool  était  1res  concentré  et 
possédait  un  arôme  des  plus  agréables'.  » 

Avec    son    réflecteur  à   plaqué   d'argent  devant  lequel  il 
installait  une  brocbe  garnie  d'une  pièce  île  bœuf  ou  de  mou- 


F  g   5''U   —  Ala  ub  c  wh  -c  de  M   Moue 

ton,  M.  Mouchot  obtenait  un  rôti  dont  la  cuisson  ne  laissait 
rien  à  désirer.  A  la  vérité,  le  goùl  de  la  viande  ainsi  cuite  au 
Soleil  était  détestable,  ce  qu'il  attribue  à  l'action  des  rayons 
chimiques.  En  plaçant  une  vitre  jaune  ou  rouge  devant  la 
rôtissoire,  ces  rayons  sont  éliminés. 

Le  succès  de  ces  premières  tentatives  engagea  M.  Mouchot  à 
poursuivre  la  solution  du  problème  autrement  important  de  la 
transformation  de  la  chaleur  solaire  en  agent  mécanique.  Il 


1.  La  cholew  tolairt  et  ta  appUcationt  imltulriellet,  pur  N.  A.  Mouchot. 
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»'»(;issail  de  savoir  si  son  générateur  pouvait,  en  portant  l'eau 
Av.  h  (ihauiVwvc  à  l'cbiillilion,  produire  une  quantité  de  vapeur 
suflisanto  pour  faire  mouvoir  une  machine  à  basse  ou  moyenat 
pression.  Nous  allons  voir  qu'il  ne  fut  pas  moins  heureux  daib 
cotic  teiitalive  que  dans  les  précédentes. 

g  ^.    I.K    GËNËHATEUR    SOLAIIIE   DE    II.    HOICHOT. 

Après  divers  essais  et  de  nombreuses  expériences  failts 
A!on(;(m,  à  lU'uiics  el  à  Tours,  M.  Mouchot  s'est  arrOlé.  [-M 
son  ai)|i!U'oil,  il  la  l'ornio  suivante,  que  nous  allons  dé-.î!! 
d'aprrs  riiivfntenr,  tel  qu'il  figurait  à  l'Exposition  uuivei>^! 
de  1878.  tel   qu'il  :^! 
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ténsité  au  foyer,  tous  les  rayons  incidents  se  réfléchissant  nor- 
malement à  Taxe.  Douze  secteurs  en  plaqué  d'argent  forment 
la  paroi  réfléchissante  du  miroir;  ils  sont  portés  par  une  arma- 
ture en  fer  et  peuvent  glisser  à  coulisse  dans  leur  châssis,  ce 
qui  permet  de  les  enlever  aisément  pour  le  nettoyage.  Un 
disque  en  fonte  ajouré  forme  le  fond  du  miroir,  et  c'est  au 
centre  que  s'élève  la  chaudière  en  cuivre  composée  de  deux 
enveloppes  concentriques  en  forme  de  cloche  reliées  à  leur 
base  par  une  bride  en  fer.  C'est  entre  ces  deux  enveloppes  qu'on 
met  l'eau  d'alimentation.  Une  cloche  de  verre  A,  de  même  forme 
qu'elle,  entoure  la  chaudière  et  repose  par  son  pied  au  fond 
du  miroir.  Les  deux  tiers  de  la  capacité  sont  occupés  par  l'eau, 
l'autre  tiers  sert  de  chambre  de  vapeur.  Un  tube  D  en  cuivre, 
s'ouvrant  d'un  côté  dans  cette  chambre,  communiquant  de 
l'autre  côté,  par  un  tuyau  flexible,  avec  le  moteur,  amène  la 
vapeur  à  ce  dernier.  En  I,  sur  la  conduite  de  vapeur,  sont 
fixés  les  appareils  de  sûreté;  en  L  et  en  K,  le  niveau  d'eau  et 
le  manomètre.  Enfin  un  second  tuyau  flexible,  partant  du  pied 
de  la  chaudière,  sert  à  son  alimentation. 

Pour  que  le  Soleil  envoie  toujours  le  faisceau  de  ses  rayons 
parallèlement  à  Taxe  du  réflecteur,  on  comprend  que  le  géné- 
rateur doit  pouvoir  prendre  un  double  mouvement,  de  rotation 
uniforme  (de  15**  par  heure)  autour  d'un  arbre  parallèle  à  Taxe 
du  monde,  et  d'inclinaison  graduelle  sur  cet  arbre,  pour  suivre 
avec  les  saisons  la  déclinaison  du  Soleil.  C'est  le  double  mou- 
vement qu'on  donne  aux  lunettes  des  équatoriaux  dans  les 
observatoires,  ou  ce  qu'on  nomme  un  mouvement  parallac- 
lique.  Mais  ici  il  s'agissait  de  résoudre  la  question  par  des 
moyens  simples,  peu  coûteux.  M.  Mouchot  l'a  fait  de  la  façon 
suivante  :  a  L'appareil,  dit-il,  s'appuie  par  des  tourillons  sur 
un  arbre  perpendiculaire  à  leur  axe,  et  cet  arbre  forme,  du 
nord  au  sud,  avec  l'horizon,  un  angle  égal  à  la  latitude  du 
lieu.  De  là  résultent  deux  mouvements,  qui  permettent  au 
générateur  de  suivre  le  cours  du  Soleil,  puisque,  par  une 
demi-révolution  de  l'arbre,  il  tourne  du  levant  au  couchant. 
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ces  appareils  suffirent  pour  rôtir,  en  viogt-deux  minutes,  ud 
deini-kili^ramme  de  bœuf,  pour  confectionner  en  une  heure 
et  demie  des  étuvées  qui  exigent  quatre  heures  avec  un  feu  de 
bois  ordinaire.  Les  alambics  solaires  portèrent  5  litres  de  vin  à 
l'ébullilion  en  une  demi-heure,  et  donnèrent  une  eau-de-vie 
fine,  franche  de  tout  mauvais  goût.  Une  seconde  distillation 
faisait  prendre  à  la  même  eau-de-vie  toutes  les  qualités  d'une 
bonne  liqueur  de  table. 
Tels  étaient  les  principaux  résultats  obtenus  à  Paris  par 


Fig.  333.  —  Alambic  solaïii:. 

l'inventeur  de  cette  ingénieuse  machine,  dont  les  applications 
devaient  intéresser  surtout,  dans  la  pensée  de  M.  Mouchot,  les 
contrées  oix  le  ciel  reste  pur  pendant  des  mois  entiers  et  dont 
le  Soleil  est  la  plus  précieuse  ressource.  11  était  intéressant 
répéter  les  expériences  qui  précèdent  dans  les  conditions  que 
peuvent  présenter  de  telles  régions.  C'est  ce  que  fit  l'auteur 
Tannée  suivante  aux  environs  d'Alger.  Avec  un  récepteur  so- 
laire ayant  un  miroir  de  3'',80,  il  fil  marcher  une  machine 
horizontale  sans  détente  ni  condensation,  à  raison  de  120  tours 
par  minute,  sous  la  pression  constante  de  3"°',5.  «  Le  calcul, 
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dit-il,  indiquant  alors  un  travail  disponible  d*en\iron  8  kilo- 
grammètrés,  j'en  ai  conclu  la  possibilité  de  faire  actionner 
par  mon  récepteur  une  pompe  donnant  le  débit  d'une  noria 
commune.  Le  18  mars,  le  succès  répondait  à  mon  attente,  et 
je  voyais  un  appareil  élévatoire  encore  bien  imparfait  donner 
un  débit  de  6  litres  par  minute  à  3", 50  ou  de  1200  litres 
par  heure  à  1  mètre,  et  lancer  à  12  mètres  un  jet  d*arrosagc. 
Ce  résultat,  qu'il  sera  facile  d'améliorer,  s'obtient  d'une  ma- 
nière constante  de  huit  heures  du  matin  à  quatre  heures  du 
soir,  et  ni  les  vents  les  plus  forts,  ni  les  nuages  passagers  ne 
le  modifient  sensiblement*.  » 

On  doit  à  M.  A.  Pifre,  qui  avait  aidé  M.  Mouchot  dans  ses 
expériences  et  essais  antérieurs,  et  qui  a  été  chargé  par  ce 
dernier  de  poursuivre  l'étude  pratique  de  ses  récepteurs  so- 
laires, diverses  modifications,  dont  les  plus  importantes  con- 
sistent dans  un  changement  de  forme  du  miroir,  et  dans  un 
changement  de  forme  de  la  chaudière.  Voici  comment  cet  ingé- 
nieur rend  compte  des  motifs  qui  l'ont  porté  à  faire  ces  chan- 
gements : 

a  La  surface  réfléchissante  adoptée  par  M.  Mouchot,  dit-il, 
était  celle  d'un  tronc  de  cône  à  génératrice  rectiligne  inclinée 
de  45"*  sur  l'axe.  La  chaleur  réfléchie  chauffait  la  chaudière 
beaucoup  plus  à  sa  partie  supérieure  qu'à  sa  partie  inférieure. 
Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  j'ai  cherché  à  me  rappro- 
cher du  paraboloïde  de  révolution. 

«  Le  nouveau  réflecteur  est  formé  de  trois  troncs  de  cône  se 
raccordant  suivant  un  parallèle,  c'est-à-dire  que  sa  généra- 
trice est  une  ligne  brisée.  Le  milieu  de  celte  génératrice  reste 
incliné  à  45\  Sa  partie  inférieure  forme  un  angle  au  centre 
plus  ouvert  et  sa  partie  supérieure  un  angle  plus  fermé,  mais 
tous  les  deux  assez  faibles  pour  que,  suivant  les  expériences 
de  M.  Desains,  la  chaleur  réfléchie  ne  perde  rien  de  son  inten- 
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silé  en  arrivant  sur  la  chaudière.  Le  foyer  se  trouve  ainsi 
concentré  sur  une  longueur  beaucoup  moindre,  ta  zone  de 
chauEfage  maximum  se  rapproche  de  la  partie  inférieure  de  la 
chaudière,  et  les  lois  d*un  chauffage  rationnel  sont  mieux 
observées. 

«  Cette  disposition  du  réflecteur  permet  également  de  dimi- 
nuer de  moitié  la  hauteur  de  la  chaudière,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  d'augmenter  pour  cela  son  diamètre,  car  aupara- 


Fig.  533.  —  Récepteur  solaire  Houchol,  modifié  par  H.  Pifre,  ou  insolaleur', 

vaut  on  était  obligé  de  glisser  un  cylindre  plein  dans  son 
intérieur,  afin  de  diminuer  sa  capacité.  Il  en  résulte  que  les 
pertes  par  rayonnement  extérieur  diminuent  ainsi  de  moitié. 
Cette  modiOcation  est  d'une  importance  capitale  dans  le  cas 
de  production  de  vapeur  sous  pression*.  > 

H.  Pifre  affirme  avoir  ainsi  accru  le  rendement  des  appareils 

i,  R,  réflecteur;  C,  chaudiire;  V,  manchon  de  Terre;  P,  priie  de  Tapeur;  H,  ddme  de 
Tapeur  el  niTeau  d'eau;  S,  loupapc  de  EÛrcté;  H,  manomètre;  B,  «upport  de  l'appareil; 
a,  lujau  d*arriTée  de  la  Tapeur;  b,  tujiiu  d'alimcDlatioD  de  la  chaudière  ;  m,  TolanI  de  la 
nuchine;  t,  courroie  de  trausmiuion  ;  o,  mécanisme  d'orientation.  L'insolaleur  que  rapré- 
MDle  la  figure  533  a,  comme  ou  Toit,  un  réHecteur  qui  est  Tormé  de  deux  troncs  de  cAne 
Molement,  au  lieu  de  trois. 

S.  CompU$  renâtu  dt  VÂcadiaùe  dei  tcieneet  pour  1880,  1.  U. 
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de  50  à  80  pour  100,  utilisant  12^^,12  par  minute  et  par 
mètre  carré  de  surface  d'insolation,  alors  que  les  appareils 
anciens  donnaient,  même  à  Biskra,  9*^,2  seulement.  Ces  ré- 
sultats ont  été  contestés  par  M.  Mouchot\  qui  donne  d'ail- 
leurs 75  pour  100  comme  rendement  de  son  récepteur  expéri- 
menté en  Algérie.  Il  y  aurait,  croyons-nous,  un  moyen  simple 
de  décider  la  question  de  la  supériorité  de  Tune  ou  de  Taulre 
forme  donnée  au  réflecteur  :  ce  serait  d'en  appeler  à  des  expé- 
riences comparatives  faites  avec  deux  appareils  de  chaque  sys- 
tème ayant  des  dimensions  égales  et  fonctionnant  au  même 
endroit  et  aux  mêmes  instants. 

Une  commission  nommée  pour  expérimenter  l'appareil  de 
M.  Pifre,  et  pour  en  évaluer  le  rendement  pratique,  a  fait  à 
Montpellier,  dans  le  courant  de  1881,  une  série  d'expériences 
que  le  rapporteur,  M.  Crova,  résume  en  ces  termes  : 

«  Les  expériences  ont  été  faites  au  polygone  du  Génie,  sur 
une  élévation  parfaitement  exposée  dans  tous  les  sens;  elles 
ont  duré  du  1*'  janvier  au  51  décembre  1881,  et  ont  été  faites 
d'heure  en  heure,  tous  les  jours  pendant  lesquels  le  Soleil  a 
brillé  et  les  observations  ont  été  possibles. 

«  Les  rayons  solaires,  concentrés  dans  la  ligne  focale  du 
miroir,  étaient  reçus  sur  une  chaudière  noircie  qui  en  occu- 
ltait Taxe,  et  qui  était  entourée  d'un  manchon  de  verre.  L'eau 
entrait  en  ébullition,  et  sa  vapeur  se  condensait  dans  un  ser- 
pentin refroidi  par  un  courant  d'eau.  Les  formules  de  Regnault 
permettaient  de  déduire,  du  poids  de  l'eau  distillée  par  heure, 
le  nombre  de  calories  utilisées  par  l'appareil. 

«  Des  observations  actinométriques,  faites  d'heure  en  heure, 
on  déduisait  le  nombre  de  calories  incidentes  pendant  chaque 
heure,  en  prenant  la  moyenne  de  l'actinomètre  au  commence- 
ment et  à  la  fin  de  chaque  heure. 

«  On  mesurait  en  même  temps  la  température  de  l'air,  son 
étal  hygrométrique,  et  la  chaleur  du  Soleil  qui  permettait  de 
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calculer  l'épaisseur  atmosphérique  traversée  au  moyen  '  de  la 
formule  de  Laplace. 

c  Le  nombre  des  calories  utilisées  et  celui  des  calories 
incidentes  étaient  exprimés  en  grandes  calories  (kilogramme- 
degré),  reçues  en  une  heure  sur  1",9  de  surface  normale  aux 
rayons  solaires;  leur  quotient  donnait  le  rendement  écono- 
mique de  l'appareil. 


Fîg.  334.  —  Ulilisalion  mécaDJque  de  la  chaleur  du  Soleil.  Pompe  salaire  (s jstËius  Houchot- 
Pifra). 

«    Voici    les  principaux    résultats   obtenus  pendant  cent 
soixante-seize  journées,  qui  ont  donné  lieu  à  neuf  cent  trente  . 
observations,  durant  lesquelles  on  a  distillé  2725  litres  d'eau  : 


XOTBaSB   GEREiur.B   DES 


MBSUBÉES  PEKDAnT   l'aHRÉS    1881, 
1    MÈTRE   Cl'BB   ST  A   1    LtTRB. 


r    RAPPORT LES 


Chaleur  reçue  dircctcmcnl.  .  . 
Chaleur  uljlisëe  par  l'appareil. 
Moyenne  des  rendements  .  .  . 


615,1  945,0      (25  avril) 

258,8  547,5      (15  juin) 

0,491  0,854  (14  juin) 


758  LE  MONDE  PHYSIQUE. 

«  Le  rendement  n*est  pas  proportionnel  à  l'intensité  calo- 
rifique des  radiations  solaires,  et  ne  varie  presque  jamais  dans 
le  même  sens.  Les  radiations  ont  lieu,  en  effet,  à  Montpellier, 
au  printemps,  époque  à  laquelle  Tair  est  à  son  maximum  de 
sécheresse  et  de  transparence  calorifique.  La  quantité  absolue 
de  chaleur  utilisée  dépend,  au  contraire,  essentiellement  de  la 
température  de  Tair  ;  plus  celle-ci  est  élevée,  c'est-à-dire  plus 
la  chute  de  température  est  faible,  moins  le.  refroidissement  a 
d'influence,  et  plus  la  chaleur  utilisée  est  considérable.  Les 
rendements  maxima  correspondent  généralement  aux  minima 
d'intensité  des  radiations;  par  les  plus  fortes  intensités,  les 
radiations  obscures,  non  transmissibles  par  le  verre,  sont  arrê- 
tées par  le  manchon,  et  le  rendement  diminue,  quoique  la 
quantité  de  chaleur  utilisée  augmente.  L'inverse  a  lieu  lorsque 
les  radiations  incidentes  sont  très  affaiblies  par  leur  transmis- 
sion au  travers  d'une  atmosphère  douée  d'une  faible  transpa- 
rence calorifique,  qui  arrête  les  radiations  de  grandes  lon- 
gueurs d'onde,  et  transmet  celles  qui  ne  subissent  qu'une  bien 
faible  perte  dans  leur  passage  à  travers  le  manchon^  qui  enve- 
loppe la  chaudière. 

«  Dans  nos  climats  tempérés,  le  Soleil  ne  brille  pas  d'une 
manière  assez  continue  pour  que  Ton  puisse  utiliser  pratique- 
ment ces  appareils.  Dans  des  climats  très  secs  et  chauds,  la 
possibilité  de  leur  utilisation  dépend  d'un  certain  nombre  de 
circonstances  que  nous  n'avons  pas  à  discuter  ici,  telles  que  la 
difficulté  plus  ou  moins  grande  de  s'y  procurer  du  combus- 
tible, le  prix  et  la  facilité  de  transport  des  appareils  solaires*.  » 

Bien  que  les  conclusions  numériques  de  ce  rapport  soient 
assez  notablement  moins  favorables  que  celles  qu'annonçait 
M.  Pifre,  on  voit  que  l'idée  d'utiliser  industriellement  la  cha- 
leur solaire,  étudiée  et  poursuivie  avec  tant  de  persévérance 
par  M.  Mouchot,  a  été  conduite  par  l'inventeur  des  récepteurs 
solaires  à  un  degré  de  réalisation  pratique  qui  permet  d'en- 

1.  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  pour  1882,  1. 1. 
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trevoir  de  prochaines  et  sérieuses  applications.  Les  récepteurs 
solaires  de  M.  Mouchot,  ou  les  insolateurs  de  son  continuateur 
M.  Pifre,  construits  sous  des  dimensions  variées,  en  rapport 
avec  leurs  usages,  seront-ils  bientôt  en  usage  dans  les  pays 
brûlés  du  Soleil,  ici  servant  aux  usages  culinaires,  là  distil- 
lant et  fabricant  de  Talcool  ou  des  parfums  sous  forme  d'alam- 
bics, ou  bien  puisant  l'eau  des  sources  sous  forme  de  pompes, 
convertissant  directement  en  force  la  chaleur  inépuisable  du 
grand  foyer  de  notre  monde?  Sans  partager  au  même  degré 
Tenthousiasme  des  inventeurs,  enthousiasme  si  naturel  et  si 
nécessaire  d'ailleurs  à  la  réussite  de  toutes  les  entreprises 
sortant  tant  soit  peu  des  ornières  battues,  nous  espérons 
qu'une  partie  au  moins  des  services  attendus  des  appareils 
solaires  sera  bientôt  réalisée. 
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